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AVANT-PROPOS 


J'ai  publié  en  \  863  un  ouvrage  intitulé  :  Physiologie  médicale 
de  la  circulation  du  sang.  Depuis  lors,  un  grand  nombre  de 
physiologistes  se  sont  occupés  de  cette  question  ;  des  médecins 
de  tout  pays  ont  travaillé  à  établir  sur  des  bases  certaines  la 
sémêiologie  des  maladies  du  cœur  et  des  vaisseaux.  D'autre 
part,  j;ai  fait  étudier  par  plusieurs  de  mes  élèves  certains  points 
particuliers  de  la  circulation  du  sang  et  n'ai  guère  cessé,  moi- 
même,  de  m'occuper  de  ce  sujet  auquel  je  revenais  fréquem- 
ment entre  d'autres  travaux, 

Il  y  avait  donc  beaucoup  de  documents  nouveaux  à  utiliser 
pour  le  livre  que  je  publie  aujourd'hui  ;  la  part  la  plus  large 
y  a  été  faite  aux  travaux  dont  les  résultats  m'ont  paru  offrir 
le  plus  de  précision. 

Sans  négliger  les  questions  purement  scientifiques,  j'ai 
^ayé  de  développer  ce  qu'on  pourrait  appeler  la  physiologie 


I 


II  AVANT-PROPOS. 

du  médecin,  en  recherchant  les  applications  que  l'on  peut  faire 
de  la  physiologie  à  la  médecine  pratique.  Je  me  suis  efforcé 
en  outre  d'effacer  les  différences  qui  existaient  entre  les  pro- 
cédés expérimentaux  applicables  seulement  dans  les  labora- 
toires, et  les  moyens  d'investigation  que  les  médecins  peuvent 
employer.  Cherchant  à  substituer  aux  vivisections  des  moyens 
propres  à  mieux  faire  saisir  les  mouvements  délicats  par  les- 
quels se  traduit  au  dehors  la  circulation  du  sang,  je  suis 
arrivé  dans  certains  cas  à  déterminer  l'état  de  la  circulation 
sur  l'homme  sain  ou  malade  avec  plus  de  précision  qu'on  n'en 
pourrait  obtenir  en  expérimentant  sur  des  animaux  mutilés. 

Une  des  raisons  qui  ont  retardé  la  publication  de  ce  livre 
est  le  désir  que  j'avais  de  simplifier  auparavant  l'instrumen- 
tation nécessaire  au  physiologiste  et  au  médecin.  J'ai  tenu  à 
la  réduire  à  un  petit  nombre  d'instruments  d'un  emploi  sûr 
et  facile,  afin  d'éviter  à  ceux  qui  reprendront  et  continueront 
mes  études  les  difficultés,  les  tâtonnements,  les  causes  d'er- 
reur que  j'ai  rencontrés. 

L'étendue  très  vaste  de  mon  sujet  m'a  fait  recourir  à  une 
méthode  qui  en  simplifie  et  surtout  en  abrège  l'exposition  : 
elle  consiste  à  rappeler  tout  d'abord,  en  les  réduisant  au 
strict  nécessaire,  les  principes  généraux  de  mécanique  qui 
sont  la  base  de  toutes  nos  connaissances  sur  la  circulation 
du  sang.  L'aridité  du  début  trouve  sa  compensation  dans 
la  facilité  qui  en  résulte  pour  les  applications  ultérieures  des 
lois  physiques  à  la  physiologie,  et  de  celle-ci  à  la  médecine. 

J'aurais  voulu  pouvoir  enchaîner  les  différentes  parties  de 
cet  ouvrage  comme  une  série  de  propositions  avec  leurs  co- 
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rollaires,  afin  que  les  questions  les  plus  compliquées  de  phy- 
siologie ou  de  médecine  trouvassent  le  lecteur  déjà  préparé 
par  toutes  les  explications  nécessaires.  Je  crains  à  cet  égard 
de  n'avoir  pas  réalisé  mon  programme  ;  je  m'y  suis  appliqué 
cependant,  et  dans  un  sujet  où  la  méthode  d'exposition  est 
difficile  j'ai  toujours  visé  aux  explications  claires  et  aux  dé- 
monstrations rigoureuses. 


Paris,  juillet  1881. 
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CHAPITRE  I. 

TRAJET  DU  SANG.    —  DES  LOIS  PHYSIQUES 
DANS  LA  CIRCULATION. 

Trajet  du  sang.  -  De  la  quantité  de  sang  qui  existe  dans  l'organisme.  -  Capacités 

e^rr^  13  SaV'  ^  ^PeUte  drCUlali0n-  "  *****  ^ani  t 
«eux  cœurs.  -  Circulation  capillaire  vue  au  microscope.  -  Des  forces  oui  nr* 

La  circulation  du  sang,  après  avoir  été  longtemps  une  des  par- 
ies les  plus  obscures  de  la  physiologie,  tend  à  en  devenir  iCe 
des  mieux  connues;  son  étude  entre  dans  cette  phase  où  des 
phénomènes  mnlliples  et  compliqués  peuvent  se  rattacher  a  de 
lois  physiques  simples  et  peu  nombreuses 

11  importe  d'exposer  tout  d'abord  sommairement  les  conditions 
mécaniques  dans  lesquelles  s'effectue  la  circulation  dn  sang  et  de 
montrer  quelles  forces  sont  en  jeu  pour  la  produire  avec  tous 

une"  '  eT  r  aCT0ireS  qUi  ''aCCOm °»  «o  io-  oU„ 
on   préparation  ind.spensable  pour  remonter  aux  origines  du 
mouvement  du  sang  et  pour  définir  la  part  véritable  de!  actions 
nerveuses  et  musculaires  dans  la  circulation. 

marey,  Circulation 
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LA  CIRCULATION  DU  SANG. 


Trajet  «lu  sang. 


g  1.  —  La  figure  1,  empruntée  à  Milne  Edwards,  est  la  repré- 
sentation théorique  du  double  trajet  du  sang  chez  l'homme  et 
chez  les  autres  mammifères.  On  y  voit  le  cœur  séparé  en  deux 


Fig.  i.  ^production  théorique  du  trajel  du  ?ang  d'après  la  doctrine  de  Hanev. 


moitiés  distinctes;  celles-ci,  dans  la  nature,  sont  intimement 
accolées  l'une  à  l'autre. 

Le  ventricule  gauche  du  cœur  CG  envoie  le  sang  dans  les  artères 
qui  le  distribuent  à  toutes  les  parties  du  corps.  Après  avoir  tra- 
versé les  vaisseaux  capillaires,  le  sang  revient  par  les  veine.  ;  il 
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présente  alors  la  coloralion  foncée,  caractéristique  du  sang  vei- 
neux de  la  grande  circulation.  Les  veines  versent  le  sang  dans 
l'oreillette  droite.  Ce  premier  circuit,  de  CG  en  CD,  correspondant, 
sur  la  figure  l,  à  l'anse  vasculaire  inférieure,  c'est  la  circulation 
générale. 

Arrivé  dans  l'oreillette  droite,  le  sang  veineux  passe  dans  la 
ventricule  droit,  qui  le  chasse  de  nouveau  dans  un  circuit  ana- 
logue au  premier,  mais  de  moindre  étendue  :  c'est  la  circulation 
pulmonaire  ou  petite  circulation.  Lorsqu'il  a  traversé  les  capillaires 
du  poumon,  le  sang  est  redevenu  rouge  et  garde  ce  caractère 
jusqu'à  ce  qu'il  arrive  de  nouveau  aux  capillaires  de  la  grande 
circulation  dans  lesquels  il  redeviendra  noir  ou  veineux1.  Ce 
double  circuit  parcouru  par  le  sang  représente  la  circulation 
telle  que  Harvey  l'a  découverte  et  démontrée. 


De  la  quantité  de  sang  qui  existe  dans  1  organisme. 

§  2.  —  Les  efforts  des  physiologistes  pour  déterminer  le  rapport 
du  poids  du  sang  au  poids  total  du  corps  n'ont  jamais  donné  que 
des  résultats  fort  douteux.  Cela  tient  d'une  part  à  la  défectuosité 
des  méthodes  employées;  d'autre  part  à  la  variabilité  de  la  quan- 
tité de  sang  contenue  dans  l'organisme  suivant  différentes  circon- 
stances. C'est  de  1/3  à  1/20  du  poids  du  corps  que  varient  les  esti- 
mations des  physiologistes.  Or,  si  l'on  considère  à  quel  point  les 
méthodes  d'évaluations  sont  peu  précises,  on  ne  s'étonnera  pas 
qu'elles  aient  donné  de  pareils  écarts.  Certains  physiologistes  ont 
tué  des  animaux  par  hémorrhagie  et  se  sont  bornés  à  peser  le  san- 
recueilli,  pour  en  comparer  le  poids  à  celui  du  corps  tout  entier* 
Allen  Moulins*  semble  être  le  premier  qui  ait  essayé  ce  genre 
de  mensuration;  il  n'estime  le  poids  du  sang  qu'à  1/20  de  celui 
du  corps.  La  méthode  des  hémorrhagies  a  donné  de  très  grands 
écarts  dans  les  évaluations  de  la  masse  du  sang,  puisqu'elle  a 
fait  croire  à  Haller1  que  le  sang  entrait  pour  1/3  dans  le  poids 

ai'  d0inff^r'M-  î  TéSTr  toS  b  tt«m'°  1  lès  dîfféreHdes  Jc  coloration  du  sa,,* 
""X  dlfféfen  8  1 ,s  de  80n  Net,  en  donnant  une  teinte  plus  foncée  aux  voies  nâ 

^Allen  Moulins,  On  tkc  qùantity  of  Blood  tn  Mm.    (Pl.il.  Trans.,  h-  191, 
3.  Haller,  Elemenla  Physiologie,  t.  II,  p.  -2. 
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total  du  corps.  Du  reste,  les  auteurs  ont  eu  soin  de  distinguer  les 
cas  où  l'hémorrhagie  se  fait  en  une  seule  fois,  de  ceux  où  la  sous- 
traction du  sang  est  effectuée  d'une  manière  intermittente  avec  de 
longs  intervalles  entre  les  saignées.  La  masse  du  sang  se  répare 
alors  entre  les  hémorrhagies  successives. 

Valentin1  a  inauguré  une  autre  méthode.  Après  avoir  fait  une 
saignée  à  un  animal,  de  manière  à  recueillir  un  échantillon  de 
sang,  il  injecte  dans  les  vaisseaux  une  quantité  connue  de  chlorure 
de  sodium  et  recherche,  dans  une  nouvelle  saignée,  la  proportion 
de  ce  sel.  De  l'analyse  comparative  des  deux  échantillons  de  sang, 
Valentin  déduit  la  masse  totale  de  ce  liquide  qu'il  évalue  à  1/4  ou 
1/7  du  poids  du  corps.  L'élimination  du  sel  marin  par  les  sécré- 
tions est  un  écueil  qu'on  ne  peut  éviter  dans  l'emploi  de  cette 
méthode,  et  qui  tend  à  faire  considérer  la  masse  du  sang  comme 
plus  considérable  qu'elle  n'est  réellement.  Le  même  reproche 
peut  s'appliquer  à  l'emploi  d'autres  sels  qui  s'éliminent  également 
ou  qui  se  fixent  dans  les  tissus. 

Welcher 2  est  l'auteur  d'une  méthode  qui  consiste  à  entraîner 
par  le  lavage  tout  le  sang  de  l'organisme,  et  à  estimer  par  des 
procédés  chromométriques,  la  quantité  de  sang  qui  est  nécessaire 
pour  donner  à  la  masse  liquide  obtenue  la  coloration  qu'elle  pré- 
sente. La  numération  des  globules,  avant  et  après  l'injection  d'une 
certaine  quantité  d'eau  dans  les  vaisseaux  n'est  pas  non  plus  à 
l'abri  de  toute  critique;  en  effet,  l'eau  injectée  dans  l'organisme 
n'y  séjourne  pas  longtemps  et  est  éliminée  par  les  sécrétions3. 

Cl.  Bernard4  a  du  reste  montré  l'incertitude  de  pareilles  déter- 
minations, attendu  que  la  masse  du  sang  change  continuellement; 

L  Valentin,  Versueh  uber  die  in  den  thierischen  Kôrper  enthaltene  Blutmenge. 
(Repertorium  fur  Anal,  und  Physiol.,  1837,  liv.  II,  p.  281.) 

2.  Welcher,  BlutkÔrperchen  Zàhluny  and  farbepriifendc  Méthode.  {Vierteljahi  - 
schrift  fur  die  praklische  Heilkunde.)  Prag.,  1834. 

3.  lia/assez  (Soc.  de  Biologie,  1872,  et  Aroh.  de  physiol. ,  1874)  a  mod.fie  très  avan  a- 
geusement  ces  méthodes,  en  substituant  à  l'eau  un  liquide  qu,  n'altère  pas  les  globu  s 
(solution  faible  de  gomme  et  de  sulfate  de  soude).  Les  expériences  que  Malasscz  cons.- 
ïïe     mme  les  plu"  précises  pour  la  détermination  du  volume  total  du  -g  cons,  en 
à  tuer  un  animal  par  hémorrhagie  et  à  extraire  des  tissus  broyés  tout  le  sang  qu  ,1 
reZZZ  en  Jlavant  avec  le  sérum  artificiel.  Mélangeant  le  sang jecuej  h  de 
diverses  manières,  on  arrive,  par  la  numérat.on  des  globules  a  det  m  ner  k nombre 
total  de  ceux-ci,  et  le  poids  total  du  sang,  d'apr  s  un  6ch.nl.Uon  rec  ed »  »  >  * 
dont  on  détermine  également  la  richesse  en  globules.  Le  rapport  du  po.ds  du  sang 
celui  du  corps  serait  environ  1/9.  ^ii^atinna  des  li~ 

4.  Cl.  Bernard,  Leçons  sur  les  propriétés  physiologiques  et  les  alteiationo 

,j aides  de  l'organisme,  1859,  t.  I,  p.  419. 
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elle  se  réduit  par  concentration  sous  l'influence  de  l'abstinence  de 
boissons  combinée  à  celle  d'une  température  élevée  et  d'une  atmo- 
sphère sèche,  tandis  qu'après  l'ingestion  de  boissons,  la  masse 
du  sang  s'accroît  de  la  quantité  du  liquide  absorbé.  Ainsi  s'ex- 
pliquent les  différences  des  effets  obtenus  en  injectant  une  même 
dose  de  poison  dans  le  sang  d'un  animal  à  jeun  ou  dans  celui 
d'un  animal  qui  vient  d'absorber  des  liquides.  Dans  ce  dernier 
cas,  le  poison  dissous  dans  une  plus  grande  masse  de  sang  a  des 
effets  atténués. 

Ces  variations  de  la  masse  du  sang  que  contient  l'organisme 
n'amènent  pas  de  troubles  dans  la  circulation.  L'élasticité  du 
système  veineux  se  prête  à  loger  des  quantités  de  sang  variables, 
ce  qui  se  traduit,  après  l'absorption  de  boissons  abondantes,  par 
un  gonflement  très  apparent  des  veines  superficielles. 


Capacités  comparées  de  la  grande  et  de  la  petite  circulation. 


§  3.  —  Bien  que  les  méthodes  dont  on  dispose  pour  estimer  la 
quantité  de  sang  contenue  dans  l'organisme  ne  puissent  donner 
que  des  résultats  approximatifs,  il  est  important  de  signaler  les 
tentatives  faites  en  vue  de  mesurer  la  capacité  de  la  circulation 
pulmonaire  par  rapport  à  celle  de  la  grande  circulation.  Jolyet 
et  Tauziac*  ont  essayé  de  déterminer  ce  rapport  par  deux  mé- 
thodes  différentes. 

Sur  un  animal  curarisé  et  soumis  à  la  respiration  artificielle 
ces  physiologistes  ont  mis  le  cœur  à  nu;  puis,  liant  en  masse  les 
gros  yaisseaux  au  niveau  du  cœur,  ont  arrêté  du  même  coup  la 
grande  et  la  petite  circulation.  Ils  retirèrent  ensuite,  par  lavage  fi 
le  sang  contenu  dans  les  deux  cœurs  et  dans  les  deux  appareils 

r„  7,r  ris  comParèrent>  ^  ^  méthode  ^^1^, 

les  quantités  de  sang  renfermées  dans  la  grande  et  dans  la  petite 
circulation  Cette  expérience  donna  pour  les  capacités  rela't  v        \  \ 
des  deux  circulations  le  rapport  de  2  à  11  M 

Comme,  dans  cette  expérience,  la  cage  thoracique  doit  être  ou 
verte  ce  qui  produit  l'affaissement  du  poumon  et  diminue  ïa 
quantité  de  sang  contenue  dans  cet  organe,  Jolyet  et  Tauz'c  o ni 


tt  Jolyet  et  Tauziac,  Lab.  deméd.  expérim.,  Bordeaux,  1880. 
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estimé  par  la  méthode  de  Hering  (Yoy.  chap.  xix)  la  vitesse  du 
sang  qui  traverse  le  poumon,  en  la  comparant  à  la  vitesse  de  la 
circulation  générale;  ils  ont  trouvé  que  la  circulation  pulmonaire 
s'effectue  environ  quatre  fois  plus  vite  que  la  grande  circulation, 
d'oii  il  résulte  que  la  masse  du  sang  contenu  dans  le  poumon  est 
quatre  fois  moindre  que  celle  que  renferme  le  reste  du  corps. 

Les  auteurs  de  ces  expériences  ne  se  dissimulent  pas  l'incerti- 
tude de  pareilles  déterminations  ,  mais ,  dans  l'état  actuel  de  la 
science,  il  n'existe  pas  de  mesure  plus  précise. 


Disposition  mécanique  des  deux  cœurs. 

3  4  —  C'est  à  l'action  du  cœur  qu'est  due  l'impulsion  qui  fait 
mouvoir  le  sang.  Le  cœur  agit  à  la  façon  d'une  pompe  et  pour 


Fig.  2.  Coupe  théorique  des  deux  moitiés  du  cœur. 

cela  présente  des  soupapes  ou  valvules  qui  règlent  le  sens  dans 
lequel  se  fait  le  mouvement  du  liquide. 

La  figure  2,  empruntée  à  Cl.  Bernard,  indique  les  rapports  des 
différâtes  cavités  du  cœur  entre  elles  et  avec  les  gros  vaisseaux 
Une  coupe  verticale  a  été  pratiquée  pour  montrer  la  juxtapos  ion 
des  deux  cœurs;  od  est  l'oreillette  droite  et  v.d  le  ventricule 
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droit;  og  etvg  représentent  l'oreillette  et  le  ventricule  gauches. 
Chacune  des  oreillettes  reçoit  les  veines  correspondantes  et  chacun 
des  ventricules  donne  naissance  à  un  tronc  artériel  volumineux. 

L'oreillette  droite  reçoit  les  veines  caves,  l'inférieure  Vcl  et  la 
supérieure  VcS.  Dans  l'oreillette  gauche  s'ouvrent  les  veines  pul- 
monaires VP. 

Le  sang  des  oreillettes  passe  dans  les  ventricules  par  de  larges 
ouvertures,  les  orifices  auriculo-ventriculaires,  tous  deux  munis 
de  valvules  dont  les  bords  sont  retenus  par  des  colonnes  charnues 
faisant  partie  de  l'appareil  musculaire  des  ventricules.  La  valvule 
auriculo-ventriculaire  droite  se  nomme  tricuspide  et  la  gauche 
mitrale.  Dès  que  les  ventricules  remplis  du  sang  venu  des  oreil- 
lettes commencent  à  se  resserrer,  les  valvules  auriculo-ventricu- 
laires se  ferment  et  le  sang  n'a  d'autre  issue  que  les  artères;  celui 
du  ventricule  droit  s'échappe  par  l'artère  pulmonaire  AP  pour  se 
rendre  au  poumon  ;  celui  du  ventricule  gauche  va  dans  l'aorte  ko 
et  de  là  dans  tous  les  organes. 

Le  reflux  du  sang  dans  chaque  ventricule  est, empêché  par  des 
valvules  qui,  s'ouvrant  librement  pour  laisser  le  sang  sortir  des 
ventricules,  se  ferment  quand  ceux-ci  ont  fini  leur  impulsion  et 
retiennent  dans  les  artères  tout  le  sang  qui  y  a  pénétré.  Ces 
valvules,  situées  à  l'entrée  des  artères  aorte  et  pulmonaire, 
s'appellent  valvules  sigmoïdes;  une  incision  pratiquée  à  l'origine 
de  l'artère  pulmonaire  permet  de  voir,  dans  la  figure  2,  les  trois 
petits  replis  qui  forment  la  valvule  sigmoide  de  ce  vaisseau. 

Dans  chacun  des  deux  cœurs,  comme  dans  une  pompe,  le  jeu 
des  valvules  est  alternant:  l'auriculo-venlriculaire  se  ferme  quand 
la  sigmoïde  s'ouvre,  et  inversement. 

Telle  est,  dans  son  essence,  la  disposition  mécanique  du  cœur; 
les  détails  de  la  structure  de  cet  organe  sont  indiqués  dans  les 
traités  d'anatomie. 


Circulation  capillaire  vue  au  microscope. 

g  5.  —  Harvcy  avait  compris  que  le  sang  passe  des  artères  aux 
veines  à  travers  les  petits  vaisseaux  de  tous  les  organes;  il  le 
prouvait  par  les  arguments  les  plus  concluants,  et  pourtant,  on 
sait  quelles  résistances  rencontra  sa  découverte.  Il  était  réservé  à 
Malpighi  de  constater  de  visu  ce  passage  et  de  contempler,  dans  le 
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champ  du  microscope,  l'admirable  spectacle  de  la  circulation 
capillaire.  Le  mouvement  des  globules  du  sang  emportés  en  sens 
divers  par  le  courant  de  sérum  qui  les  entraîne  est,  en  effet,  un 
des  phénomènes  les  plus  curieux  qu'on  puisse  observer.  Mais 
pour  comprendre  la  circulation  du  sang  dans  les  membranes 
vasculaires,  il  fauty  être  préparé  par  certaines  notions  physiques, 
fort  simples  du  reste  :  celles  qui  correspondent  aux  lois  du  mou- 
vement des  liquides  dans  les  conduits. 
Que  l'on  mette  sous  le  microscope  un  morceau  d'une  membrane 


Fig.  3.  Circulation  capillaire  de  la  membrane  interdigitale  de  la  grenouille. 

vasculaire  et  transparente  détaché  d'un  animal;  on  y  voit  encore 
le  sang  circuler,  mais  le  courant  se  produit  alors  sous  l'influence 
de  forces  exclusivement  mécaniques.  Une  légère  pression  exercée 
sur  le  verre  qui  recouvre  la  préparation  fait  naître  de  rapides 
courants  qui  se  dirigent  des  parties  les  plus  comprimées  vers 
celles  qui  le  sont  moins.  Une  inclinaison  de  la  plaque  du  porte- 
objet  provoque  également  des  courants  qui  sont  dus  à  la  pe- 

Mais  si  la  membrane  vasculaire  est  en  connexion  avec  le  reste 
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de  l'appareil  circulatoire,  comme  lorsqu'on  étale  le  poumon  ou 
le  mésentère  d'une  grenouille  vivante  dans  le  champ  du  micros- 
cope, les  mouvements  du  sang  qu'on  y  observe  sont  sous  la 
dépendance  des  forces  normales  de  la  circulation,  c'est-à-dire 
de  l'action  impulsive  du  cœur  combinée  aux  résistances  que  l'é- 
troitesse  des  vaisseaux  offre  au  passage  des  globules  du  sang. 

La  figure  3  représente  la  circulation  dans  les  petits  vaisseaux  de 
la  membrane  interdigitale  d'une  grenouille.  Le  sang  suit  une 
direction  centrifuge  dans  les  petites  artères  a,  qui  sont  représen- 
tées avec  des  hachures  transversales  et  revient,  par  un  cours  cen- 
tripète, à  travers  les  veinules  v,  Entre  ces  deux  ordres  de  vaisseaux 
des  anastomoses  nombreuses  sont  formées  par  les  capillaires 
proprement  dits;  c'est  dans  ces  petits  canaux  transparents  que 
les  globules  cheminent  avec  le  plus  de  lenteur  et  présentent  les 
mouvements  si  curieux  qui  ont  été  décrits  par  les  physiolo- 
gistes. J 

g  6.  -  Persuadés  à  tort  que  l'action  du  cœur  ne  s'étend  pas  jus- 
qu  aux  dernières  ramifications  vasculaires,  certains  auteurs,  en 
observant  la  circulation  du  sang  dans  les  capillaires  vivants,  ont 
cru  que  les  globules  étaient  animés  de  mouvements  propres  «  Ou- 
bliant qu  ils  sont  entraînés  par  le  sérum  transparent  et  invisible 
i  s  ont.  attribué  à  ces  globules  l'initiative  de  leurs  mouvements 
tantôt  accélérés  et  tantôt  ralentis;  ils  les  ont  décrits  hésitant  au 
niveau  des  bifurcations  vasculaires,  puis  prenant  parti  pour  l'une 
ou;  autre  branche,  s'y  ruant  les  uns  à  la  suite  des  autres,  s'ar- 
lêtant  parfois,  s  accumulant  en  certains  points  pour  repartir  de 
nouveau.  Dans  les  capillaires  de  petit  calibre,  L  globule  du 
sang  s  amincissent  et  s'effilent  pour  y  trouver  passage 

Tous  ces  effets  qu'on  a  pu  rapporter  à  une  activité  propre 
des  globules  sont  entièrement  passifs  et  tiennent  à  ce  que  e  s 

avec  lui.  Les  globules  du  sang  sont  mous  et  compressibles-  il 

UoÎ  éZT  61  IS'al,°ingent  qUMd  16  Calibre  -  Ls'aux  'e 
ternré        ^    ™  ^  UD  fadle  Passa^  Poiseuille  a  in- 
erprété  avec  une  grande  sagacité  ces  mouvements  des  globules 
sanguins;  U  a  indiqué  la  véritable  nature  des  résistances  que  le 

IsiB^IX^^sfT  ^  CirCUlaHOn  ^  ^  (J°Urnal  dU  *»  ^ces  méd,, 
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sang  éprouve  dans  les  petits  vaisseaux*.  Ces  résistances,  dont 
nous  exposerons  les  caractères  dans  le  chapitre  qui  tétera  de 
la  circulation  capillaire,  consistent  dans  une  adhérence  des  molé- 
cules liquides  à  la  paroi  vasculaire  qu'elles  baignent 

Or  la  division  des  artères  en  artérioles  plus  petites  et  de  celles-ci 
en  capillaires  de  calibres  sans  cesse  décroissants  augmente  con- 
sidérablement la  surface  interne  des  vaisseaux  et  par  conséquent 
les  adhérences  que  le  liquide  sanguin  éprouve  contre  ces  surfaces 
Amsi  bien  que  le  système  vasculaire  doive  être  considère  comme 
tgnant  en  capacité  à  mesure  qu'il  se  ramifie,  il  n'en  est  pas  moins 
:raTquelesanWou— 

nue  dans  la  somme  des  branches  qui  en  émanent.  Ce  fait  a  une 
grande  importance  pour  l'interprétation  des  mouvements  du 

sang. 

„e.  force*  qui  président  a  la  circulation  d«  «ang. 

3  7  _  La  circulation  est  réglée  par  deux  influences  antago- 
M:  Ta  force  du  cœur  qui  pousse  le  sang  et  la  résistance  des 
nistes,  la  force  du  cœur  q    j.  antagonistes 
petits  vaisseaux  qui  le  r  tien  i ,Vu ^  l  este,  ^ 
président  au  mouvement  de  tout  ^u  de"  L     entièrement  expli- 

:  "des  fleuves  ou  des  ruisseaux2.  TY1-..f,11_ 
%L  flçW  pas  ^gSœ- 

U*  «aies  du  mouvcmanl  du  sang  dans  les  vaisseaux 
1.  Poiseuille,  Bectorcto  sur  %^Z^nts  élrangers,  1835,  t.  VII.) 
capillaires.  (Acad.  des  sciences,  ^^XLxénl  encore,  certains  médecms 
l  Cette  vérité  a  été  l^gU^mJ^  »  nterviennent  point  dans  les  phénomènes 
admettent  avec  Bichat  que  les  lo nfondale«r  de  l'analomie  générale  «,  pour 
de  la  vie.  «  Que  diriez-vous,  «M^^!*^  on  se  servait  de  l'irritabilité?  Vous 
expliquer  le  mouvement  des  planète ^  fonclions  animales,  émplo.ent 
viriez  :  riez  donc  aussi  de  ceux  qu.,  pou.  «P>£ 

,a  gravité,  l'impulsmn,  Ï^.JS^Î^éLr  dans  des  pages  éloquentes  ces 
Il  faut  ajouter  que  Magend.e  s  e  t 1825,  p.  499  et  suiv.)  On  ne  trou- 
doctrines  singulières.  (Va,.  U»  représentant  des  doctrmes  phy- 
verait  plus  aujourd'hui,  parmi  les  expenmem 
siologiques  de  Bichat. 
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pas  d'analogue  dans  le  monde  inorganisé.  Mais,  de  ces  mouve- 
ments de  l'arbre  vasculaire,  de  ces  changements  de  la  capacité 
du  cœur  ou  du  calibre  des  vaisseaux,  naissent  des  impulsions 
qui  accélèrent  le  cours  du  sang  ou  des  résistances  qui  le  ralen- 
tissent suivant  les  lois  ordinaires  de  la  mécanique.  Il  s'agit  donc, 
avant  tout,  de  bien  définir  ces  lois. 

Une  molécule  liquide  ne  se  meut  qu'à  la  condition  d'éprouver 
sur  une' de  ses  faces  une  poussée  plus  grande  que  sur  l'autre; 
supposons-la  pressée  par  des  forces  contraires  mais  inégales,  la 
molécule  obéira  à  la  plus  grande  et  se  déplacera  d'autant  plus  vite 
que  l'une  des  deux  forces  sera  plus  supérieure  à  l'autre.  Dans  les 
rivières,  le  cours  de  l'eau  est  soumis  à  la  pesanteur  qui,  par  suite 
de  la  pente,  agit  plus  fortement  dans  un  sens  que  dans  l'autre. 
Dans  les  conduits  où  l'eau  circule,  le  courant  a  lieu  quand 
chaque  molécule  est  inégalement  pressée  sur  ses  deux  faces  et 
cette  pression  est  produite  tantôt  par  la  pesanteur,  comme  clans  les 
conduits  souterrains  d'une  ville  à  travers  lesquels  l'eau  s'écoule 
d'un  réservoir  élevé,  tantôt  par  une  force  mécanique  au  moyen 
de  laquelle  on  comprime  l'eau  :  c'est  le  cas  des  pompes  fou- 
lantes, de  celles,  par  exemple,  qu'on  emploie  pour  éteindre  les 
incendies. 

Mais  quelle  que  soit  l'origine  de  la  force  qui  pousse  le  liquide, 
les  lois  qui  président  au  mouvement  sont  toujours  les  mêmes,  et 
dans  les  conduits,  comme  dans  les  cours  d'eau  à  l'air  libre,  il  y  a 
toujours  décroissance  de  pression  dans  le  sens  où  se  fait  le  courant. 
Si,  dans  quelque  point,  le  liquide  se  meut  plus  vite,  c'est  qu'en 
ce  point  la  différence  de  pression  est  plusTforte;  inversement,  si 
le  courant  est  très  lent,  c'est  que  la  différence  de  pression  est  très 
faible. 


Loi  de.  altesses  et  des  pressions  dans  les  conduits  où  circule 

un  liquide. 

§  8.  -  Une  expérience  déjà  ancienne,  car  elle  est  de  Daniel  Ber- 
nouilh  (1738),  montre  cette  décroisance  graduelle  de  la  pression 
dans  les  conduits  et  prouve  qu'une  véritable  pente  y  règle  la 
vitesse  du  liquide  en  chaque  point  de  son  cours. 

Soit  (flg.  4)  un  réservoir  cylindrique  d'une  certaine  hauteur 
remph  d'un  liquide  coloré;  de  la  base,  part  un  conduit  horizon- 
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tal,  également  calibré,  sur  lequel  se  branchent  une  série  de  tubes 
verticaux  en  verre.  Grâce  à  la  transparence  du  verre,  on  voit  les 
niveaux  auxquels  s'élèvera  le  liquide,  tant  dans  le  réservoir  que 
dans  les  tubes  échelonnés  tout  le  long  du  conduit,  tubes  que 
l'on  nomme  piézomètres  ou  mesureurs  de  la  pression1. 

Si  l'extrémité  du  conduit  est  fermée,  le  liquide  est  immobile; 
tous  les  niveaux  des  piézomètres  se  trouvent  sur  une  ligne  hori- 
zontale ab  qui  atteint  la  hauteur  du  réservoir  lui-même.  Tout  est 
en  équilibre  et  nous  voyons,  en  vertu  d'un  principe  d'hydrosta- 
tique bien  connu,  que  la  pression  est  égale  dans  tous  les  points 
du  conduit. 

Ouvrons  l'orifice  e  du  tube,  l'écoulement  se  produit;  aussitôt 


Fig.  4.  Décroissance  de  la  pression  dans  les  conduits  de  calibre  régulier. 

les  conditions  de  pression  sont  entièrement  changées.  On  voit  les 

niveaux  des  piézomètres  s'échelonner  suivant  une  pente  régulière. 

Cette  décroissance  de  pression  est  liée  au  mouvement  du  liquide; 

l'inclinaison  de  la  pente  est  toujours  d'autant  plus  grande  que 

l'écoulement  est  plus  rapide. 
Si  nous  considérons  isolément  un  des  piézomètres  et  si  nous 

cherchons  pourquoi  le  liquide  s'y  élève  moins  haut  que  dans  le 
réservoir,  nous  comprenons  qu'une  résistance  a  détruit  une  partie 
de  la  charge  ou  pression  de  l'eau.  Or,  cette  résistance  est  due  à  ce 
qu'on  appelle  assez  improprement  le  frottement  du  liquide  dans 
^  conduits.  Dans  un  tube  également  calibré,  ce  frottement 
s'exerce  également  en  chacun  des  points  de  la  longueur;  son 
M  il  donc  proportionnel  à  cette  longueur.  Voilà  pourquoi 


1.  De  wùcw,  pression,  et  piTpov,  mesure. 
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chacun  des  piézomètres  accuse  une  pression  d'autant  plus  basse 
qu'il  est  plus  éloigné  de  l'orifice  d'entrée  du  liquide. 

Mais,  si  les  résistances  ne  sont  pas  égales  en  tous  les  points  de 
la  longueur  du  tube,  la  décroissance  des  niveaux  cessera  d'être 
régulière. 

Soit  (fig.  5)  un  système  analogue  à  celui  dont  nous  nous  servions 
tout  à  l'heure,  mais  dans  lequel  l'écoulement  a  lieu  par  un  tube 
flexible  sur  lequel  nous  produisons  en  r  un  rétrécissement  en  l'é- 
treignant  avec  un  fil.  Aussitôt  le  rétrécissement  produit  nous 
voyons  la  pression  s'élever  en  amont  et  s'abaisser  en  aval  de  cet 
obstacle.  Quand  les  niveaux  se  sont  fixés  en  leur  position  nou- 
velle, nous  constatons  que  la  pente  est  plus  faible  que  tout  à 


Fig.  5.  Répartition  de  la  pression  dans  un  tube  inégalement 


calibré. 


l'heure  C'est  que  le  débit  est  devenu  moindre  et  que  par  consé 

A  5  Sii  ces» 
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une  grande  vitesse  des  molécules  liquides.  Je  dis  vitesse  des  molé- 
cules ce  qu'il  ne  faudrait  pas  confondre  avec  augmentation  du  dé- 
btt  Clm  tout  rétrécissement  est  un  obstacle  et,  comme  tel, 
diminue  e  débit  du  liquide.  En  vertu  de  la  solidarité  nécessaire 
de!  tranches  liquides  qui  cheminent  les  unes  a  la  suite  des  antres 
Îobs  acTe  qui  existe  en  un  point  limité  retentit  également  sur  tons 
les  autres  points  de  la  longueur  du  tube  et  y  rend  le  débit  plu 
h Lté  Mai!  puisque  chaque  section  du  tube  doit  laisser  passe, 
1  ù„  même  temps  la  même  quantité  de  liquide,  il  est  clair  que 
les  molCes  auront  une  vitesse  plus  grande  dans  ies  pomts  les 

ÏÏÏ* —  CtsCmÏ  SnTdrmLT 
conserve  sa  largeur,  tous  les  homme  seulement 

Mais  voici  qu'un  doivent 

peuvent  P-J^^^E*.  pins  vite,  poussés  par  ceux 

C0Urir0Ut,r  rièr7une  fois  le  pont  franchi,  les  hommes  re- 
qul  vmnu eut  dem  e.  Un  p  ^  ^ 

prennent  le  pas  ralenti  j»  comportent  les  mole- 

nouveau  sur  un  ^^^'  ^«t  dans  les  parties 
cules  liquides  ;  elles  Çneminei  v  0rj 
étroites  d'un  condui  t  lente  m  n d^ s  ta  P  ^ 

cette  vitesse  aux  points  rétrécis  tient  à  ce  que     p  ( 

en  amont  de  Vobstacleet  ^^^'^^  ™ les  dMX 
ta  plus  grande  est  celui  on  les  p sons  qu  ag  ^ 
faces  de  chaque  molécule  I^^Jfe,  1, 
Si  „ous  nous  reportons  au  systeme  v   eu  ^  ^  des 

nous  y  voyons,  sur  les  d.ffe.en    po  P       capillaires,  ains. 

"eux  où  les  ^stances  s       .  é  ^  ;  ^ 
uu'on  a  vu  »  6,  s  nt  le  ^  mnl  une  Ovation  de  la 

ment  du  sang  ;  .1  en  résulte  décroissance  rapide  dans 

nression  dans  le  système  artenei,  un 
to  clpillaires  eux-mêmes  ;  enfin  nue  pression  basse 

tème  veineux. 

i  Dc  1»  V^ioU  du  S«««  «"«s  le,  va.SSca«*. 

n  i      on  1744 ,  montra  que  le  sang  circule  dans  les 
g  9.  -  Haies   en  1  44  .  y  en  effet, 

vaisseaux  artériels  sous  une  ion  y 
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jusqu'à  8  pieds  anglais,  soit  environ  2m,40,  dans  un  piézomèlre 
vertical  adapté  à  l'artère  carotide  d'un  cheval.  C'est  à  cause  de 
cette  forte  charge  que  le  sang  jaillit  si  loin  lorsqu'une  artère  est 
blessée.  fju^t^^^"^- 

Mais  la  pression  n'est  pas  la  même  dans  tous  les  points  de  l'arbre 
circulatoire.  Les  physiologistes  ont  adapté  des  manomètres  aux  )^[  j\>^ 
différents  vaisseaux  et  ont  constaté  que  la  pression  est  élevée 
dans  toutes  les  artères,  et  que  sa  valeur  y  atteint  en  moyenne 
de  12  à  20  centimètres  de  mercure;  que  cette  pression  décroît 
légèrement  à  mesure  que  l'on  explore  une  artère  plus  éloignée 
du  cœur,  conséquence  nécessaire  de  la  direction  du  courant  san-  ^  u^w-, 
guin  ;  enfin  que,  dans  le  système  veineux,  la  pression  est  réduite 
à  quelques  centimètres  de  mercure,  que  parfois  elle  est  nulle  ou 
même  négative.  Cette  grande  chute  de  pression,  des  artères  aux 
veines,  tient  à  ce  que  le  sang  rencontre  de  grandes  résistances 
dans  les  petits  vaisseaux  et  dans  les  capillaires  qu'il  doit  tra- 
verser. En  amont  de  ces  obstacles ,  la  pression  est  élevée  ;  en 
aval,  elle  est  basse,  comme  on  l'a  vu  figure  5. 


Imitation  artificielle  des  phénomènes  de  la  circulation. 

■  §  10.  —  Pour  traduire  sous  une  forme  saisissante  des  lois  du 
mouvement  du  sang,  Weber  imagina  un  appareil  fort  simple  qu'il 
a  nommé  schéma  de  la  circulation  et  qui  en  reproduit  en  effet 
quelques-uns  des  phénomènes  les  plus  caractéristiques1. 

1.  Le  schéma  de  Weber  était  formé  d'un  intestin  de  chèvre,  courbé  et  refermé  sur 
lui-même,  de  façon  a  former  un  circuit  continu  qu'on  remplissait  de  liquide  à  l'aide  de 
1  entonnoir  c.  Supposons  que  ce  circuit  ait  un  mètre  de  circonférence,  et  qu'en  un  point 


Fig.  6.  Schéma  ,!o  Weber  destiné  à  imiter  le  mécanisme  de  la  circulation  du  sang. 

d^ToupLtTefr'"6  "  °",  ?  diSP°Sé  amp°Ule  mUni°  à  868  ext«*  de 
dlZZT  1  , i  .  \gù        rant  danS  le  mème  sens-  Cet,e  ampoule  va  représenter 

t,  erf         .'      '     gent  d'impU,Si°n  d"  Ii(|"ide'  ^-à-di'e  le  cœur.    "  ' 
effet,  s,  Ion  compnme  l'ampoule  c,  l'une  des  valvules  se  fermera  et  l'autre 
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Le  schéma  de  Weber  était  insuffisant,  mais  les  services  qu'il  a 
vendus  m'ont  engagé  à  en  construire  d'autres  dans  des  conditions 
moins  imparfaites.  Après  un  grand  nombre  de  tentatives  et  de 
perfectionnements  successifs,  j'ai  réussi  a  obtenir  un  appareil  qui 
imite  d'une  manière  satisfaisante  les  phénomènes  mécaniques  de 
la  circulation. 

Outre  les  avantages  que  présentent  ces  appareils  artificiels  comme 
moyens  de  démontrer  le  mécanisme  de  la  circulation,  ils  servent 
encore  aux  recherches;  bien  souvent  ils  ont  donné,  de  la  manière 
la  plus  imprévue,  l'explication  de  phénomènes  observés  dans  la 
circulation  du  sang  et  dont  la  cause  était  fort  obscure.  Certaines 
formes  du  pouls  ou  de  la  pulsation  du  cœur,  les  bruits  qui  se 
produisent  dans  les  vaisseaux,  les  rapports  de  la  pression  a  la  vi- 
tesse du  sang,  les  troubles  circulatoires  produits  par  les  lésions  val- 
vulaires  du  cœur,  par  l'ossification  des  artères,  par  les  anévrismes 
etc   tout  cela  s'éclaire  au  moyen  des  expériences  faites  sur  les 
appareils  artificiels;  aussi  aurai-je  souvent  l'occasion  de  mention- 
ner les  résultats  qu'ils  m'ont  donnés.  Ainsi,  en  rapprochant  des 
tracés  du  cœur  ou  du  pouls  produits  artificiellement  de  ceux  qu  on 
obtient  sur  l'homme  sain  ou  malade,  on  constatera  aisément  1  iden- 
tité des  deux  formes. 

Certains  médecins  ont  paru  choqués  de  l'emploi  de  cette  mé- 
thode; imbus  de  l'idée  que  les  phénomènes  de  la  vie  échappent . 
aux  lois  de  la  physique,  ils  répudient  toute  assimilation  de  ce 

ouvrira,  comme  cela  arrive  dans  le  cœur  à  chaque  systo.e  des  ventric .les,  de  sorte 

compression,  le  liquide  ^  -eus  inverse,  empe- 

son  point  de  départ  en  c,  tandis  que  la  vaivuie  y,  SUDn0se  une  série  de 

chera  tout  reflux  du  sang  qui  a  pénétre  dans  le  tu  ^  ^  eTdeux  valvules,  et 
compressions  et  de  relâchements  de  l'ampoule  c  compr e  enlr^e  du  drcuit.  A 
aussitôt  voilà  une  circulation  continuelle  élab.ie  te  *  ™^  nte  unc  al,ère 
chaque  impulsion  nouvelle  un  ^«^^^^Jdrcolaire. 
chez  un  animal  vivant  se  fait  sentir  dtan^;U%1p7"deUebeaucoup  de  rappareil  circula- 
Le  schéma  de  Weber,  ainsi  construit,  différa.  a  U  périphérie,  et 

l0ire  des  animaux.  Chez  ceux-ci  les  voies  ^^^^  pis  large- 
celles  qui  le  ramènent  au  cœur,  les  artères  etles  ve  ne    ne  4    ^  ^ 

ment  les  unes  avec  les  autres,  mais,  au  contra»  e,  pai  des  passag 
le  sang  éprouve  de  grandes  résistances  ,,exécution  de  son  schéma,  Weber  plaça 

Pour  imiter  ces  conditions  analom.ques  dans  l  execu  ion  ae  de 
dans  l'intérieur  du  tube  circulaire  une  éponge  c  qu. «^rt  J  de  barrage  pel, 
frottement,  de  manière  à  constituer  au-devan  du  ^  jno  «o  ^ 
méable,  vu  la  porosité  de  ,'éponge.  ^  ^  ^ 

celui  que  le  sang  artériel  rencontve  dans  ies  va. 
le  système  veineux. 
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qui  se  passe  dans  les  êtres  vivants  avec  ce  qu'on  observe  en  dehors 
d'eux,  et  croient  tout  expliquer  pour  des  propriétés  vitales.  A  ce 
titre,  ils  pourraient  blâmer  les  physiciens  de  prétendre  imiter  dans 
leurs  laboratoires  les  phénomènes  de  la  nature. 

L'œuvre  de  l'expérimentateur  est  de  substituer  aux  conditions 
naturelles  d'un  phénomène  des  conditions  artificielles,  simples  et 
bien  connues,  que  l'on  combine  et  gouverne  à  son  gré  pour  en  étu- 
dier les  effets.  i 

Ce  n'est  plus  seulement  en  chimie  et  en  physique  que  cette 
méthode  trouve  sa  place;  les  physiologistes  l'emploient  à  chaque 
instant  et  les  esprits  les  plus  sérieux  se  hasardent  rarement  à 
émettre  une  théorie  sur  un  phénomène  physiologique  sans  en 
avoir  cherché  le  contrôle  au  moyen  d'expériences  faites  le  plus 
souvent  en  dehors  de  l'animal  vivant.  Aussi  peut-on,  sans  être 
taxe  de  hardiesse,  recourir  à  cette  méthode  que  tant  d'hommes 
eminents  n  ont  pas  dédaigné  d'employer1. 

Suivant  le  but  qu'on  se  propose,  l'appareil  qui  doit  servir 
sera  plus  ou  moins  compliqué.  Pour  donner  une  idée  des  change- 
ments de  la  tension  artérielle  et  de  la  production  du  pouls,  il  suf- 
fi d  un  tube  plein  d'eau  et  d'une  petite  pompe  foulante  qui  pro- 
jette du  liquide  d'une  manière  intermittente.  Veut-on  reproduire 
les  bruits  valvulaires  du  cœur,  l'appareil  doit  être  mini  d'un 
organe  d  impulsion  rappelant  moins  imparfaitement  la  fonction 
du  cœur  et  de  ses  valvules;  s'agit-il  de  représenter  les  rapports 
des    inflations  artérielle  et  veineuse,   et  même  ceux  de  la 
grande  et  de  la  petite  circulation,  la  disposition  sera  encore  plus 
complexe  Or,  comme  l'imitation  des  phénomènes  mécanique  d 

es  cltlsT  PlUS  ***  ^°i&-m  i 

des  conditions  de  la  nature,  j'ai  tenté  de  reproduire  dans  „n 

schéma  unique  les  deux  cœurs  et  la  double  cLu^Z* 

sciences,  Comptes  rendus,  9  janv  1841)  r  »™l  T  l  P  Amélie.  (Acad.  des 
sance  des  mouvements  du  sa  gda  e  pe  S  vai  T  ""'^  à  *  COn"ais- 
le  suivirent  dans  cette  voie  de  coZ\ e  Syl TLZ  a  ,  F™'™  exPé,imentat^ 
Ainsi,  pour  ne  parler  que  de  ceu m  l  nnf  h  ï??  P^nomènes  physiologiques, 
niques  de  la  circulation,  H  fZl t  c  e f^1^^  "«  phénomènes  méca- 

marey,  Circulation. 
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Importance  des  expériences  pliyslui.es  pour  éclairer  le* 
phénomènes  de  la  circulation  du  sang. 


a  !  i    _  De  nombreux  éléments  concourent  à  produire  des 
changements  dans  la  circulation  du  sang.  Le  volume  des  ondées 
que  le  ventricule  envoie  dans  les  artères,  la  force  avec  laquelle  le 
san-  est  projeté  dans  ces  vaisseaux,  la  fréquence  des  impulsions 
du  cœur  le  degré  d'élasticité  des  artères,  la  résistance  opposée 
par  les  petits  vaisseaux,  etc.,  sont  autant  d'influences  qui  entrent 
comme  facteurs  dans  le  mouvement  du  sang;  que  l'un  d  eux  varie, 
dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  aussitôt  des  changements  se  produi- 
sent dans  la  circulation.  Or,  si  la  variation  porte  sur  plusieurs  de 
ces  éléments  à  la  fois,  il  est  à  peu  près  impossible  de  prévoir  la 
modification  que  devra  subir  le  cours  du  sang  dans  ces  conditions 
compliquées. 

Les  vivisections  ont  pour  but  de  déterminer  les  effets  produits 

chouc  d'épaisseurs  et  de  caUb— ;  Ijj^U* 
més  de  poches  ^ranc^^e  ^  ^  ^  ^ 

Pour  animer  cette  machine  et  imiter  les  impulsions  sys- 
toliques  des  oreillettes  et  des  ventricules,  on  a  applique  au- 
devant  de  ces  quatre  ampoules  quatre  petites  planchettes 
dont  chacune  est  articulée  à  charnière  sur  la  planche  qui 
supporte  l'appareil.  Ces  planchettes  occupent  les  positions 
indiquées  dans  la  figure  7  par  des  lignes  ponctuées;  el  es 
peuvent  exécuter  un  mouvement  de  va-et-vient  comme  les 
volets  d'une  fenêtre.  Dans  ces  mouvements,  les  cavités  du 
cœur  suassent  des  alternatives  de  compression  et  de  re- 
lâchement. Les  planchettes  mobiles  ou  compresseur  son 
actionnées  par  un  moteur  rotatif  situé  sous  une  table  qui 
Apporte  tout  l'apparei.;  ce  moteur  exerce  des  tractions 
alternatives  sur  les  compresseurs  des  oreil  elles  et  des 
ventricules  :  je  n'insisterai  pas  sur  les  delà ,1s  . le  la  con- 
struction de  ce  schéma;  le  lecteur  les  trouvera  dans  les 
notes  techniques  à  la  fin  de  cet  ouvrage. 

Les  battements  et  les  bruits  du  cœur,  le  pouls  des  ar- 
tères les  souffles  Vasculaires,  etc.,  en  un  mot,  tout  ce  qu», 
chez  les  animaux  vivants,  traduit  la  circulation  du  sang, 

se  reproduit  sur  hj^*J**  sur  le  schéma  des  formes  variées.  Le  battement 
JTJ^S^S^  ,s  variétés  qu'il  présente  chez  l'homme  et  chez 
le.  animaux,  soit  à  fétat  sain,  soit  à  l'état  pathologique, 


Fig.  7.  Disposition  générale  du 
schéma  double  de  la  circula- 
lion. 
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par  chacune  des  conditions  dont  nous  venons  de  parler.  Mais 
comment  isoler  ces  influences  l'une  de  l'autre  pour  faire  la  part 
de  chacune  d'elles?  Comment  agir  sur  la  fonction  du  cœur  sans 
modifier  celle  des  vaisseaux  ?  Comment  faire  varier  la  force  des 
impulsions  cardiaques  sans  changer  le  volume  des  ondées  ou  la 
fréquence  des  mouvements? 

Ce  n'est  que  sur  des  appareils  inertes  que  l'on  peut  être  sûr  de 
produire  exclusivement  une  action  déterminée  afin  d'en  apprécier 
les  effets.  Sur  un  schéma  de  la  circulation,  on  change  à  volonté  une 
ou  plusieurs  des  conditions  du  mouvement  :  on  donne  au  cœur 
plus  de  force  ou  plus  de  fréquence;  on  augmente  ou  on  diminue 
la  quantité  de  liquide  projeté;  on  substitue  à  des  tubes  épais 
d'autres  tubes  plus  minces;  on  ouvre  ou  resserre  les  voies  par 
lesquelles  doit  passer  le  liquide,  et  dans  chacun  de  ces  essais  on 
constate  les  effets  obtenus  ,  les  changements  produits  dans  la 
pulsation  du  cœur  ou  dans  celle  des  vaisseaux. 

Lorsqu'on  gouverne  ainsi  à  son  gré  les  conditions  mécaniques 
de  la  circulation  et  qu'à  volonté  on  fait  naître  telle  ou  telle  forme 
du  pouls  ou  de  la  pulsation  cardiaque,  on  acquiert  une  connais- 
sance très  exacte  des  conditions  dans  lesquelles  se  produit  cha- 
cune de  ces  formes  et  l'on  est  beaucoup  mieux  renseigné  sur  le 
mécanisme  de  la  circulation  que  lorsqu'on  opère  exclusivement 
sur  1  animal  vivant,  chez  lequel  la  douleur  ou  l'émotion  produisent 
des  troubles  dont  on  n'est  pas  maître. 

L'expérimentation  exclusive  sur  les  animaux  expose  à  un  autre 
danger.  Sachant  que  des  impressions  nerveuses  peuvent  réagir 
sur  le  cœur  ou  sur  les  vaisseaux,  et  changer  de  maintes  façons  le 
mouvement  du  sang,  le  physiologiste  qui  pratique  une  vivisection 
a  une  tendance  naturelle  à  attribuer  à  des  actions  nerveuses  tout 
changement  qui  survient  au  cours  de  l'expérience.  Il  méconnaît 
souvent  ainsi  la  véritable  nature  de  phénomènes  qui  sont  du  res- 
sort de  la  physique  pure. 

Souvent,  une  expérience  de  physique  est  le  seul  moyen  de  faire 
comprendre  la  nature  d'un  phénomène  compliqué,  en  le  dégageant 
de  conditions  accessoires  qui  en  voilaient  la  cause  véritabîe  Ma  s 
les  expériences  physiques  ne  doivent  pas  se  substituer  aux  viv  - 
sections;  ces  deux  moyens  doivent  sans  cesse  concourir  pour 
1  interprétation  des  phénomènes  physiologiques;  ils  doivent  se 
contrôler  l'un  par  l'autre,  et  ce  n'est  qu'après  avoi  subi  ce  do .ih Z 
contrôle  qu'une  théorie  peut  être  solidement  établi  * 
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L'objet  de  ce  chapitre  était  surtout  de  faire  entrevoir  les 
ressources  que  nous  offrira  l'expérimentation  physique  pour 
éclairer  les  phénomènes  de  la  circulation  du  sang.  Nous  revien- 
drons avec  les  détails  nécessaires  sur  les  applications  particulières 
de  cette  méthode. 


CHAPITRE  II. 


ACTION  MUSCULAIRE  DU  CŒUR. 

Prédominance  de  Paclion  des  ventricules  sur  celle  des  oreillettes.  —  Nature  de  la  sys- 
tole des  cavités  du  cœur;  elle  correspond  à  une  secousse  musculaire.  —  Myographe 
du  cœur.  —  Variations  électriques  qui  accompagnent  les  mouvements  du  cœur.  — 
Temps  perdu  ou  période  d'excitation  latente  du  cœur.  —  Tendance  à  la  fusion  des 
systoles  du  cœur  quand  leur  rythme  s'accélère.  —  Onde  musculaire  du  cœur.  -  La 
diastole  n'est  que  le  relâchement  des  cavités  du  cœur. 


L'action  du  cœur  a  été  parfaitement  définie  lorsqu'on  a  dit 
que  cet  organe  est  une  pompe  foulante  qui,  d'une  manière  inter- 
mittente, envoie  dans  les  artères  le  sang  que  lui  rapportent  les 
veines. 

L'artifice  dont  on  se  sert  d'ordinaire  pour  faire  varier  la  capa- 
cité d'un  corps  de  pompe  qui  doit  recevoir  le  liquide  et  l'expulser 
tour  à  tour,  consiste  dans  l'emploi  d'un  piston  animé  de  mouve- 
ments de  va-et-vient.  Dans  le  cœur,  la  capacité  du  corps  de  pompe 
change  par  suite  de  l'action  musculaire  des  parois  des  ventricules. 
Ceux-ci,  dans  leur  relâchement,  sont  susceptibles  d'acquérir  une 
capacité  considérable,  tandis  que,  par  leur  resserrement,  ils 
diminuent  et  peuvent  même  effacer  complètement  la  cavité  inté- 
rieure des  ventricules.   C'est  l'effort  musculaire  du  ventricule 
qui  développe  la  force  par  laquelle  le  sang  est  poussé  dans  toute 
1  étendue  de  l'appareil  circulatoire. 


Prédominance  de  l'action  des  ventricule,  sur  celle  des  oreillette». 

§  12.  —  Chacune  des  deux  pompes  cardiaques  est  complète  avec 
un  ventricule  muni  de  ses  deux  valvules.  Les  oreillettes,  en  effet 
nont  qu'un  rôle  très  secondaire;  ce  sont  en  quelque  sorte  dé 
larges  renflements  veineux  qui  assurent,  au  voisinage  des  ven- 
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iricules,  la  présence  d'une  quantité  considérable  de  sang  tout  prêt 
à  en  remplir  la  cavité  après  chaque  coup  de  pompe.  Mais  les 
oreillettes  manquent  dans  certaines  espèces  animales  sans  que  e 
cœur  réduit  au  ventricule  seul,  cesse  de  suffire  aux  besoins  de  la 
circulation;  d'autre  part,  ces-cavités  peuvent  perdre  temporaire- 
Lit  leurs'  mouvements  sans  que  la  fonction 
semble  compromise'.  Du  reste,  dépourvues  de  valvules  efficaces 
"oui  empêcher  le  sang'de  refluer  dans  les  veines  caves,  les  Oreil- 
lettes manquent  de  point  d'appui  pour  pousser  avec  énergie  leur 
contenu  dans  les  ventricules.  Elles  y  achèvent  la  répletion  com- 
i  e   L  dès  le  début  de  la  diastole;  mais  parfois 
en  verrons  dés  exemples,  il  reflue  plus  de  sang  de  1  oreillette  aux 
veines  qu'il  n'en  pénètre  dans  le  ventricule,  et  celm-ci  est  moins 
rempli  après  la  systole  auriculaire  qu'il  ne  1  était  avant. 


Nature  de  la  systole  des  eavités  du  cœur. 

3  i3  _  Les  noms  de  systole  et  de  diastole  expriment  les  alterna- 
g  13.  -  Les  noms      y     rplachement  des  cavités  du  cœur;  ils 

tives  de  resserrement  ou  de  re  ^enT  rien  sur  la  nature 

méritent  d'être  conservés,  car  ils ^n préjuge 

des  actes  musculaires  qui  =  ^  ^  ^est  «»  JLé. 

quelques  années,  en  effet  a  contrac^ n        ^  ^  ^  ^ 

asanssss  su—  - — - 

excitations  traumatiques,  les  oreillettes  cesser 

pa.  motos  sans  *^J«"5&  d.  la  myographie,  la  MêUwde  gradue, 
î.  Voir,  pour  les  détails  de  1  eiup 
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de  son  retour  à  sa  longueur  primitive.  Mais  les  procédés  ordi-  as- 
ilaires de  la  myographie  consistent  à  attacher  à  un  levier  inscrip-  ; 

teur  le  tendon  sectionné  d'un  muscle,  de  façon  que  les  chan-  £*^>w. 

gements  de  longueur  de  ce  muscle  impriment  au  levier  des  L  .< 

mouvements  susceptibles  d'être  inscrits.  Pour  le  cœur,  on  doit  '"^"^y 

recourir  à  une  autre  méthode  qui  consiste  à  inscrire  les  chan-  '^v^' 
gements  du  diamètre  transversal  des  muscles;  ceux-ci  traduisent 

fidèlement  les  phases  de  l'action  du  cœur  :  sa  fibre  musculaire,  en  *  , 

effet,  ne  peut  diminuer  de  longueur  qu'en  se  gonflant,  ni  s'allon-  1) 

ger  qu'en  s'amincissant.  J^ 


Myographe  du  cœur. 

I  14.  — Un  cœur  ou  tout  autre  muscle,  placé  dans  les  conditions 
représentées  figure  8,  donnera  la  courbe  de  ses  mouvements. 


Fig.  8.  Myographe  simple  du  cœur. 


On  excise  le  cœur  d'une  grenouille  et  on  le  place  dans  un  petit 
godet  de  cire  modelé  pour  le  contenir  exactement  et  disposé. sur 
une  tablette  de  métal  établie  sur  un  support.  Au-dessus  du  cœur 
est  placé  un  levier  horizontal  de  bois  mince  et  léger;  ce  levier 
dont  la  base  est  métallique,  porte  un  curseur  auquel  est  appendu 
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un  petit  bâtonnet  de  moelle  de  sureau  ;  on  place  ce  bâtonnet  sur 

la  partie  du  cœur  dont  on  veut  explorer  le  mouvement1. 

La  plume  qui  termine  le  levier  de  ce  myographe  trace  sur  un 
cylindre  tournant  des  courbes  dont  l'ascension  correspond  à  la 
systole  et  la  descente  à  la  diastole  du  cœur.  Sur  toutes  les  espèces 
animales,  le  cœur,  vide  de  sang  et  soumis  à  l'étude  myogra- 
phique,  donne  des  courbes  semblables,  dont  la  figure  9  montre 
un  spécimen  obtenu  sur  la  grenouille.  De  bas  en  haut  s'échelonnent 
trois  séries  de  courbes  correspondant  à  des  degrés  croissants  de 
fatigue  du  muscle.  Chez  toutes  les  espèces  animales,  l'épuisement 
du  cœur,  bien  qu'il  varie  sous  le  rapport  de  la  rapidité  avec  la- 
quelle il  se  produit,  s'accompagne  des  mêmes  transformations  du 
mouvement  :  les  systoles  diminuent  à  la  fois  d'amplitude  et  de 
fréquence. 

Or,  si  nous  laissons  de  côté  ce  qui  a  rapport  au  rythme  du 
v~7*A^cœur  et  dépend  de  l'innervation  de  cet  organe,  pour  ne  considérer 
[      que  la  forme  du  mouvement  cardiaque,  nous  y  trouvons  une  res- 
"      semblance  parfaite  avec  la  secousse  des  autres  muscles. 

La  forme  de  la  systole  est  celle  d'une  secousse  musculaire  : 
la  période  ascendante  qui  correspond  au  raccourcissement  du 
muscle  est  plus  brève  que  la  période  descendante,  c'est-à-dire  de 


retour  du  muscle  à  sa  longueur  primitive. 

La  fatigue  modifie  dans  le  même  sens  la  systole  du  cœur  et  la 
secousse  d'un  muscle  :  de  part  et  d'autre,  il  y  a  diminution  de  1  am- 
'I^T  plilude  et  augmentation  de  la  durée  du  mouvement 

La  chaleur  et  le  froid  impriment  les  mêmes  caractères  à  la  sys- 
tole du  cœur  et  à  la  secousse  d'un  muscle.  La  chaleur  donne  à  ces 
'  mouvements  de  la  brièveté  et  de  l'énergie;  le  froid  les  affaiblit 
et  les  allonge. 

Cette  analogie  entre  la  systole  et  une  secousse  musculaire  ne 
saurait  être  infirmée  par  la  différence  de  durée  que  présentent  ces 
deux  actes.  Sur  la  grenouille,  la  systole  du  cœur  est,  il  est  vrai, 
beaucoup  plus  longue  que  la  secousse  d'un  muscle  volontaire  ; 
maTon  saU  que  la  durée  d'une  secousse  musculaire  varie  sous 
l'influence  d'un  grand  nombre  de  conditions  :  ainsi,  en ^idis- 
sant  les  muscles  d'une  patte  de  grenouille,  on  en  rend  la  secousse 

L  Il  est  bon  qu'une  petite  pointe  soit  appliquée  ^^^^t  ™ 
qn'eile  dépasse  légèrement.  Cette  pointe  s'.mplante  dans  la  substance  du  cœur  p 
vient  tout  déplacement  latéral. 
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aussi  longue  et  môme  plus  longue  que  la  systole  du  cœur.  D'autre 
part,  chez  les  différentes  espèces  animales,  il  y  a  des  différences 
énormes  dans  la  durée  de  la  secousse  musculaire  :  j'ai  trouvé  que 
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Fig.  9,  Tracés  myographiques  d'un  cœur  de  grenouille  isolé. 

les  muscles  pectoraux  d'un  oiseau  agissent  à  peu  près  75  fois  TjO) 
plus  vite  que  les  muscles  de  la  tortue. 

La  systole  n'a  pas  la  même  durée  dans  les  différentes  parties  du7 
cœur  :  l'oreillette  accomplit  la  sienne  beaucoup  plus  vite  que  le  n 
ventricule,  ainsi  qu'on  le  voit  par  la  figure  io,  recueillie  sur  le 
cœur  détache  d'un  lapin.  " 


Fig.  10.  Durées  comparatives  des  systoles  de  .'oreillette  0  et  du  ventricule  V  sur  un  cœur  de  lapin. 


Variations  électriques  q„,  accompagnent  le*  mouvement, 

«In  cœur, 

svstôle  Z~  ChCTChé  *  C°ntrÔler  Ces  vues  sur  la  »«ta»  de  la 
systole  du  cœur,  eu  eomparaut  les  phénomènes  électriques  nui 

cz:r  t  -ait™  q?r produiseni  pendMt  "  ~ 

un  musclei  j  a[  trouvé  ceUe  con  argument 
nouveau  pour  l'assimilation  de  la  systole  du'cœur  a  une  secousse! 
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En  effet,  si  l'on  applique  le  nerf  d'une  patte  gatvanoscop^ue  de 
grenouiile  sur  le  cœur  d'un  animal,  on  voit,  a  ehaque  systole 
cardiaque,  la  patte  galvanoscopiquc  donner  une  secousse  Or, 
e  caràrte  e  du  mouvement  produit  par  la  patte  galvanoscopiquc 
enseigne  sur  celui  du  mouvement  qui  lui  a  donné  naissan  e. 
Ouand  "elte  patte  ne  donne  qu'une  secousse  isolée,  cela  mont  e 
S  variation  élcclriqne  simple  s'est  produite  dans  e  muscle 
exploré  et  que  celui-ci,  par  conséquent,  n'a  exécute  qu  une 

SeUnaSpepareil  électrique  très  sensible,  V^mH»  *  %: 
Un  appaien  i  phénomène  électrique  qui 

"  e  ^  svs  o"e  du  cl  des  résultats  confirmatifs  del'opi- 


soumise  »  des  variations  — 

de  ,a  colonne  de  mercure  -J^^^  JLn»  de 
collodion  très  sensible  e  an  mee  a  tare  varia. 

translation'.  Les  ^^^Z  B0„t  simples  ponr  un 
lions  électriques  obtenues   ces  va  le  ^ 

ventricule  de  grenouille  (fig.  D,  e"f J0    révolulion  une  systole 
entier  d'une  tortue  qui  fourmssa.t  à  chaque  révolu 
des  oreiUettes,  puis  une  systole  du  ventricule  (flg.  Ifl, 

,  v.i„  P.»  !»  «MU  *  V«P«~»».         ê  '  '  *  "' 
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C'est  au  moment  où  l'état  électrique  du  cœur  change  brusque- 
ment qu'une  patte  galvanoscopique  de  grenouille  dont  le  nerf 
repose  sur  ce  cœur  en  mouvement  subit  son  excitation.  Nùel 1  a  fait 
à  ce  sujet,  dans  le  laboratoire  du  professeur  Donders,  des  expé- 


Fisr.  12.  Tracé  photographique  des  variations  électriques  d'un  cœur  de  tortue. 

riences  qui  montrent  que  la  plus  brusque  variation  de  l'état  élec- 
trique du  cœur  correspond  au  début  de  la  systole.  Ainsi,  la  varia- 
tion électrique  du  cœur  suit  les  mêmes  phases  que  les  change- *TVw£'; 
ments  de  longueur  de  ses  fibres  musculaires1.  *  i^yXlT 

Temps  perdu  ou  période  d'excitation  latente  du  cœur. 

§  16.  —  Quand  un  cœur  a  cessé  de  battre,  on  y  peut  provoquer  U&d^ 
artificiellement  des  systoles,  en  excitant  les  oreillettes  ou  les  ven-  f&.  »~*c 
tricules.  Or,  ces  mouvements  provoqués  n'apparaissent  pas  im-"cL^ 
médiatement  après  l'excitation,  mais  présentent  un  certain  retard 
qui  correspond  à  ce  que  Helmholtz  a  appelé  le  temps  perdu  on^h^ 
la  période  d'excitation  latente  des  muscles. 

La  figure  13  montre  ce  retard.  La  ligne  supérieure  V  est  tracée 
par  le  myographe  appliqué  sur  le  ventricule  détaché  du  cœur  d'un 

1.  D'après  NUel  {Bulletin  de  l'Acad.  des  sciences  de  Belgique.  1873  n°«  9  et  101  la 
pente  du  cœur  intact  est  positive  par  rapport  aux  autres  points  de  la'  paroi  ventricu 
a,re  :  on  le  constate  en  interposant  un  galvanomètre  entre  deux  points  différents  de 
a  surface  du  ventncule  L'intensité  du  courant  augmente  quand  «n'excise  le  p  icard 
viscéral  au  mveau  de  l'un  des  points  explorés.  Le  courant  varie  à  chaque  systole  du 


Quand  on  dispose  le  nerf  d'une  patte  galvanoscopique  de  telle  sorte  qu'il  touche  par 
deux  pomts  différents  de  sa  longueur  deux  points  de  la  surface  ventricula  e  doul  dè 

sioM^  -yen  du  myographe  a  traDsmis. 

de  la  patte  galvfnoscop  aue     !  „      ^  °'eS  dU  C0BUr  Ct  ,6S  SeC0USses  «"oculaires 

^,ecT,zzziz:;:i^ ex,ste  un  synchronisme  parfait 
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lapin,  après  que  cet  organe  avait  cessé  de  battre  La  ligne  infé- 
rlre  est  tracée  par  un  signal  électro-magnétique  ;  sa  déviation 
aù  point  S  exprime  l'instant  où  le  cœur  a  été  excité. 

On  voit  par  cette  figure,  que  la  systole  n'est  arrivée  qu'après  un 
temps  assez  considérable  (une  demi-seconde)  :  ^ernps^ujn 
muscle  ventriculaire.  Ce  retard  est  moindre  pour  la  systole  de  1  o- 
S    I,  il  est  une  loi  générale,  au  sujet  de  la  durée  du  temps 


Fig.  13.  Temps  perdu  ou  période  d'excitation  laUnte  d'un  ventricule. 


1.  perdu  d'un  muscle,  c'est  que  ce  temps  est  d'autant  p.us  grand  que 
.  t*r~v~  la  «musse  du  muscle  présente  plus  de  durée. 

U  longueur  considérable  du  temps  perdu  qui  précède  une  sy  - 
La  longueui  uu    ^nrrpcnnndance  avec  la 


>«JJ^    de  la  secousse  auriculaire. 

T.„a„n«.  *  ■»  —  -  """nd  ,C"r  rJ"""C 

s'accélère. 

«l'on  considère  la  série  des  systoles  du  cceur  comme 
Ui^l^-    1 17-  -  Si  1  on  eonsmere  .  4  odmettre  que  ces  sys- 

une  série  de  secousses  on  est  condm ^  e 
tôles  tendront  à  se  fusionner  entre  elles  d  inlervaUes. 
K  /l^^plns  parfaite,  qu'elles  se  suivront  à  de  plus  co  s 
^  I  L  effet,  si  l'on  soumet  un  muscle  i une  série         ^  ^ 

métriques  de  fréquence  crois  an      I»    -«^  ^ 
cousses  ont  le  temps  de  s  a  comp  ^        rapid<J  > 

une  B-nde  amp  ■ ode   ™a .   p.  ^  chaque 

^nt  "s  ";  d'accomplir  sa  seconde  phase,  le  mnsde  ne 


j   »«  nenrèr.  (Voy.  Méth.  graph.,  p.  472.) 
1.  Le  signal  ékctro-magnét.que  de  M.  Dep.er..  iv  y 


t 
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revient  que  très  incomplètement  à  sa  longueur  normale  ;  à  la  lin, 
le  muscle  se  trouve  dans  un  état  de  raccourcissement  presque 
permanent  :  c'est  le  tétanos  parfait  ou  la  contraction1.  Il  en  est  de: 
même  pour  le  cœur  :  toute  cause  qui  augmente  la  fréquence  desL-^i,^ 
systoles  en  diminue  l'amplitude8;  tout  ralentissement  du  rythme 
du  cœur  augmente,  au  contraire,  l'amplitude  de  ses  mouvements,  [t  t/L-  c^r 
Voici  un  exemple  frappant  de  ce  rapport  inverse  entre  l'ampli- 
tude et  la  fréquence  des  systoles  ventriculaires. 

Quand  un  cœur  est  détaché  de  l'animal,  il  garde  encore  ses  bat- 
tements pendant  un  certain  temps  ;  cette  survie  peut  durer  plu- 
sieurs heures  et  même  plusieurs  jours  quand  on  alimente  la 
fonction  du  cœur  en  faisant  circuler  à  travers  cet  organe  du  sang 

1.  La  figure  14  montre  comment  se  fait  cette  décroissance  de  l'amplitude  des  se- 
cousses d'un  muscle  à  mesure  que  leur  fréquence  augmente.  Soit  a  une  première  se- 
cousse musculaire;  comme  cette  secousse  a  le  temps  d'accomplir  ses  deux  phases,  sa 
courbe  de  descente  retombe  sur  la  ligne  horizontale  X.  Mais  la  secousse  b  n'est  pas 
entièrement  terminée  quand,  sous  l'influence  d'une  excitation  électrique,  se  produit  la 
troisième  secousse  c;  la  phase  descendante  de  6  n'atteindra  donc  pas  la  ligne  X.  La 
secousse  c,  partant  de  moins  bas  que  les  précédentes,  s'élèvera  un  peu  au-dessus  d'elles  ; 
mais  comme  un  muscle  déjà  raccourci  devient  moins  capable  de  se  raccourcir  encore! 


Fig.  14.  Décroissance  de  l'amplitude  des  secousses  d'un  muscle  à  mesure  que  leur  fréquence 

augmente. 

la  secousse  c  gagnera  moins  par  l'élévation  de  son  sommet  qu'elle  n'a  perdu  car  VSIA 
vat.on  de  sa  base,  elle  sera  donc  plus  petite  que  les  précédâtes.  îa  secou  se  d  e  a" 
pour  la  môme  raison,  plus  petite  encore.  Ainsi  diminuera  l'amplitude  Z^w2£ 
musculaires  à  mesure  que  la  fréquence  des  excitations  croîtra.  S,  1  7  xciTat  0„ 
sez  fréquemment  répétées,  le  muscle  arrivera  au  tétanos  parfait,  c'est-à-d     que  e 
«  eusses  ne  seront  plus  perceptibles.  Supposons  qu'à  l'instant  *  on  cesse  d'exciïer  e 

ZTZTn  °"  1  V0'1  T?™  '  "  ,0ngUe"r  n°rma,e'  la  COurbe  clescendan  r  - 
carti-  SU,.laiI,-nc  horizontale,  et  de  nouvelles  secousses  se  reproduisent  avec  leuïs 
ca.acteres  imt.aux  si  on  renouvelle  les  excitations 

^ueZ::^8  nerfs du  cœur' f,ueiies  sortes  de     ->  y  * 
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nui  se  renouvelle  sans  cesse.  Or  les  mouvements  du  cœur  ainsi  en- 
tre enus  se  ralentissent  peu  à  peu,  surtout  si  la  «Tou 
basse  de  telle  sorte  qu'ils  tombent  de  60,  par  exemple,  a  4  ou  5 
^  minute  On  pourrait  s'attendre  a  un  affaiblissement  graduel 


*  r  r  D  E.  à  mesure  que 

de  ramplitude  des  mouvement £ 
est  rien.  Les  systoles  mscntes  a  d  s  nter  aUe 

trent  plus  étendues  à  mesure  qu '  ïa[.istions  suc. 

par  la  figure  15  dans  lequel  e  sont  .  présente  s  ^ 

cessives  du  volume  des  ondées  ^  Wsqm  le  cceur 

premiers  instants  de  l'expérience  ;  B  a  ete  obten 
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fonctionnait  depuis  une  heure  ;  C  après  trois  heures  ;  D  après  cinq 
et  E  après  sept  heures. 

L'accroissement  d'amplitude  des  systoles  ne  tient  pas  à  un  \ 
raccourcissement  plus  étendu  de  la  fibre  cardiaque  dans  les  der-  , 
nières  expériences,  mais  provient  de  ce  que  le  relâchement  de  - 
cette  fibre  était  plus  complet  quand  un  grand  intervalle,  séparant  ' 
les  systoles  les  unes  des  autres,  donnait  à  la  réplétion  ventricu-  ^ 
laire  plus  de  temps  pour  se  produire. 

Onde  musculaire  du  cœur. 

I  18.  —  Un  dernier  caractère  achèvera  d'identifier  la  systole  du  x 
cœur  à  une  secousse  musculaire  :  c'est  l'existence, dans  les  fibres  ffj^l 
cardiaques,  d'une  onde  qui  se  propage  suivant  la  longueur  de  ces  l  £T 
fibres  pendant  la  durée  de  la  systole.  tf^ZpZ'h 

Aeby  a  décrit,  dans  les  muscles  volontaires  en  action,  les  mou- 
vements  d'une  onde  assez  analogue  à  celles  qui  se  produisent  à  la 
sur  ace  des  liquides  agités*.  Cette  onde  est  appréciable  quand  ou 
place  sur  le  trajet  d'un  même  muscle  deux  leviers  inscripteurs  qui 
se  soulèvent  sous  l'influence  du  gonflement  musculaire  comme  le 
levier  du  myographe  (fig.  8).  Or,  ce  gonflement  ne  se  fait  pas 
simultanément  en  tous  les  points  du  muscle,  mais  se  propage 
de  proche  en  proche,  d'un  bout  à  l'autre  du  faisceau  musculaire.' 
Il :  soulevé  donc  les  deux  leviers  l'un  après  l'autre  et  les  courbes 
obte„ues ;  permettent,  d'après  leur  défaut  de  superposition,  d'esti- 
mer la  vitesse  du  transport  de  l'onde 2. 

tou?it0anutrPriStC  16  mUSde   Cardia«Ue  Comme  d*n*  ^  ^ 

déLlaT/  n    7         ^  PlUS  andenS  dateurs  avaient  35 
déjà  signalé  que  le  mouvement  systolique  se  propage  dans  le  W 
œur  de  la  base  à  la  pointe,  c'est-à-dire  des  oreilLtes  aux  ventr 

i      lis  Telhe6  '  ^  ^  CŒUr  ^  Une  S°rte  de 

cité.  Mais  cette  propagation  du  mouvement  a  été  étudiée  d'une  ^ 

manière  spéciale  par  Engelmann  »  qui  a  montré  que  ZI  mus 
culaire  chemine  de  proche  en  proche  dans  le  Lu  dû  cœur 

2.  Voy.  Méth.  graph.,  p.  354. 

3.  M.  Engelmann,  Sur  la  manière  rin»i  />„„  -,  .• 

«iaque.  (Arch.  nèerlandaiZT^  "  F'W  ^  b  muscle  *- 
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Pour  ce  savant,  la  propagation  se  fait  dans  le  tissu  musculaire 
de  cellule  à  cellule,  indépendamment  de  tonte  action  nerveuse;  ,1 
en  donne  pour  preuve  le  fait  suivant.  Si  l'on  «lacère  la  substance 
cardiaque  par  des  incision  faites  en  divers  sens,  de  façon  que  les 
lUïéren"  fragments  du  cœur  ne  tiennent  plus  entre  eux  que  par 
d    à  Mes  ponts  de  substance  musculaire,  on  voit  l'onde  progres- 
ser d'un  bout  à  l'autre  de  la  substance  cardiaque,  se  ralentissant 
au  niveau  des  parties  les  plus  étroites  comme  s,  elle  ,  trouvait 
wLclo  mais  enfin  circulant  dans  les  sens  les  plus  divers, 
L^tue tp"c:  ,nf  a  présidé  au*  di.acérations  de  la  substance 

du  cœur1. 

En  résumé  la  systole  du  cœur  d'un  animal  paraît  devoir  être 
con!idéTnon  pas  comme  une  contraction  qui  est  un  phénomène 
t.!   mais  comme  une  secousse  qui  est  un  phénomène 

.      a  u  mutilation  la  fibre  musculaire  du  cœur  a  perdu  son  exci- 
1.  immédiatement  après  la  mut.UO on  a  u  ^        ^  pro 

tabilité;  elle  la  recouvre  après  un .«V» .  deq    J  de      pagalion  de  l'onde? 

t-elle  que  les  nerfs  ne  Pf»«Pf  V.!^"^., 'pense  que  dans  la  substance  cardiaque 
Sur  ce  point  il  règne  ^XrTZtTZlL  assez  riche  pour  expliquer  la  pro- 
il  y  a  une  intricat.on  plex.forme  4«  «b;"  ner  compliqués  que  soient  les  chan- 

pagationde  l'onde  par  continu.le  de      f    ^^..^c.  mouvement.  Ces  vues 
etents  de  direction  qu'on  ^ 3  a  la  propagalion  du  mouvement 
«n^conQrmée.pat  ceqmsoh^i  subslance  transparente 

dans  d'autres  tissus  contractiles  Romanes    a  s  g  transport  se  fa.t 

t  méduses  une  contraction  qui  se m^tP  0t„  e  dans  le  cœur  soumis  à  l'cxpé- 
dans  le  tissu  dilacéré  d'une  méduse  absolument ^  {  semblait  sc  fa,re 

"ence  d'Engelmann.  Or,  il  a  "-veuse.  L'emploi  du 

par  continuité  de  tissu  a  heu  .  es  V™^™  des  UDres  nerveuses  anasto- 

chlorure  d'or  rend  visibles  au  s  m  des  «sus  d  des  directi0ns  s,  variées 

m08ée?  par  des  cellules  ^P^W  ^^s  les  tissus  dilacérés. 
qu'il  doit  toujours  rester  une  «JjJjÇ"^  ^  ^  donc  robjet  de  d,s- 

Le  mode  de  propagation  de 1  onde  * n >J> J  ^  ^  tranchée 

eussions  entre  les  physiologistes,  et  la  qu^10n  d,une  aclion  nerveuse  a  travers 

"lux  faits  qui  plaident  en  aveur  d  la  ran  * s*  ^ 

des  plexus  très  riches,  on  peu  oppo  e  ,  avec  L  g  ,  tmnsmission  par  des  nerfs  ;  on 

beaucoup  trop  lente  pour  q- n  pu     Jat^^  ^  de  ronde  ,omme  cela 

peut  objecter  encore  que  1  action  uu 
arrive  dans  les  autres  muscles. 

j.  Voy.  la  Nature,  5'  année,  1877,  p.  332- 
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du  mouvement  qu'elle  produit  existe,  pour  le  cœur  comme  pour 
un  muscle  quelconque.  Le  phénomène  électrique  qui  accompagne 
une  systole  du  cœur  est  simple  comme  celui' qui  correspond  à  la 
secousse  d'un  muscle.  Enfin,  la  systole  du  cœur  s'accompagne 
du  transport  dune  onde  analogue  à  celle  qui  se  produit  à 
chaque  secousse  musculaire.  La  série  des  mouvements  du  cœur 
équivalant  à  une  série  de  secousses  successives,  il  s'ensuit  que 
ces  mouvements  seront  d'autant  plus  étendus  qu'ils  auront  plus 
de  temps  pour  s'accomplir  en  entier;  l'accélération  du  rythme 
du  cœur  aura  donc  pour  effet  d'en  rendre  les  mouvements  moins 
étendus  et  de  tendre  à  les  fusionner  dans  une  contraction  véritable 
Mais  cette  contraction,  que  l'on  obtient  artificiellement  par  des 
excitations  électriques  fortes  et  rapprochées,  ne  se  produit  pas  à 
1  état  physiologique;  elle  serait,  du  reste,  incompatible  avec  le 
lonctionnement  du  cœur. 


La  diastole  u  est  que  le  relâchement  des  cavités  du  cœur. 

chem9en7  n!  ^f*  °U  ™serrement  d»  cœur,  sa  diastole  ou  relâ- 
chement ne  sont  que  les  deux  phases  successives  et  opposées 
une  même  secousse;  elles  suffisent  pour  expliquer  les  alte  nl 
tiv  s  d  évacuation  et  de  réplétion  des  cavités  du  cœur,  et  pour  an t 

Cns,'Ua:tenurs  m  qu'n  faiiait  admeti-  ^  S£ 

tincts.  1  un  pour  la  diastole,  l'autre  pour  la  systole-  en  un  mot 
que  le  cœur  se  dilatait  activement  et  exercaft  un  apL  "ur  le 
sang  pour  le  faire  pénétrer  dans  ses  cavités  ' 

pro^rpXlain?"'  ^  ^  POmpe  aSpirante  et  fouIa^>  est 
g^^^^T^^  aUlreS  posons  Chassai- 

Zd^i:^mis  Ia  reaiité  d'une  ^  «■ 

que  s,  1  on  place  dans  un  vase  rempli  d'eau  le  cœur 
.  u««  .»  Wil»n  m  ,r,.„,  oflht Mcdico.Chi,.^  Soc.e(ï  lgl3 1  xu 


Marey,  Circulalion. 
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d'un  animal  récemment  tué  et  qne  si,  après  avoir  comprimé  ™  cœur 

tntreTe  mains,  on  le  relâche  toutécoup,  Peau  environnante  rentre 

en  er la  ne  proportion  dans  le  cœur;  une  nouvelle  compressa  en 
en  ce.laine  pro  ^  sorte  dc  c„.culai,on 

Selle 2 Î qui  la  Passion  de  la  main  remp.ace  la  force 
mu— qui,  sur  le  vivant,  produit  la 

ne  permettent  P£™£^££  Te'^rtaine  c/pa- 

'^t  ainsi  eue  fonctlonn eut ^^i^ 
dout  le  réservoir,  après  avo.r  éle  v d 1J»  ' 
aspire  de  uouveau  liqu.de  en re en «ot»  ta™  P  ce 
Cette  aspiration  est  »~»^te^dd™  «Lrtrique;  mais, 
précitée  en  se  servant  d  un  ^ur 1  ,»,"emble  être  extrêmement 
sur  un  cœur  vivant  el  souple,  1  asp,  rat  mu  sem  ^ 
faible.  Aussi,  bien  queWedemeyer et  Gunther  a,e  ^ 
stole  du  cœur  exercer  une  aspira ^n  sur  _u    siph     P    .  ^ 
„„  liquide,  nous  ne  craignons  pas  1  afflrm  >  q  1 
aspiration  échappe  adxapp pas  pfoa  réelle  que 
ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin.  Celte  to  c.  n  «  P    1  ^ 
cel,e qu'on  attribuait autrefms ;a«  P »  de  même 

également.  t  nQUS  avons  rapidement 

L'action  muscul „  du ^u^  ^  1<jg  condiUo  s  réeUes 
exposé  la  nature  devra  êtte  g  inscnpteurs. 

de  la  fonction  cardiaque,  au  moy 

.  ,r  ifWR  cité  par  Milne  Edward»,  Anat. 

imtarsuch.  nber  d.  Kreuslauf,  1828,  cite  par 
1  Wedemeycr.  (Unwsuui. 

et  PhVs.  comp.,  UI,p.7,nole-» 


CHAPITRE  III. 


EXCITABILITÉ   DU.  CŒUR. 


Le  sang  est  nécessaire  à  l'excitabilité  du  cœur.  -  Influence  des  excitations  trauma- 
tiqucs  sur  le  cœur.  -  Insensibilité  du  cœur.  -  Effets  des  excitations  électriques  sur 
c  cœur.  -  Phases  d'inégale  excitabilité  du  cœur.  -  Durée  variable  de  l'excitation 
latente  du  cœur.  -  Tendance  du  cœur  à  conserver  son  rythme.  -  Effets  produits 
sur  le  cœur  par  des  excitations  multiples.  -  Influence  de  la  température  sur  l'cxci- 
tabihté  et  sur  le  rythme  du  cœur. 

Nous  venons  de  voir  que  les  systoles  du  cœur  semblent  corres- 
pondre aux  secousses  du  muscle  cardiaque.  Or,  dans  tout  muscle, 
il  faut  qu'une  excitation  provoque  le  mouvement.  Cette  question 
se  présente  naturellement:  Quel  est  l'excitant  du  muscle  cardiaque? 

Le  sang  est  nécessaire  a  l'excitabilité  du  cœur. 

•  §  20.  -  Pour  Haller,  l'excitant  naturel  du  cœur  était  le  sang1- 
des  qu'une  cavité  du  cœur  était  remplie  de  sang,  elle  entrait  en 
systole  et  se  vidait  d'une  manière  complète.  Harvey,  Bartholin 
Berger,  avaient  vu  cesser  les  mouvements  du  cœur  après  la  liga- 
ture des  veines  caves  et  attribuaient  cet  arrêt  à  la  suppression  de 
1  arrivée  du  sang  dans  les  cavités  du  cœur  ».  Cependant  Spallanzani* 
avait  reconnu  que  les  systoles  des  cavités  du  cœur  ne  sont  pas 
complètes  et  cette  observation  contredisait  les  idées  de  Haller- 
en  effet,  pour  celui-ci,  le  cœur  deva.t  entièrement  se  vider,  car 
«  e  sang  qui  resterait  dans  les  cavités  du  cœur  a  la  fin  de  leur  sys~ 
tôle  mettrait,  par  l'excitation  qu'il  produit,  obstacle  à  la  diastole.  » 
Les  expériences  des  physiologistes  modernes  ont  montré  que  le 

1.  Haller.  Mémoire  sur  la  circulation,  p.  170 

iïx sr;ss,«  "jou"d'"'"'  *•*  -  - 

3.  Spallanzani.  Éd.  Tourde,  t.  IV,  p.  31. 
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rôle  du  sang  est,  pour  le  tissu  musculaire  du  cœur,  le  même  que 
pour  les  autres  muscles.  Les  tissus  contractiles  empruntent  au 
sang  qui  les  traverse  les  matériaux  de  leur  fonction.  Aucun  muscle 
ne  peut  être  privé  de  sa  circulation  sans  perdre  bientôt  sa  con- 
tractilité  ;  mais  cette  propriété  ne  disparaît  pas  immédiatement 
après  qu'on  a  arrêté  le  cours  du  sang  dans  un  muscle  ;  elle  décroit 
peu  à  peu  et  finit  par  s'éteindre.  Il  en  est  de  même  pour  le  cœur. 
Privé  de  sang,  il  continue  à  battre,  mais  ses  battements  s'affai- 
blissent peu  à  peu  ;  il  épuise  les  éléments  sanguins  dont  sa 
substance  était  imprégnée  :  ses  mouvements  s'affaiblissent,  de- 
viennentplus  rares  et  s'éteignent.  La  ligature  des  artères  corona.res 
sur  un  mammifère  arrête  les  mouvements  du  cœur  au  bout  de 
deux  minutes  environ. 

C'est  dans  ces  conditions  qu'une  goutte  de  sang  dont  on  humecte 
un  cœur  de  grenouille  y  réveille  presque  instantanément  les  mou- 
vements éteints.  Il  peut  sembler,  au  premier  abord,  que  le  sang 
dont  le  cœur  vient  d'être  humecté  ait  été  l'excitant  de  ces  mouve- 
ments reparus;  il  semble  plus  naturel  d'admettre  qu'il  a  rendu  au 
muscle  cardiaque,  les  conditions  nécessaires  à  sa  fonction  . 

L'excitabilité  du  cœur  doit  être  étudiée  comme  celle  d  un  muscle 
quelconque,  en  dehors  de  toute  action  nerveuse  ;  il  faut  faire  agir 
sur  cet  organe  des  excitations  électriques,  traumatiques  ou  autres 
et  voir  dans  quelles  conditions  il  réagit  avec  le  plus  de  force  à  un 

eir  Sépa,  indifférent  de  recourir  â  tel  ou  tel  exclut 
si  l'on  voulait  juger  de  l'excitabilité  du  cœur  ;  cet 
aux  actions  traumatiques  lorsque  des  excitations  électriques 
assez  ortes  ne  provoquent  déjà  plus  de  systoles.  Mais  comme  es 
citations  électriques  sont  plus  faciles  à  produire  a  un  ins  n 
précis  et  à  graduer  dans  leur  intensité,  c'est  à  elles  qn  il  faut 
Sonner  ta  préférence  quand  on  veut  étudier  l'excitabihte  du  cœur. 

InOuence  de.  ex.tta.lons  «— H"»  "°*  lc 

|Sl.-l.es  excitations  traumatiquesonU'avantagede  selocaliser 

siologiqucs  de  la  nutrition  de  son  tissu. 
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mieux  que  les  autres.  Ainsi,  en  touchant  avec  la  pointe  d'une  ai- 
guille la  paroi  d'un  ventricule  de  grenouille,  on  est  sûr  de  n'exciler 
qu'un  point  de  cet  organe.  C'est  avec  des  excitations traumatiques 
bien  localisées  qu'Engelmann  a  constaté  les  curieux  phénomènes 
ondulatoires  dont  il  a  été  question  au  chapilre  précédent.  Mais 
quand  une  excitalion  traumatique  est  appliquée  à  la  surface  du 
cœur  d'une  grenouille  vivante,  il  se  produit  parfois  une  compli- 
cation qu'il  est  important  de  connaître.  Le  professeur  Dogiel  (de 
Kazan)  m'a  rendu  témoin  d'un  effet  curieux  des  excitations  trau- 
matiques portées  sur  le  cœur. 

Lorsqu'on  percute  vivement  la  surface  des  ventricules  d'une 
grenouille  au  moyen  d'un  corps  dur,  on  déchire  le  feuillet  viscéral 
du  péricarde;  aussitôt  la  portion  ventriculaire  mise  à  nu  fait 
hernie  par  cette  ouverture  et  forme,  pendant  la  systole,  une  sorte 
de  petit  sac  qui  se  gorge  de  sang  et  contraste  par  son  volume  et 
sa  couleur  avec  le  reste  de  l'organe  qui  pâlit  et  devient  exsangue. 
Pendant  la  diastole,  les  parois  ventriculaires  reprennent  leur  ap- 
parence uniformément  colorée,  mais  le  contraste  se  manifeste  de 
nouveau  à  la  systole  prochaine  '. 


Insensibilité  du  cœur. 


I  22.  —  Bien  qu'il  réagisse  à  divers  excitants,  le  cœur  est  insen- 
sihle,  en  ce  sens  qu'on  ne  provoque  pas  de  douleur  en  le  touchant 
ni  même  en  le  blessant.  La  curieuse  observation  du  fds  de  lord 
Montgomery  révéla  à  Harvey  cette  insensibilité  du  cœur.  Ce  jeune 
homme,  à  la  suite  d'une  blessure  reçue  dans  son  enfance,  avait 
gardé  une  perforation  des  parois  thoraciques  laissant  une  ouver- 
ture béante  au  fond  de  laquelle  on  voyait  battre  le  cœur.  Une  sorte 
de  cuirasse  métallique  lui  servait  à  recouvrir  la  blessure.  Harvey 

1.  Cet  effet  ne  serait-il  pas  intervenu  dans  les  expériences  dont  Rossbach  formule 
«m»  les  résultats ,  BeUrage  Zur  Physiologie  des  Herzcns.Vcrkandlung  der  Phys.  med 
Geselsehaft  ,n  Wtirzbu.rg.  Bd.  V,  p.  183)?  Cet  auteur,  employant  les  excitations  méca- 
n.qucs,  constate  qu  a  loule  période  de  la  contraction  le  cœur  réagit  par  un  relâche- 
ment .mmed.at  des  fibres  excitées.  L'effet  secondaire  est  un  resserrement  dumWe de 
la    g.on  excitée;  cet  effet  ne  manque  que  si  l'excitation  a  été  très  faible.  La  , 
xotat.on  agissant  pendant  la  diastole  ne  produit  d'effet  qu'à  la  systole  suivante 
dans  laquelle  les  pomts  excités  n'ont  qu'une  contraction  rudimen taire.  Si  l'on  2 
un  cœur  tenu  en  arrêt  d.astolique  par  le  nerf  vague,  on  n'observe  pas  le  relâche ne 
pnrmt.f  des  pomts  exc.tés  et  l'on  provoque  une  systole  générale  "tellement 
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put  Introduire  les  doigts  dans  celle  cavité,  toucher  le  cœur  et  le 
sentir  battre,  sans  provoquer  aucune  sensation  chez  le  patient. 
Certains  cas  d'eetopie  congénitale  du  cœur  ont  permis  à  d'autres 
observateurs  de  constater  de  nouveau  cette  insensibilité.  Enfin 
les  physiologistes  ont  maintes  fois  observé  qu'en  introduisant, 
chez  les  animaux,  des  thermomètres  ou  des  sondes  manométriques 
à  L'intérieur  du  r.œUr,  on  ne  provoque  aucun  signe  apparent  de 
douleur  par  ces  attouchements  de  la  membrane  interne.  Mais  si 
ces  contacts  sont  brusques  et  énergiques,  on  observe  parfois  des 
troubles  du  rythme  du  cœur  annonçant  qu'il  a  réagi  aux  exci- 
tants, en  vertu  d'une  sensation  non  perçue  à  laquelle  certains  nerfs 
paraissent  présider. 


Effets  des  excitations  électriques  sur  le  cœur. 

g  23.  -  On  sait  depuis  longtemps  que  le  cœur  ne  réagit  pas 
comme  les  autres  muscles  à  l'électricité l. 

Des  courants  induits  fréquemment  répétés,  capables  de  mettre  un 
muscle  quelconque  en  état  de  tétanos,  ne  font,  en  général,  qu'aug- 
menter un  peu  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  d'un  ani- 
mal vivant.  C'est  que  le  cœur  est  bien  loin  d'obéir  à  toutes  les 
excitations  électriques  qui  lui  parviennent,  tandis  qu'un  muscle 
ordinaire  exécute  autant  de  secousses  qu'il  reçoit  d'excitations 
induites;  aussi,  quand  le  nombre  des  excitations  est  suffisant,  un 
muscle  ordinaire  arrive-t-il  au  tétanos  parfait. 

Bowditch2  a  signalé  ce  fait,  que  le  cœur  ne  réagit  pas  à  toutes 
les.  excitations  électriques  qu'il  reçoit.  Il  est  vrai  que  si  ces 
excitations  sont  extrêmement  intenses,  il  répondra  à  chacune 
d'elles  par  une  systole;  mais,  si  les  courants  employés  sont  fai- 

1  Galvani  avait  nié  que  le  cœur  fui  excitable  par  1  électricité  ;  mais  en  1192  une 
Jn^Z  instituée  par  l'Académie  de  Turin,  pour  juger  cette  question,  reconnut  que 
le  cœur  était  sensible  aux  excitations  électriques. 

Bowditch  (Arbeilen  ans  den  physiologischen  Anstalt.  B.  VI,  s.  139,  Leipz.g,  1872 
À  su   1  cœur  isolé  soumis  à  une  circulation  artificielle  et  insent  ses  mouvements 
l^ec  2 ^manomètre  a  mercure.  Le  ventricule  est  lié  au-dessous 
venlricuiairc  et  la  cavité  de  sa  pointe  commun, que  seule  avec  le  ^»°™t™-  ^ 
nointe  reste  immobile  tant  qu'elle  n'est  soum.se  a  aucune  excitat.on  .  ce  .ont  ses  reac 
ils  musculaîres  que  l'auteur  étudie,  supposant  d'après  les  ^J^ïïK 
la  région  de  la  pointe  ne  contient  pas  d'appareils  nerveux  capables  de  compliquer  les 
effets  des  excitations  appliquées  à  la  substance  musculaire. 
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bles,  on  verra  le  cœur  tantôt  réagir  et  tantôt  rester  insensible  aux 
excitations.  Cet  auteur  désigna  par  deux  noms  différents  ces  genres 
d'excitations  plus  ou  moins  intenses  :  il  nomma  les  premières 
excitations  infaillibles,  puisque  jamais  elles  ne  manquaient  leur 
effet;  il  appela  les  autres  excitations  suffisantes  parce  que,  bien 
qu'elles  restent  parfois  sans  action,  elles  suffisent,  dans  certains 
cas,  pour  provoquer  une  systole. 

Bowditch  remarqua  en  outre  que  si  l'on  se  sert  d'excitations 
suffisantes,  le  nombre  des  systoles  provoquées  est  toujours  infé- 
rieur à  celui  des  excitations  électriques,  et  l'écart  entre  les  deux 
est  d'autant  plus  grand  que  les  excitations  sont  plus  fréquemment 
renouvelées.  D'où  l'on  peut  conclure,  à  ce  qu'il  m'a  semblé,  que 
si  des  excitations  électriques  sont  fréquentes,  un  grand  nombre 
d'entre  elles  sont  non  avenues  et  trouvent  le  cœur  inexcitable. 


Phases  d'inégale  excitabilité  du  cœur. 

\  24.  —  Je  voulus  me  rendre  compte  des  conditions  dans  les- 
quelles une  excitation  déterminée  était  tantôt  efficace  et  tantôt 
inefficace.  J'opérai  d'abord  sur  le  cœur  d'une  grenouille  mis  à  nu 
et  laissé  en  place  dans  la  poitrine,  de  manière  à  ce  qu'il  conservât 
son  rythme  propre.  Je  m'aperçus  alors  qu'une  môme  excitation 
provoquait  une  systole  ou  n'en  provoquait  pas,  suivant  le  moment 
de  la  révolution  du  cœur  auquel  elle  arrivait. 

Assurément,  comme  l'avait  vu  Bowditch,  les  excitations  fortes 
étaient  toujours  infaillibles,  mais  les  excitations  faibles,  ou  suffi- 
santes, étaient  suivies  de  mouvements  toutes  les  fois  qu'on  les  avait 
produitespentto  la  diastole  des  ventricules,  tandis  qu'elles  étaient 
non  avenues  quand  elles  se  produisaient  pendant  la  première  par- 
tie de  la  phase  systolique.  Les  conditions  d'efficacité  des  excita- 
tions se  trouvaient  ainsi  spécifiées  et  il  devenait  évident  qu'à  cha- 
cune de  ses  systoles  le  cœur  présente  des  phases  de  plus  grande 
et  de  moindre  excitabilité 

Désirant  mieux  déterminer  la  durée  de  la  phase  de  moindre  exci- 
tabilité, je  fis  une  série  d'expériences  dans  lesquelles,  grâce  à  la 
lenteur  des  mouvements  du  cœur  de  la  grenouille,  il  était  facile 


1.  Trav.  lab.,  t.  II,  p.  72. 
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d'envoyer  les  excitations  à  des  instants  différents  de  la  systole  ou 
de  la  diastole1. 

\.  Voici  dans  quelles  conditions  ces  expériences  ont  été  faites  :  la  figure  10  montre 
une  grenouille  étalée  sur  une  planchctto  de  liège  et  dont  le  cœur  est  mis  à  nu.  Cet 
organe  osl  saisi,  au  niveau  de  la  région  ventriculaire,  entre  les  mors  d'une  sorte  de 
pince  myographique  formée  do  deux  cuillerons  portés  chacun  par  un  bras  coudé.  L'un 
de  ces  bras  est  fixo  et  l'autre,  mobile-,  porto  un  levier  horizontal  qui  lui  est  perpen- 
diculairement implanté  et  qui,  par  son  extrémité  munie  d'une  plume,  trace  sur  un 


l-'ig.  16.  Pince  myographique  du  cœur. 

cylindre  enfumé.  Le  cuiileron  mobile  est  rappelé  par  un  petit  fil  de  caoutchouc  fixé  à 
une  épingle  e  et  agissant  comme  ressort ,  de  telle  sorte  que  chaque  systole  du  ven- 
tricule écarte  les  mors  de  la  pince  en  tendant  le  fil  élastique,  tandis  qu'à  chaque 
diastole  le  cœur,  redevenant  mou,  laisse  revenir  le  mors  de  la  pince  sous  la  traction 
du  ressort. 

La  traction  du  fil  de  caoutchouc,  suivant  qu'elle  est  plus  ou  moins  énergique/modifie 
les  caractères  du  tracé  cardiaque.  Si  la  traction  cst.'très  forte,  elle  comprime  ônergi- 
quement  le  ventricule  et  empêche  le  sang  de  le  remplir  pendant  la  diastole;  dès  lors, 


Fig.  17.  Tracé  des  mouvements  du  cœur  d'une  grenouille  recueilli  avec  la  pince  myographique. 
On  augmente  graduellement  la  tension  du  ressort;  h  la  fin  du  tracé,  on  n'observe  plus  que  les 
indications  des  changements  d'épaisseur  du  muscle  cardiaque. 

on  n'obtient  plus  que  les  courbes  myographiques  du  ventricule  qui  fonctionne  comme 
sur  un  cœur  isolé.  Mais  si  la  traction  est  faible,  le  ventricule  effectue  sa  réplétion 
diastolique  et  le  tracé  renferme  tous  les  détails  normaux  de  la  pulsation  cardiaque 
dont  il  sera  question  plus  loin. 
La  figure  17  montre  les  transformations  successives  que  présente  le  tracé  du 
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Pour  délerminer  avec  une  grande  précision  l'instant  où  se  pro- 
duisaient les  excitations  électriques,  j'inscrivais,  au-dessous  du 
tracé  des  mouvements  du  cœur,  celui  des  excitations,  en  me  ser- 
vant du  signal  électro-magnétique  de  Deprèz1  (fig.  18).  En  groupant 
en  série  les  tracés  recueillis  dans  une  suite  d'expériences,  j'obtins 
des  tableaux  dont  la  figure  19  est  un  type  et  qui  montrent,  de  bas 
en  haut,  l'excitation  du  cœur  produite  de  plus  en  plus  tard  après 
le  début  de  la  systole  ventriculaire. 

L'inflexion  saccadée  e  de  la  ligne  du  signal  électrique  corres- 
pond, dans  toutes  les  expériences,  au  moment  de  l'excitation.  On 
voit  que  dans  les  trois  premières  expériences,  où  l'excitation 
se  produit  très  près  du  début  de  la  systole,  le  cœur  est  insensible  à 
ces  excitations;  à  partir  de  la  quatrième  ligne,  il  devient  sen- 

cœur  d'une  grenouille  sous  l'influence  d'une  traction  de  plus  en  plus  énergique  du  fil 
tenseur  du  myographe.  Sur  les  tracés  représentés  plus  loin,  le  lecteur  reconnaîtra  aisé- 
ment, d'après  la  forme  de  la  courbe,  le  degré  de  pression  auquel  était  soumis  le  ven- 
tricule. 

Dans  le  myographe  qui  vient  d'être  décrit,  les  cuillerons  sont  électriquement  isolés 
par  des  pièces  d'ivoire  placées  sur  le  trajet  des  bras  qui  les  supportent.  Chaque  cuilleron 
est  mis  en  rapport  avec  un  fil  métallique  destiné  à  transmettre  au  cœur  des  excitations 
électriques  de  différente  nature.  Des  courants  de  pile  ou  des  courants  induits  traverse- 
ront donc  le  ventricule,  dans  le  sens  transversal,  en  passant  d'un  cuilleron  à  l'autre. 

Enfin,  pour  signaler  l'instant  précis  où  se  produit  l'excitation  électrique  dont  on  veut 
connaître  les  effets,  on  dispose,  au-dessous  de  la  pointe  du  levier  qui  trace  les  mou- 


Fig.  18.  Signal  électro-magnétique  de  Marcel  Deprèz,  inscrivant  le  moment  où  se  produit 

une  excitation  électrique. 


vements  cardiaques,  la  pointe  d'un  signal  de  Deprèz  (fig.  18),  qui  inscrit  avec  une  pré- 
cision parfaite  le  moment  où  l'excitation  a  eu  lieu. 

Supposons  qu'on  veuille  appliquer  au  cœur  une  excitation  produite  par  un  courant 
induit  de  rupture;  on  Tait  passer  à  travers  le  signal  de  Deprèz  le  courant  qui  traverse 
a  bobine  inductrice.  Dès  lors,  au  moment  précis  de  la  rupture  du  courant  inducteur 
c  signal  tracera  sur  le  papier  l'instant  de  celte  rupture  qui  coïncide  absolument  avec 
la  production  du  courant  induit  excitateur. 

L'expérience  étant  ainsi  disposée,  on  donne  au  cœur  une  excitation  électrique  au 
début  d  une  systole;  après  avoir  observé  les  effets  qui  se  sont  produits,  on  excite  de 
nouveau  le  cœur  à  un  moment  plus  avancé  de  sa  phase  systolique,  puis,  à  un  autre 
moment  plus  tardif  encore;  enfin,  par  des  excitations  successives,  on  explore  de  a 
même  façon  l'excitabilité  du  cœur  aux  différents  instants  de  sa  diastole 

1.  C'est  ce  degré  d'intensité  qui  correspond  aux  excitations  infaillible,  de  Bowditch. 
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iblo  et  une  eyslolo  yentrlculalre  prématurée  |@  produit.  C'est 


Fie  1B  Effets  que  produisent  des  «ta*»,  éleetnques  faibles  appliquées  à  Reventes  phases  de 
F.g.  19.  taets  que  i  ^  ^  d,une  gre[)0UlUe. 

qu'alors  les  excitations,  arrivant  pins  tardivement,  atteignent  le 
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cœur  après  qu'il  est  sorti  de  la  phase  de  moindre  excitabilité. 

En  faisant  un  grand  nombre  d'expériences  sur  des  cœurs  de 
grenouilles  ou  de  tortues  placés  dans  des  conditions  variées,  j'ai 
constaté  : 

r  Que  la  phase  réfraclaire,  ou  de  moindre  excitabilité  du  cœur, 
occupe  le  début  de  la  systole; 

5J°  Qu'elle  est  d'autant  plus  prolongée  que  l'intensité  de  l'exci- 
tant est  moindre,  pouvant  s'étendre,  dans  le  cas  d'excitation  très 
faible,  jusqu'au  début  de  la  diastole  du  ventricule.  La  durée  de 
cette  phase  diminue  au  contraire  à  mesure  qu'on  augmente  l'in- 
tensité de  l'excitant.  Avec  un  certain  degré  d'intensité  des  exci- 
tations, la  phase  réfractaire  disparaît1; 

3°  Que  la  chaleur  abrège  la  phase  de  moindre  excitabilité  du 
cœur,  tellement  que  certains  courants  qui,  sur  un  cœur  froid, 
étaient  sans  action  pendant  toute  la  durée  de  la  systole  ventricu- 
laire,  provoquent  des  mouvements  à  tous  les  instants  de  cette 
même  systole  quand  le  cœur  a  été  réchauffé  ; 

4°  Que  les  systoles  provoquées  par  des  excitations  électriques 
semblables  sont  d'autant  plus  fortes  que  les  excitations  ont  été 
appliquées  plus  tard  par  rapport  au  début  de  la  systole  qui  les 
précède.  La  période  d'inexcitabilité  du  cœur  rend  compte  de  ce 
phénomène  singulier,  que  des  excitations  continues,  des  courants 
de  pile,  par  exemple,  donnent  lieu  à  des  mouvements  discontinus. 
Les  phases  d'inexcitabilité  semblent,  pour  ainsi  dire,  créer  des 
intermittences  dans  l'excitation. 

Durée  variable  de  l 'excitation  latente  du  cœur. 

§  25.  —  Sur  la  figure  19,  on  a  teinté  de  hachures  blanches  l'in- 
tervalle entre  le  moment  de  l'excitation  et  le  début  du  mouvement 
provoqué.  On  voit  que  la  durée  de  cet  intervalle  (  période  d'exci- 
tation latente  du  ventricule)  diminue  à  mesure  que  l'excitation 
arrive  plus  tardivement. 

Ainsi,  dans  la  ligne  4,  c'est-à-dire  aussitôt  que  finit  la  phase 
réfractaire  du  cœur,  la  région  teintée  a  la  largeur  la  plus  grande  ; 
elle  correspond  à  une  demi-seconde  environ.  Dans  la  ligne  5,  la 


1.  Marey,  Trav.  lab.,l.  II,  1876,  p.  85. 
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région  teintée  est  plus  étroite;  enfin  ,  on  la  voit  se  rétrécir  dans 
les  lignes,  suivantes  jusqu'à  ce  quelle  disparaisse  presque  entiè- 
rement; dans  la  ligne  7,  elle  n'a  guère  qu'un  dixième  de  seconde; 
dans  la  ligne  8,  beaucoup  moins  encore. 

Dans  cette  série  de  tracés,  les  systoles  qui  tiennent  à  l'exci- 
tation du  cœur  se  reconnaissent  à  ce  qu'elles  anticipent  sur  l'in- 
stant où  elles  se  fussent  spontanément  produites.  Il  faut  noter 
aussi  qu'elles  se  font  d'autant  moins  attendre  que  l'excitation  a 
atteint  le  ventricule  plus  près  de  l'instant  où  une  systole  spon- 
tanée devait  se  produire. 

Tendance  dn  cœur  à  conserver  son  rythme. 

3  26  -  Les  perturbations  du  rythme  cardiaque  sous  l'in- 
fluence d'excitations  électriques  sont  très  passagères  et  le  cœur, 
après  les  systoles  provoquées  d'une  manière  anticipée,  se  repose 
assez  longtemps  (repos  compensateur)1  pour  que  sa  prochaine 
sy toi  au  moment  précis  où  elle  se  fût  produite  si  aucune 

exdtation  ne  fût  intervenue.  Cette  tendance  à 
travail  du  cœur  se  reconnaît  d'une  manière  frappante  dans  la 

U.  expériences  qui  précédentayant  été  faites  sur  un  cœur vivam, 
régulièrement  rythmé  dans  ses  mouvements  tant  que  nulle  - 
vena  ent  pas  les  excitations  électriques,  différent  de  celles  de 
Bowditch  qui,  pour  se  mettre  a  l'abri  des  influences  nerveuses 
a"Lait  sur  la  partie  inférieure  du  cœur,  excisée  et  dépourvue  d 
monuments  spontanés  (pointe  des  ventricules).  Mars  ,'a.  consla  é 
le  pour  la  pointe  du  cceur,  les  choses  se  passent  comme  pour 
l  cœur  entier  animé  de  ses  mouvements  propres  . 

1.  Trav.  lab.,  t.  II,  p.  74.  vr.ntrir.ile  immobile,  avant  toute 

2.  Assurément,  si  nous  considérons  une  point   de  vent  ,cu .mmo     ^  ^ 
excitation  électrique,  elle  n'accuse  pas  de  phase frac  aire    en  •     •     P  0|  lo 

sers  ^^%^r^  «  - — 

suassent  absolument  comme  dans  ^^J^fJ^^x  sur  la  pointe 
Po-  exécuter  ^f^^  Z^^^^  du  cœur  et  envoyer 
solée  du  ventricule,  il  taut  placci  ceue  pu  =„CCessives  et  égales  entre  elles, 

a  cet  organe  immobile  des  ^^  ^^SS^,  >•  ^  provoque 
de  plus  en  plus  séparées  l'une  de  l  aul.e.  De  c    deux  e.  ,  a  ^ 

.coup  sûr  une  systole  ventricp ^/^ZlXl*,  ^  ^  ft  ^  pfécé_ 

arrive,  trouve  le  cœur  rôliaciaue  ou 

demmcnt. 
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Effets  produits  sur  le  eœur  par  des  excitations  multiples. 

§  27.  —  Une  série  d'excitations  très  fortes  [infaillibles]  tétanise 
le  cœur  si  les  systoles  qu'elle  provoque  sont  assez  rapprochées 
les  unes  des  autres  pour  se  fusionner  à  la  manière  des  secousses 
d'un  muscle  ordinaire.  Une  série  d'excitations  faibles,  de  même 
fréquence,  ne  fera  qu'accélérer  légèrement  le  rythme  du  cœur,  car 
la  plupart  de  ces  excitations  seront  non  avenues,  parce  qu'elles 


20.  Effets  différents  produits  sur  le  cœur  par  des  excitations  de  même  fréquence,  mais  d'inlen- 
s  tes  différentes  -  Ligne  1,  excitations  faibles:  simple  accélération  du  cœur  -  Ligne  2  excita- 
tions fortes  :  tétanos  presque  complet  du  cœur.  ë  ' 

tomberont  sur  la  phase  de  moindre  excitabilité.  La  figure  20 
montre  ces  deux  effets  d'une  manière  très  nette. 

Les  courants  de  pile  interrompus  agissent  sur  le  cœur  comme 
les  courants  induits. 

Si  des  excitations  très  intenses  et  très  fréquemment  répétées 
sont  appliquées  au  cœur,  cet  organe  peut  entrer  en  tétanos'.  Ainsi 

1 .  îtanvier  (Leçons  faites  au  Collège  de  France  1877-1818,  p.  63)  établit  une  distinc- 

Z^t^T0Sda  T71  ,C  télan°S  dCS  — -Lncsde  la  vie  anima  . 
iou   lui,  le  tétanos  du  cœur  résulte  de  la  mise  en  ieu  de  la  tonicité  du  muscle 

*Xi;îe  ^  ,a  l°niCit6       m"SC,CS  *<  la  vTallT 

oppelle-t-il  le  tétanos  du  cœur  «  tétanos  de  tonicité  » 

P-iI-E  2ZTC  diffnCnliCl  P,inCipal  Cnl,'e  1C  "  tÔtanos  de  lonicit-  «Me  tétanos 
c «  nUes  ev  M""68'    77  Clle  16  défaUt  de  *******  instaniarié  du  cœur  quand 
le  P  s  Ld      Lr!;;fUI  '  °nt       Cn  éUt  dc  l6ta,los-  ^  cette  distinction  'n'est- 
actes ^értft     ,     7        P0U,Tait  tCnh"  simP'^ont  à  la  plus  longue  durée  des 

(systo,e9)  quc  des  actcs  éi6mc^cs  du  £ 

On  pourrait  assimiler  un  cœur  tétanisé  à  un  muscle  de  tortue  en  état  de  tétanos  : 
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la  figure  20  montre  dans  sa  moitié  supérieure  un  cœur  à  peu  près 
complètement  tétanisé  par  des  excitations  électriques  dont  le 
nombre  est  indiqué  par  les  vibrations  d'un  signal  électro-magné- 
tique Vient-on  à  diminuer  l'intensité  des  excitations  sans  en 
changer  le  nombre,  le  cœur  ne  fait  plus  qu'accélérer  le  rythme 
de  ses  mouvements  sans  atteindre  le  tétanos.  C'est  ce  qui  est 
représenté  dans  la  moitié  inférieure  de  la  figure,  où  les  vibra- 
tions du  signal  attestent  que  le  nombre  des  excitations  électriques 
n'a  pas  changé,  et  que  c'est  bien  à  la  diminution  de  leur  intensité 
qu'est  due  la  moindre  fréquence  des  mouvements  du  cœur  . 

.nfluence  de  la  température  sur  1  excitabilité  et  sur  le  rythme. 

du  cœur. 

8  28.  -  Le  tétanos  du  cœur  peut  être  également  obtenu  avec 
des  courants  de  force  modérée,  quand  on  augmente  lemtalnhté 
du  cœur  en  l'échauffant,  c'est-à-dire  quand  on  diminue  ou  snp- 
nrime Ta  durée  de  la  période  réfractaire,  g  S*.  En  éxetant  avec 
Ses  courants  faibles  un  cœur  refroidi,  on  obhent  une  simple 

^^^^^^^ 

eut.  .  .  .    ou.  l'influence  de  l'intensité  des  excila- 

l.Une  autre  manière  saisissante  de  demonl ei  1  «  courants  induils 

T^^^J^^P  —  ^  .pprocitant  et 
^^^^  ™-  *-  éleC~ 


Fic  21  Changements  de  rythme  du  cœur  sous  l'influence  de  courants  induils  dont  la  fréquence 
lig.  21.  Lhangcmeni       ^  constante,  mais  dont  l'intensité  varie. 


•  .  •  •  ,nt  ,.1»  constance  du  nombre  des  excitations  ;  en  haut,  une  ligne  ascen- 
l  que  témoignant  de  la  constance  au  oomu  .  rapprochant  la 

que  les  courants  faiblissent. 
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accélération  du  rythme  du  cœur.  En  chauffant  ce  môme  cœur 
sans  rien  changer  à  la  force  ni  à  la  fréquence  des  excitations,  on 
peut  arriver  à  le  tétaniser.  Dans  ces  deux  expériences  compara- 
tives, où  l'on  fait  varier  par  la  chaleur  l'excitabilité  du  cœur,  on 
obtiendra  des  tracés  analogues  à  ceux  qui  ont  été  représentés 
figure  20,  lorsque  la  force  des  excitations  était  différente. 

§  29.  —  La  fréquence  des  mouvements  spontanés  du  cœur  est 
également  accrue  par  la  chaleur,  et  diminuée  par  le  froid.  Scnac 
avait  déjà  constaté  cet  effet  de  la  chaleur  sur  le  rythme  cardiaque1. 
Vulpian  a  observé  que  si  l'on  tient  entre  les  doigts  un  cœur  de 
grenouille  dont  les  mouvements  étaient  rares ,  leur  fréquence 


Fig.  22.  Effets  de  la  .chaleur  (ligne  C)  et  du  froid  (ligne  F)  sur  le  rythme  d'un  cœur  de  grenouille. 

s'accroît  beaucoup.  C'est  la  chaleur  des  doigts  plutôt  que  la 
compression  qui  produit  cette  accélérai  ion.  Du  reste,  il  est  facile 
de  dégager  l'influence  de  la  chaleur  de  toute  autre  condition 
accessoire.  En  concentrant  sur  le  cœur  d'une  grenouille  les  rayons 
du  soleil  ou  d'une  lampe,  on  voit  s'accélérer  singulièrement  le 
rythme  cardiaque.  Si  le  cœur  était  préalablement  refroidi,  le 
nombre  de  ses  battements  peut  devenir  3  à  4  fois  plus  grand 
sous  l'influence  de  la  chaleur  (tig.  22). 

A  l'état  physiologique,  la  température  du  cœur,  chez  les  ani- 
maux à  sang  chaud,  ne  subit  que  de  faibles  variations:  à  peine  1° 
centigrade,  et  pourtant  ces  variations  sont  suffisantes  pour  changer 
la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  On  exagère  beaucoup  ces 


1.  Sénac,  Traité  de  la  structure  du  cœur,  t.  I.  p.  3'21. 
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influences  de  la  chaleur  cl  du  froid  en  plaçant  des  animaux  dans 
des  étuves,  ou  en  les  refroidissant  par  des  courants  d'eau  froide. 
La  chaleur  produit,  comme  sur  le  cœur  isolé,  une  grande  accélé- 
ration et  le  froid  un  ralentissement  du  rythme.  Toutefois,  des 
influences  multiples  s'exercent  alors  et  la  chaleur  agit  sur  la 
circulation  vasculaire  dans  un  sens  qui  peut  modifier  les  condi- 
tions du  travail  du  cœur  et,  par  conséquent,  le  rythme  de  cet  or- 
gane, ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin.  Aussi,  pour  apprécier 
l'action  de  la  température  sur  la  fréquence  des  mouvements  du 
cœur,  vaut-il  mieux  s'en  rapporter  aux  expériences  où  la  chaleur 
est  rigoureusement  localisée  sur  le  cœur  même  l. 

\  30.  —  Ces  modifications  du  rythme  spontané  du  cœur  par  la 
température  semblent  pouvoir  se  rattacher  à  l'accroissement  de 
l'excitabilité  de  cet  organe,  sous  l'influence  de  la  chaleur.  Quelque 
mystérieuse  que  soit  encore  la  cause  qui  excite  le  cœur  à  entrer 
en  mouvement  d'une  manière  rythmée,  et  que  nous  appelons 
provisoirement  décharge  d'influx  nerveux,  on  conçoit  que  cette 
cause  excitatrice  suive  la  loi  des  autres  excitants  et  que,  dans 
un  cœur  chaud,  elle  provoque  des  systoles  pks  fréquentes  que 
dans  un  cœur  refroidi. 

J'ai  longuement  insisté  sur  ces  caractères  de  l'excitabilité  du 
muscle  cardiaque  parce  qu'ils  seront  importants  à  connaître  pour 
comprendre  certaines  particularités  de  l'action  des  nerfs  sur  le 
cœur.  Ainsi,  le  pneumogastrique,  dont  l'excitation  par  des 
courants  interrompus  produit  l'arrêt  du  cœur,  le  produit  avec 
des  retards  divers  suivant  la  phase  de  la  révolution  cardiaque 
pendant  laquelle  cette  excitation  a  été  produite*.  Nous  parlons 
de  ces  curieux  phénomènes  à  propos  de  l'innervation  du  cœur. 

Cette  phase  de  moindre  excitabilité  du  cœur  est- elle  une 

1  L'influence  des  variations  de  la  température  sur  le  cœur  isolé  de  la  grenouille 
et  soumis  à  une  circulation  artificielle  a  fait  l'objet  d'un  travail  très  complet  de  E. 
Cyon  (P/lùger's  Arch.  1874. 1,  340);  la  question  a  été  reprise  récemment  par  Ar.stow 
Urch  f  An.  u.  Phys.  Phys.  Abtlu  1879,  p.  198).  Ce  dernier  a  constaté,  comme  Do- 
giel  que  les  effets  sont  différents,  suivant  que  les  variations  de  température  auxquelles 
le  cœur  est  soumis  sont  brusques  ou  graduelles.  C'est  ainsi  que  le  cœur  de  la  grenouille 
passant  de  l'eau  ebaude  dans  la  glace,  donne  d'abord  des  mouvements  plus  rapides;  il 
se  ralentit,  au  contraire,  au  début  de  son  immersion  dans  l'eau  chaude,  quand  il  est 
enlevé  de  l'eau  froide. 

2.  De  ïarchanoff,  Trav.  lab.,  t.  II,  p.  300. 
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particularité  du  muscle  ventriculaire?  Il  semble  a  priori  diffi- 
cile d'admettre  qu'un  muscle  présente  une  propriété  qui  ne  se 
retrouve  pas  dans  les  autres.  Les  progrès  de  la  physiologie 
comparée  tendent,  au  contraire,  à  faire  admettre  que  des  lois  com- 
munes président  partout  à  la  contraction  musculaire.  Tout  muscle, 
en  effet,  présente  une  période  d'excitaftion  latente  plus  ou  moins 
longue,  tout  muscle  procède  par  secousses  isolées  ou  par  secousses 
fusionnées  en  une  contraction  ;  il  n'y  a  de  différences  que  dans  la 
durée  des  secousses  et  dans  la  fréquence  qu'elles  doivent  avoir 
pour  se  fusionner1.  On  devrait  donc  s'attendre  à  ce  que  les 
muscles  volontaires  présentent,  comme  le  cœur,  une  période 
d'excitabilité  moindre  pendant  la  phase  de  raccourcissement  de 
chacune  de  leurs  secousses. 

J'ai  indiqué  ce  sujet  de  recherches  à  l'un  de  mes  élèves,  Boudel 
de  Pâris,  qui  a  fait  de  remarquables  études  sur  les  propriétés  des 
muscles.  Or  voici  ce  que  ce  physiologiste  a  constaté. 

Si  l'on  prend  comme  excitants  des  décharges  très  faibles  de 
condensateur  et  qu'on  envoie  à  un  muscle  gastrocnémien  de  gre- 
nouille deux  décharges  successives,  les  effets  des  deux  secousses 
provoquées  dans  ce  muscle  s'additionnent  pour  produire  un  rac- 
courcissement total  plus  grand  que  celui  qui  résulte  d'une  se- 
cousse isolée.  Or,  si  l'on  rapproche  de  plus  en  plus  l'une  de 
l'autre  les  deux  excitations  électriques,  on  voit  que  le  raccour- 
cissement total  qui  résulte  de  l'addition  des  deux  secousses 
devient  moindre  quand-l'intervalle  entre  les  deux  excitations  est 
très  petit  (2  a  3  millièmes  de  seconde).  Ainsi,  on  n'a  pas  trouvé,  à 
proprement  parler  de  période  refractaire  du  muscle  gastrocnémien, 
car  le  raccourcissement  produit  par  les  deux  excitations  a  tou- 
jours été  plus  grand  que  celui  que  provoque  une  excitation 
unique  :  mais  comme  ce  raccourcissement  est  moindre  que  celui 
qui  résulte  de  deux  secousses  moins  voisines  l'une  de  l'autre,  il 
semble  probable  que  la  seconde  excitation,  quand  elle  a  été  trop 
rapprochée  de  la  première,  a  trouvé  le  muscle  moins  excitable. 

1.  Marey,  La  machine  animale,  p.  44,  -  et  Du  mouvement  dam  les  fonctions  de 
la  vie,  p.  371,  111-8°,  1868. 
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CHAPITRE  IV. 

NERFS  DU  CŒUR. 

Innervation  intrinsèque  du  cœur  :  ganglions  nerveux.  -  Nerfs  extrinsèques  du  cœur. 
_  Branches  émanant  du  pneumogastrique  et  provoquant  1  arrêt  du  cœur.  -  Retards 
variables  de  l'action  du  pneumogastrique  sur  le  cœur.  -  Origine  des  nerfs  d  arrêt 
du  cœur.  -  Détails  de  l'action  du  pneumogastrique  sur  le  cœur.  -  rserts  exci- 
tateurs ou  accélérateurs  du  cœur. 

Le  cœur  pour  les  anciens  physiologistes,  était  soustrait  à 
l'action  du'systeme  nerveux;  les  auteurs  modernes,  au  contraire, 
le  représentent  comme  un  des  organes  les  plus  riches  en  nerfs  de 
toutes  sortes.  En  effet,  le  cœur  aurait  des  ganglions  nerveux  de 
différentes  natures  constituant  une  innervation  intrinsèque  grâce 
à  laquelle,  bien  que  séparé  du  corps,  il  continue  à  exécuter  ses 
mouvements.  Il  posséderait  en  outre  des  nerfs  extnnseques  très 
variés,  les  uns  sensitifs,  les  autres  présidant  à  l'accélération  de 
Ion  rythme,  d'autre  enfin  au  ralentissement  et  même  à  1  arrêt  de 

S6I  "Quiets  aussi  compliqués  que  cette  action  de  trerfs  de 
provenances  muUiples  et  de  fonctions  variées,  agissant  iso  emeol 
ou  ensemble.  Des  influences  réflexe,  se  prod uisent  à  cl  aquo 
instant  provoquées  par  des  sensations  douloureuses,  par  des 
"et  mime  par  des  excitations  non  V^  ^s^ 
a  l'intérieur  de  l'appareil  circulatoire  ou  du  cœur.  Nous  ne  pour 
rons  aborder  f  étude  de  ces  actions  nerveuses  compte    qu  ap^ 
avoir  traité  de  la  circulation  dans  son  ensemble.  Pour  e  mo 
TnT  il  suffira  de  donner  un  aperçu  des  propriétés  spéciales  des 
principaux  éléments  de  l'appareil  nerveux  du  cœur. 

8  31  -  Le  cœur  détaché  d'un  animal  vivant  continue  à  battre 
peu  ant  un  temps  assez  long  dont  on  peut  du  reste  augmen *r  la 
durée  en  humectant  cet  organe  aveé  du  sang  et  en  le  mettant 
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l'abri  des  causes  de  putréfaction.  Les  mouvements  sont  conservés 
plus  longtemps  encore  si  le  cœur  est  soumis  à  la  circulation 
artificielle,  c'est-à-dire  traversé  par  un  courant  de  sang  défibriné 
qui  entre  par  les  orifices  veineux  dans  les  oreillettes  et.  s'échappe 
par  les  artères.  Nous  aurons  souvent  à  parler  de  celte  méthode 
des  circulations  artificielles  dont  Ludwig  a  généralisé  l'emploi. 

Haller  et  les  auteurs  qui  l'ont  suivi  attribuaient  le  rythme  du 
cœur  à  la  présence  du  sang  qui  y  pénètre  d'une  manière  inter- 
mittente; ils  considéraient  le  sang  comme  le  stimulant  des  sys- 
toles. Une  expérience  célèbre  de  Haller  semblait  justifier  ces  vues. 
Ayant  constaté,  comme  Galien  \  que  l'oreillette  droite  était  le 
dernier  point  du  cœur  ou  s'éteignaient  les  mouvements,  Haller 
en  avait  conclu  que  cela  tenait  à  ce  que  l'oreillette  droite  est  le 
lieu  où  le  sang  s'accumule  après  la  mort;  il  voulut  confirmer 
cette  théorie  par  une  expérience.  Au  moyen  de  ligatures  placées 
sur  les  veines  caves,  il  empêcha  le  retour  du  sang  à  l'oreillette 
droite,  puis,  ouvrant  l'artère  pulmonaire ,  obtint  la  vacuité  des 
cavités  droites  du  cœur;  plaçant  enfin  une  ligature  sur  l'aorte,  il 
retint  le  sang  dans  le  cœur  gauche.  Alors  se  produisit  un  ren- 
versement de  l'ordre  normal  suivant  lequel  disparaît  le  mouve- 
ment dans  les  cavités  du  cœur  :  Yultimum  moriens  fut  déplacé  et 
le  ventricule  gauche  conserva  son  mouvement  quatre  heures  de 
plus  que  les  cavités  droites2. 

La  conclusion  légitime  de  ces  expériences  est  que  la  présence 
du  sang  dans  le  cœur  est  nécessaire  pour  y  entretenir  le  mouve- 
ment; or,  il  en  est  de  même  pour  tout  muscle.  Chez  la  grenouille 
dont  le  cœur  n'a  pas  de  vaisseaux,  il  suffit  que  du  sang  y  soit 
contenu  pour  y  entretenir  le  mouvement. 

Chez  les  animaux  dont  le  cœur  est  pourvu  d'une  circulation 
vasculaire,  l'intégrité  de  cette  circulation  est  nécessaire  au  main- 
tien de  la  fonction  cardiaque  :  on  a  cité,  chez  l'homme,  des  cas  de 
mort  subite  qui  semblaient  dus  à  l'oblitération  des  artères  coro- 
naires par  une  embolie.  Erichsen*,  SchifP,  Von  Bezold  et  Breg- 

mlr^  aVaH'  P°Ur  CeltC  rai80"'  d0"né  à  ^f*»  droite  le  nom  <TulUm„m 
2.  Haller,  Opéra  minora,  1. 1,  p  155 
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man1  ont  vu,  après  la  ligature  de  l'artère  coronaire  ou  de  ses 
branches,  les  mouvements  s'affaiblir  et  s'éteindre  dans  les  parties 
du  cœur  où  la  circulation  était  supprimée;  Rebatel*  a  signalé 
la  mort  rapide  d'un  cheval  après  l'oblitération  des  artères  coro- 


naires5. 


Innervation  intrinsèque  du  cœur  :  ganglions  nerveux. 

§  32  —  Ces  corpuscules  nerveux  sont  en  grand  nombre  et  oc- 
cupent des  sièges  variés.  Remak4,  en  1844,  en  découvrit  sur  le  cœur 
de  la  grenouille,  au  niveau  de  l'embouchure  de  la  veine  cave 
dans  l'oreillette  droite.  Bidder  et  Ludwig5  en  ont  signalé  de  nou- 
veaux groupes  dans  l'épaisseur  des  cloisons  auriculo-ventncu- 
laires  et  dans  le  sillon  qui  sépare  les  oreillettes  des  ventricules. 
Ranvier»  a  soigneusement  étudié  la  disposition  de  ces  ganglions 
nerveux  et  leurs  connexions  avec  les  terminaisons  du  pneumo- 
gastrique. D'après  tous  les  histologistes,  les  ganglions  manquent 
dans  les  deux  tiers  inférieurs  du  ventricule;  la  pointe  du  cœur 
n'eu  contient  pas. 

]  Von  Bczold  et  Bregman.  (Lab.  v.  Wurzburg,  1868.) 

5.  Ludwig,  Ueter  die  Herzncrven  d.  Fraîches .JW»  *£>£%^  des 
5  Ranvier  (Leçons  faites  au  Collège  de  France,  1877-78,  bu,  ta  ie 
fiLïlrJses'dansles  muscles  striés.)  a  «entré  sur  ^T^  lZ  au  du 
tranches  cardiaques  des  pneumogastriques penèti  nt Jan. 1 tomoses 
sinus  veineux,  en  formant  deux  troncs  parallèles  ^'^^X,^  anglionnaires  qui 
transversales.  A  ce  niveau,  on  trouve  un  Çou^  de  ™,U™  Scaesgdeux  nerfs  de- 

sont  appendues,  en  forme  de  grappe,  sur  le  trajet  du  nerf  oreillettes  et 

viennent  l'un  antérieur  et  l'autre  postérieur;  ,  s  su.ven  £  Joiao  Enfin, 
donnent  en  chemin  de  nombreux  filets  qu,  '"^.J"^^  niveau  du  sillon 
quand  les  deux  nerfs  cardiaques,  antérieur  et  p osté «^J  concentrique  à 
auriculo-ventriculaire,  ils  s'unissent  de  nouveau  par  une  anaston  ,  ^ 
Porifice  auriculo-ventriculaire,  et  c  acun  eu  - ^ * «  «g^  fappSendice  fai. 
X^Z^Z^^.  deLer^oupeganglionna.re  cor- 

;l  désigne  -JXt^^r-  ganglions  du  coeur 
Mais,  comme  on  le  voit,  il  ne  faudrait  pas  se '  "P«"  fons  s    palhiques  : 

comme  formant  des  renûements  creonser  ts  analo a «gjf 
ce  sont  des  groupes  plus  ^J^^^o-^c^,  en  se  mas- 
chaîne  ininterrompue,  de  1  oritice  veineux  a,u 
sant  particulièrement  sur  certains  points.  • 
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Ludwig  détachant,  par  une  section  transversale,  la  pointe  du 
ventricule  du  cœur  de  la  grenouille,  vit  qu'elle  cessait  de  battre, 
tandis  que  le  reste  du  cœur  conservait  ses  mouvements;  il  en 
conclut  que  la  présence  des  ganglions  du  cœur  est  la  cause  du 
rythme  cardiaque.  Ces  ganglions  agiraient  comme  des  centres 
nerveux,  se  chargeant  et  se  déchargeant  à  intervalles  réguliers, 
pour  provoquer  le  mouvement  dans  les  fibres  musculaires  du 
cœur. 

Le  rôle  des  ganglions  se  compliqua  bientôt.  Stannius1  annonça 
que  si  l'on  place  une  ligature  serrée  sur  le  sinus  veineux  de 
l'oreillette  (au  niveau  des  ganglions  de  Remak),  le  cœur  s'arrête 
tout  entier;  il  vit,  en  outre,  que  si,  par  une  autre  ligature,  on 
étreint  le  cœur  au  niveau  du  sillon  auriculo-ventriculaire,  on  ré- 
tablit les  battements  du  cœur. 

La  conclusion  de  Stannius  fut  qu'il  y  avait  deux  sortes  de 
ganglions,  les  uns  présidant  à  l'arrêt,  les  autres  au  mouvement 
du  cœur;  qu'en  posant  une  ligature  sur  le  sinus  veineux,  on 
irrite  le  ganglion  de  Remak  qui  préside  à  l'arrêt  du  cœur;  tandis 
qu'en  liant  le  cœur  au  niveau  du  sillon  auriculo-ventriculaire,  l'ir- 
ritation porte  sur  les  ganglions  de  Ludwig  et  provoque  l'action. 

L'attention  des  physiologistes  une  fois  attirée  sur  ce  sujet,  les 
expériences  se  succédèrent  rapidement;  la  plupart  des  auteurs 
confirmèrent  les  résultats  obtenus  par  Stannius,  mais  quelques- 
uns  en  modifièrent  l'interprétation. 

§  33.  —  Eckhardt2  posa  cette  question  :  Que  fait-on  en  appli- 
quant une  ligature  au  niveau  d'un  ganglion  nerveux,  l'excite-t-on 
ou  au  contraire  le  détruit-on?  L'auteur  que  nous  citons  se  rat- 
tacha à  cette  dernière  hypothèse,  c'est-à-dire  admit  qu'une  liga- 
ture détruit  les  ganglions  ou,  tout  au  moins,  en  intercepte  les 
communications  avec  le  cœur. 

De  ce  jour,  les  expérimentateurs  se  partagèrent  en  deux  camps 
que  l'on  peut  définir,  les  partisans  de  l'excitation  des  ganglions, 
et  les  partisans  de  la  suppression  du  rôle  de  ces  organes  par  la 
ligature3. 

1.  Slannius.  Rostock,  1851,  et  Arch.  de  Mtiller,  1852. 

2.  Eckhardt.  Zut  Théorie  der  Ursachen  d.  Herzbeweg.  -  Beitràge  zur  Anat.  und 
rhys.,  Giessen,  1858. 

3.  Heidenhain  (Muller's  Archiv.,  1858,  p.  479),  considère  la  ligature  comme  un  agent 
ucxcitat.on.  -  V.  Bezold  {Arch.  f.  palh.  Anat.  und  Physiol.,  1848.  B.  XIV)  essaye  de 
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Goltz  revint  aux  idées  de  Haller  en  les  appuyant  par  des  expé- 
riences nouvelles.  Pour  lui,  c'est  la  présence  du  sang  qui  est  l'ex- 
citant du  cœur  et  les  ganglions  ne  sont  que  les  centres  réflexes 
par  lesquels  celte  excitation  réagit  sur  l'apppareil  moteur 

Il  semble  aujourd'hui  démontré  que  la  présence  des  ganglions 
n'est  pas  nécessaire  pour  donner  au  cœur  la  l'acuité  de  battre  d'une 
manière  rythmique.  En  effet,  Bernstein  a  imaginé  de  séparer  phy- 
siologiquement  la  pointe  du  ventricule  du  reste  de  cet  organe 
au  moyen  d'un  écrasement  linéaire.  Des  pinces  spéciales,  à  bords 
légèrement  mousses,  servent  à  opérer  cette  division  des  parois 
musculeuses  qui  restent  en  place  sans  que  la  cavité  des  ventri- 
cules soit  perforée.  Bernstein  vit  ainsi  que  la  pointe  du  cœur,  gor- 

concilier  quelques-unes  des  opinions  de  Eckhardt  avec  celles  de  Heidenhain.  —  Dans 
un  nouveau  travail,  Eckhardt  (Beilràge  z.  Anat.und  Phys.,  Giessen,  1860)  soutient  la 
théorie  séparatiste  et  insiste  sur  la  durée  variable  de  l'arrêt,  suivant  le  niveau  auquel 
on  fait  la  ligature  du  sinus  veineux.  -Nawrocki  (Stud.  d.  Physiol.  Instit.  z.  Breslau. 
Leipzig,  1861)  montre  que  l'absence  ou  la  brièveté  de  l'arrêt  ne  s'observe  que  si  on 
laisse  quelque  partie  du  sinus  veineux  en  continuité  avec  les  oreillettes. 

Un  récent  travail  de  Ranvier  (Revue  internationale  des  sciences,  24  janvier  18/8) 
réunit  les  recherches  auxquelles  cet  auteur  s'est  livré  depuis  1875.  Il  conclut  à  consi- 
dérer les  ligatures  comme  des  excitants  des  corpuscules  nerveux  sur  lesquels  on  les 
applique.  Le  fait  sur  lequel  Ranvier  s'appuie  est  le  suivant  :  _ 

Une  excitation  électrique  capable  de  provoquer  une  systole  du  ventricule  ou  même 
de  sa  pointe  isolée  devient  inefQcace  après  qu'on  a  posé  une  ligature  sur  le  sinus  vei- 
neux, à  la  manière  de  Stannius.  La  ligature  semble  donc  avoir  agi  en  excitant  des  élé- 
ments nerveux  dont  l'action  est  d'empêcher  les  mouvements  du  cœur.  Dans  1  oreillette, 
les  centres  d'arrêt  l'emporteraient,  d'après  Ranvier,  sur  les  centres  exatateurs;  Un- 
verse  aurait  lieu  pour  le  ventricule. 

L'existence  de  ces  deux  influences  nerveuses,  dont  l'une  provoquera.!  1  arrêt  et  1  autre 
l'activité  du  cœur,  trouvera  son  analogue  dans  le  rôle  antagoniste  de  certains  nerfs 

extrinsèques  du  cœur.  . 
-  1  Goltz  (Virchoio's  Arch.  B.  XXI,  H.  n,  1861)  dit  que  s.  l'on  empêche  la  pénétration 
de  l'air  dans  le  cœur  en  opérant  sous  l'huile,  la  ligature  ou  la  sect.on  du  sinus  agissent 
de  la  même  manière;  que,  du  reste,  l'excitation  électrique  du  sinus  veineux  ne  pro- 
duit pas  l'arrêt  du  cœur.  Dans  un  autre  mémoire  ( Virchow  s  A rch.  B  XXIII,  H.  v-vi, 
1862),  Goltz  prétend  démontrer  le  rôle  du  sang  comme  excitant  du  cœur.  Le  cœur  vide 
de  sang  par  un  courant  d'eau  reste  définitivement  en  repos  ;  quand  on  y  injecte  du 

"ScUo:— ^f^hme  du  cœur  a  été  bien  étudiée  par  Bowditcn  (Aroeiten 

aus  denpkys.  Anstalt,  Leipzig,  1872),  qui  a  vu  qu'après  la  ligature  du 

le  cœur  reprend  ses  mouvements  s'il  reçoit  du  sérum  dans  son  intérieur  -Luciam  (ibid., 

Le  pzig  1873),  en  vérifiant  le  même  fait,  a  signalé  des  rythmes  bizarres  du  cœur 

rime  que  Rossbach  (OU.,  1874)  attribue  à  ce  que  le  sérum  employé  par  Lucian,  était 

pî  ve  d  g  obules  roug  s.  -  Merunowicz  (ttftL,  1875),  voulant  savoir  quelle  influence 

•eTc^qualité  du  sfng  sur  le  rythme  du  cœur,  employa  du  sérum 

sivement  Je  ses  éléments  divers  et  arriva  à  entretenir  ^^^J^TSlS. 

du  cœur  avec  un  liquide  qui  ne  contenait  plus  qu'un  peu  de  sel  marin  et  dhémo 

globine. 
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gée  de  sang  et  passivement  distendue,  ne  présentait  pas  de  mou- 
vement, tandis  que  les  autres  parties  conservaient  leur  action. 

Mais  en  reprenant  ces  expériences,  d'autres  auteurs  ont  obtenu 
des  résultats  tout  différents.  Gaskell1  en  Angleterre,  J.  M.  Lud- 
wig  et  Luchsinger2  en  Allemagne  ont  vu  dans  certaines  condi- 
tions cette  pointe,  physiologiquement  séparée  du  reste  du  cœur, 
entrer  en  mouvement. 

Gaskell  ayant  sous  les  yeux  la  pointe  du  cœur  remplie  de 
sang,  et  immobile  comme  l'avait  vue  Bernstein,  vit  que  s'il  com- 
primait la  bulbe  de  l'aorte,  cette  région  entrait  bientôt  en  mouve- 
ment. Plus  tard,  cet  auteur,  en  distendant  les  cavités  du  cœur 
au  moyen  d'injections  veineuses,  provoquait  également  des  mou- 
vements de  la  pointe,  et  cela,  non  seulement  avec  des  injections  de 
sang,  mais  aussi  en  injectant  dans  le  cœur  un  sérum  artificiel. 

Ainsi  le  cœur  paraît  être  un  organe  qui  réagit  par  des  mouve- 
ments rythmés  à  des  excitations  continues.  Nous  avons  vu  dans 
le  précédent  chapitre,  §  30,  des  faits  qui  tendent  à  faire  admettre 
cette  conclusion. 

Nerfs  extrinsèques  du  cœur. 

g  34.  —  D'anciennes  expériences  de  Legallois3  avaient  montré 
que  l'ablation  du  cerveau  laisse  subsister  les  mouvements  du  cœur 
pourvu  qu'on  pratique  la  respiration  artificielle,  mais  que  les 
mouvements  sont  supprimés  si,  au  moyen  d'une' tige  de  fer,  on 
écrase  la  moelle  dans  le  canal  vertébral.  L'auteur  conclut  que  la 
force  qui  fait  contracter  le  cœur  émane  de  la  moelle.  Cette  con- 
clusion était  contredite  par  ce  fait  bien  connu,  que  le  cœur  isolé 
continue  à  battre;  elle  était  en  opposition  avec  les  expériences  de 
Zimmermann  et  de  Spallanzani  qui  avaient  vu  les  mouvements 
du  cœur  continuer  après  l'ablation  de  la  moelle  épinière*.  L'ex- 
périence de  Legallois  devait  s'expliquer  plus  tard  par  cette  théo- 
rie :  qu'une  excitation  portée  dans  les  centres  avait  atteint  l'origine 
de  filets  nerveux  centrifuges  dont  le  rôle  est  d'arrêter  les  mouve- 
ments du  cœur. 

1.  Gaskell,  Royal  Society  London,  mars  1880,  et  Journ.  of  Physiol.,  t.  III,  n»  1. 

2.  Ludwig  et  Luchsinger,  Cenlralblat  fur  d.  Med.  Wiss.,  n°  23,  1879. 

3.  Legallois,  Expériences  sur  le  principe  de  la  vie.  OEuvres,  1. 1,  p.  152. 

4.  Voir,  pour  l'historique  de  ces  questions,  Milne  Edwards,  Leçons  sur  la  physiologie 
et  l'anatomie  comparées  de  l'homme  et  des  animaux,  t.  IV,  p.  120  à  168. 


56 


LA  CIRCULATION  DU  SANG. 


Branches  émanant  du  pneumogastrique  et  provoquant  l'arrêt 

du  cœur. 

g  35.  —  La  découverte  de  celle  singulière  propriété  qu'a  le 
pneumogastrique  de  produire  l'arrêt  du  cœur  a  élé  attribuée 
tantôt  aux  frères  E.  et  H.  Weber1,  et  tantôt  à  Budge2.  Le  fait 
remarquable  est  celui-ci:  quand  le  pneumogastrique  est  soumis 
à  des  courants  induits  successifs,  pareils  à  ceux  qui  produisent  le 
tétanos  lorsqu'ils  sont  appliqués  à  des  nerfs  moteurs,  ces  cou- 
rants provoquent  un  arrêt  du  cœur  en  diastole3.  Ce  résultat,  en 
apparence  paradoxal,  à  savoir  que  l'excitation  d'un  nerf  provoque 
le  repos  d'un  muscle,  a  été  longtemps  contesté,  mais  est  aujour- 
d'hui parfaitement  établi. 

Comme  le  pneumogastrique  est  un  nerf  mixte,  en  l'excitant 
dans  sa  continuité,  on  s'exposerait  à  produire  des  effets  com- 
plexes; il  faut  donc,  pour  étudier  son  action  centrifuge,  couper  ce 
nerf  à  la  partie  moyenne  du  cou  et  en  exciter  le  bout  périphé- 
rique. 

On  constate  alors  que  la  section  du  nerf  produit,  au  moment 
où  elle  a  lieu,  un  ralentissement  ou  un  arrêt  passager  du  cœur; 
puis  que  le  rythme  cardiaque  s'accélère  pendant  un  certain 
temps.  Quand  on  excite  le  bout  périphérique  du  nerf  coupé,  on 
obtient  suivant  la  force  de  l'excitation,  soit  un  ralentissement  du 
cœur  soit  un  arrêt  complet  durant  quelques  secondes*.  Mais  cet 
arrêt  n'est  que  temporaire,  et  lors  même  qu'on  prolonge  l'exci- 
'  tation  électrique  du  pneumogastrique  le  cœur,  au  bout  de 
quelques  instants,  reprend  ses  mouvements  rythmés 

Pendant  toute  la  durée  de  son  arrêt,  le  cœur  est  en  relâchement; 
ses  ventricules  sont  flasques  et  l'organe  tout  entier  se  laisse  dis- 

i  F  pt  H  Weber  Congrès  des  naturalistes  italiens,  Naples,  1845. 

I'  Ldge',  Broche  Mittkeilung  iiber  die  Her^egung.  (Multer's  Arckn,  fur 

"T^Z^riL^,  Pagliani  (SuHo  state  altuale  deUa  fto.  interne 
3.  Dans  deux  mémo,  es »a       ,     s  ,Conlrib.  aile  studio  dex  mevimenh 

alsistema  nervoso,  Turin,  1873)  et  banquir. co  ^  Va formation  que 

del  cuore  [Giorn. d.  R.  Acad.  d.  Tonne,  n°'  4  et  5,  1880]),  on  trouve  a// 
Galvani  connaissait  déjà  cette  influence  du  pneumogastrique  sur  le  cœur. 

1  On  ne  peut  rien  aire  d'absolu  sur  le  degré  d'intensité  nécessa.re  pour  produn 
l'ar^  d  Tcœur  ca  beaucoup  de  circonstances  rendent  le  pneumogastrique  plus  ou 
Lis  exciUble;  d"  ce  nombre  sont  les  variations  de  .a  température,  l'action  des  Poi- 
sons,  etc. 
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tendre  par  le  sang  que  lui  rapportent  les  veines.  A  la  reprise  du 
mouvement,  l'oreillette  exécute  parfois  une  systole  qui  n'est  pas 
suivie  par  celle  du  ventricule. 
La  figure  23  montre  un  arrêt  du  cœur  produit,  sur  la  gre- 


S 


Fig.  23.  Arrêt  du  cœur  de  la  grenouille  par  l'excitation  du  nerf  pneumogastrique. 


nouille,  par  l'excitation  du  pneumogastrique.  La  ligne  C  est 
tracée  par  le  myographe  du  cœur,  tandis  qu'un  signal  électrique 
trace  la  ligne  S  sur  laquelle  on  peut  compter  la  fréquence  des 
excitations.  Les  vibrations  de  l'appareil  indiquent  la  durée  de 
l'action  des  courants  induits  sur  le  nerf  vague. 


Retard  variable  de  l'action  du  pneumogastrique  sur  le  cœur. 

§  36.  —  Il  s'écoule  un  certain  temps  entre  le  début  de  l'exci- 
tation du  pneumogastrique  et  l'arrêt  des  mouvements  du  cœur. 
Ce  temps,  comparable  à  la  période  d'excitation  latente  des  muscles 
et  à  la  durée  de  transport  de  l'agent  nerveux  moteur,  a  été  me- 
suré par  Donders  qui  lui  a  trouvé  des  valeurs  variables  :  il  se  pro- 
duit au  moins  une  systole,  et  parfois  deux,  après  le  début  des 
excitations  du  pneumogastrique1. 

1.  Si  le  début  de  l'excitation  du  nerf  précède  celui  d'une  systole  ventriculaire,  cette 
systole  s'accomplira,  mais  il  ne  s'en  produira  plus  d'autre;  c'est  le  retard  minimum 
Mais  si  une  systole  est  déjà  commencée  au  début  de  l'excitation  du  nerf,  non  seulement 
elle  s'accomplira,  mais  il  s'en  produira  une  autre  ensuite;  c'est  le  relard  maximum. 
(J.  C.  Donders,  De  l'action  du  courant  constant  sur  le  nerf  vague.  Arch  néerlan- 
daises, t.  VII,  1872.)  Dans  ce  travail,  le  retard  de  l'arrêt  cardiaque  a  été  étudié  soit 
avec  des  courants  d'induction,  soit  avec  des  courants  continus' ascendant  ou  descen- 
dant; on  a  pareillement  employé  des  excitations  d'ouverture  ou  de  fermeture 

Déjà  en  1865,  Puiiger  (Unters.  aus  d.  phys.  Laborat.  in  Bonn,  p.  29)  avait  observé 
que  le  retard  de  l'arrêt  cardiaque  est  toujours  très  notable,  mais  que  cependant  il  n'y  a 
FaTrê?  Pulsations  intercalées  entre  le  début  de  l'excitation  et  l'apparition  de 

L'influence  du  moment  de  la  révolution  cardiaque  où  intervient  l'action  du  pneumo- 
gastrique semble  se  rattacher  aux  variations  de  l'excitabilité  du  cœur  soumis  à  un 
courant  induit,  à  des  instants  différents  de  sa  révolution.  (Voy.  p.  43.)  On  la  trouvera 
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§37.—  Certains  physiologistes  ont  pensé  que  le  pneumogas- 

clairement  représentée  dans  un  mémoire  de  Tarchanolî  (Trav.  lab.,  i,  II,  p.  300),  dans 
lequel  sont  superposés  une  série  de  tracés  du  cœur  avec  arrêts  provoqués  par  des  exci- 
tations du  pneumogastrique.  Les  excitations  ont  toutes  même  durée  et  même  inten- 
sité, mais  se  produisent  à  des  phases  différentes  de  la  révolution  du  cœur,  ce  qui  en- 
traîne la  production  d'un  retard  variable. 
La  figure  W  montre  une  série  de  tracés  dpnt  chacun  correspond  à  un  arrêt  du  cœur. 


■     — — 


Fig  24  Inégal  retard  de  l'arrêt  du  cœur  suivant  l'instant  de  la  révolution  cardiaque  où  se  produit 
6'     '  l'excitation  du  pneumogastrique. 

Dans  tous  les  cas,  l'excitation  électrique  a  eu  la  même  force  et  a  duré  le  même  temps 
comme  le  montre'le  tracé  du  signal  électro-magnétique  La  seule  d.flerence >  porte .su 
l'instant  de  la  révolution  du  cœur  auquel  l'excitat.on  s'est  prodmte  A  la  partie  supe 
ieu  e  de  la  figure,  sont  placés  les  types  de  retard  minimum;  en  bas,  ceux  de  reta  d 
max  nmm!  Dtfreste,  la  durée  absolue  du  retard  des  effets  du 

varier  avec  l'espèce  animale  sur  laquelle  on  opère  ;  Franço.s-Franck  a  con    te  œ 
Tard  des  différence,  notables;  il  a  vu  également  cette  durée  vaner  sous  1  mfluence 
de  certains  agents,  tels  que  le  froid,  la  chaleur,  l'état  asphyx.que. 
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trique  était  un  nerf  excitateur  du  cœur  et  que  l'arrêt  ne  se  pro- 
duit que  sous  l'influence  de  courants  trop  forts  qui  épuisent 
l'action  du  nerf1.  A  l'appui  de  cette  opinion,  ils  citent  des  cas  où 
l'excitation  faible  du  pneumogastrique  a  accéléré  le  rythme  car- 
diaque. Cela  pourrait  tenir  à  ce  que  le  pneumogastrique  ren- 
ferme effectivement  des  filets  excitateurs  dont  l'action,  masquée 
par  l'influence  antagoniste  des  filets  d'arrêt,  se  manifesterait 
quand  celte  dernière  est  supprimée. 

Or,  certaines  influences  éteignent  dans  le  pneumogastrique  la 
propriété  d'arrêt.  Certains  poisons,  comme  le  curare,  l'atropine, 
la  nicotine,  suppriment  l'action  d'arrêt  du  cœur  par  le  pneumo- 
gastrique. Les  anesthésiques,  éther,  chloroforme,  chloral;  d'autre 
part,  la  morphine  et  certains  narcotiques,  diminuent  notablement 
et  suppriment  l'action  d'arrêt,  quand  l'anesthésie  a  été  poussée 
assez  loin  :  c'est  ce  qui,  d'après  François-Franck,  pourrait  expli- 
quer la  suppression  des  accidents  cardiaques,  quand  on  irrite  les 
nerfs  sensibles  chez  les  animaux  soumis  à  une  anesthésie  préa- 
lable suffisante. 


Origine  des  nerfs  d'arrêt  du  cœur. 


§  38.  —  Si  l'on  cherche  l'origine  réelle  de  ces  filets  d'arrêt  qui 
cheminent  dans  le  tronc  du  pneumogastrique,  on  constate,  comme 
l'a  signalé  Waller  en  1856,  qu'ils  proviennent  de  la  branche  que 
ce  nerf  reçoit  du  spinal.  En  effet,  après  l'arrachement  du  spinal, 
le  nerf  pneumogastrique  perd,  au  bout  de  quelques  jours ,  sa 

1.  Cette  théorie,  présentée  par  Schiff,  peu  de  temps  après  la  découverte  des  frères 
Weber  et  de  Budge,  paraît  avoir  été  acceptée  par  ce  dernier  auteur  lui-même  ;  elle  fut 
ardemment  défendue  par  Moleschott,  Lister,  etc. 

On  a  beaucoup  protesté  contre  la  théorie  de  Schiff  et  de  Moleschott.  Sans  rappeler 
les  objections  qui  lui  ont  été  faites,  l'argument  principal  qui  ait  été  donné  contre 
elle  est  le  suivant  :  Quand  on  excite  le  bout  périphérique  du  pneumogastrique  et 
qu'on  provoque  l'arrêt  du  cœur,  au  bout  de  quelques  secondes,  les  battements  repa- 
raissent, bien  qu'on  prolonge  l'excitation.  Si  le  nerf  était,  comme  le  veulent  Schiff  et 
Moleschott,  épuisé  par  l'excitation  qu'on  lui  applique,  il  est  évident  qu'il  le  serait 
d'autant  plus  que  cette  excitation  est  plus  longtemps  maintenue.  Dès  lors,  comment 
cxphquer  la  réapparition  des  battements  à  la  suite  de  l'arrêt  initial,  si  l'excitation  est 
continuée  ? 

On  admet  plutôt  que  le  nerf  pneumogastrique  rentre  dans  la  catégorie  des  nerfs 
(ïarrêl  et  se  rapproche,  par  son  mode  d'action,  des  splanchniqucs  dont  l'excitation 
produit  l'arrêt  des  mouvements  de  l'intestin  et  des  nerfs  vaso-dilatateurs  qui,  comme 
la  corde  du  tympan,  font  dilater  les  vaisseaux. 
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propriété  d'arrêter  le  cœur.  Cela  coïncide  avec  la  dégénérescence 
d'un  certain  nombre  de  fibres  qui  entrent  dans  la  composition  du 
cordon  du  nerf  vague. 

C'est  par  sa  branche  interne  que  le  spinal  fournit  au  pneumo- 
gastrique son  action  modératrice  du  cœur.  Or,  comme  cette  bran- 
che interne  vient  elle-même  des  racines  bulbaires  du  nerf,  on  con- 
sidère le  bulbe  comme  renfermant  les  centres  modérateurs  du 
cœur. 


Détails  de  l'action  du  pneumogastrique  sur  le  cœur. 

g  39,  _  si  on  analyse  avec  un  peu  plus  de  détails  les  effets 
produits  sur  le  cœur  par  l'excitation  du  bout  périphérique  de 
ses  nerfs  modérateurs,  on  se  trouve  en  présence  d'un  certain 
nombre  de  faits  de  la  plus  grande  importance  sur  lesquels  il  est 
nécessaire  d'insister  quelque  peu. 

L'influence  modératrice  des  nerfs  pneumogastriques  semble 
s'exercer  sur  le  cœur  d'une  manière  continue  :  si  en  effet  on  vient 
à  couper  les  deux  pneumogastriques,  on  observe  une  accélération 
qui  élève  le  nombre  des  battements  au  moins  au  double  de  leur 
fréquence  normale. 

L'action  du  pneumogastrique  d'un  seul  côté  s'étend  aux  deux 
moitiés  du  cœur  :  le  ralentissement  ou  l'arrêt  s'observent  aussi 
bien  dans  le  cœur  droit,  si  on  excite  le  pneumogastrique  gauche, 
que  dans  le  cœur  du  côté  correspondant.  L'action  bilatérale  de 
chacun  des  pneumogastriques  a  été  attribuée  a  l'association  intra- 
cardiaque  des  deux  nerfs  au  moyen  des  plexus  ganglionnaires  du 
cœur1. 

Le  ralentissement  ou  l'arrêt  du  cœur  est  total,  c'est-à-dire  que 
les  oreillettes,  tout  aussi  bien  que  les  ventricules,  subissent  l'in- 
fluence modératrice.  Quand  la  reprise  des  battements  se  produit 
après  l'arrêt  momentané,  on  voit  apparaître  la  succession  physio- 
logique des  battements  des  oreillettes  et  des  ventricules.  Les  oreil- 
lettes donnent  la  première  pulsation. 

1  On  a  signalé,  entre  les  deux  pneumogastriques,  une  différence  d'activité  au  profit 
du  pneumogastrique  droit.  Arloing  et  Tripier,  Masouin,  ont  constaté  ce  fait  à  la  même 
époque  (1872)  chez  les  mammifères.  Antérieurement,  B.  Mayer  l'ava.t  observé  chez  la 
tortue  (1869).  Depuis  quelques  années,  plusieurs  physiologistes,  comme  Langcndorff  (de 
Konigsbcrg),  ont  nié  la  prédominance  constante  de  l'action  du  pneumogastrique  droU. 
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François-Franck1  a  récemment  observé  que  si  l'on  emploie 
des  excitations  très  faibles  et  peu  prolongées,  on  n'arrête  que  le 
ventricule  ;  pendant  ce  temps,  l'oreillette  exécute  seulement  des 
battements  plus  rares.  Cette  localisation  de  l'influence  du  pneumo- 
gastrique sur  les  ventricules  s'observe  dans  la  figure  25,  E.  Png. 

Le  ralentissement  et  l'arrêt  sont  des  phénomènes  essentielle- 
ment diastoliques,  c'est-à-dire  que  si  l'arrêt  est  complet,  le  cœur 
présente  un  relâchement  général,  et  que  si  le  ralentissement  seul 


Fig.  25.  Conservalion  des  mouvements  de  l'oreillette  avec  arrêt  de  ceux  du  ventricule,  lorsque 
l'excitation  du  pneumogastrique  est  très  faible. 


se  produit,  c'est  à  l'augmentation  de  durée  des  phases  diastoliques 
qu'il  est  dû.  On  peut  donc  dire  que  le  nerf  pneumogastrique  est 
non  seulement  un  nerf  d'arrêt,  mais  encore  un  nerf  de  relâchement. 
Suit-il  de  là  quon  doive  voir,  dans  la  diastole  ainsi  produite  par 
l'action  d'un  nerf,  l'expression  d'une  fonction  particulière  du 
muscle  cardiaque  et  la  désigner  avec  certains  auteurs  sous  le 
nom  de  diastole  active?  Nous  nous  sommes  déjà  prononcé  sur  ce 
point. 

Nerfs  excitateurs  ou  accélérateurs  du  cœur. 

§  40.  —  On  savait  depuis  les  expériences  de  Legallois,  Wilson 
Philip,  Henle,  que  certaines  excitations  portées  sur  les  centres  ner- 
veux accélèrent  le  rythme  du  cœur.  Par  quelles  voies  se  trans- 
mettent les  influences  nerveuses  qui  amènent  cette  accélération? 
Burdach,  Longet,  Vierordt,  citent  des  exemples  d'accélération  du 
rythme  du  cœur  produite  par  des  excitations  de  différentes 
natures  portées  sur  le  cordon  cervical  du  grand  sympathique. 

1.  François-Franck.  [Comptée  rendus  de  la  Soc.  de  Biologie.  Février  1881). 
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Molescholt  a  vu  qu'une  augmentation  de  30  à  40  battements  par 
minute  succède  a  une  légère  excitation  du  bout  inférieur  du  cordon 
sympathique  cervical;  il  ajoute  môme  qu'une  excitation  plus 
intense  amène  un  arrêt  passager  du  cœur,  comme  on  le  ferait  en 
agissant  sur  -le  pneumogastrique.  V.  Bezold,  Ludwig,  les  frères 
Cyon  et  François- Franck  ont  étudié  avec  soin  les  origines  de  ces 
branches  du  sympathique  dont  l'action  semble  être  accélératrice; 
elles  se  relieraient  à  la  moelle  épinière  par  les  quatre  ou  cinq; 
dernières  paires  cervicales  et  les  cinq  premières  dorsales  ;  de  là, 
se  .portant  aux  ganglions  cervical  inférieur  et  premier  thora- 
cique,  elles  fourniraient  au  plexus  cardiaque1. 

l.Wilson  Philip  et  Legallois  avaient  émis  l'opinion,  que  la  moelle  exerce  une  influence 
motrice  sur  le  coeur.  (W.  Philip.  Bibl.  univ.  Genève,l819.— Legallois,  Œuvres,  éd.  1830.) 

Des  expériences  de  Bezold  sur  les  effets  de  l'excitation  de  la  moelle  cervicale  avaient 
montré  que  le  cœur  s'accélère  et  que  la  pression  artérielle  s'élève  dans  ces  conditions  ; 
l'auteur  avait  conclu  en  faveur  de  deux  influences  distinctes,  simultanément  mises  en 
jeu  :  l'une,  agissant  directement  sur  le  cœur  pour  l'accélérer,  l'autre  sur  les  vaso- 
moteurs  généraux  pour  produire  l'élévation  de  la  pression. 

Ludwig  et  Cyon  reprirent  ces  'expériences  et,  obtenant  les  mêmes  résultats,  manifes- 
tèrent une  certaine  tendance  à  subordonner  l'accélération  du  cœur  à  l'élévation  de  la 
pression.  Mais  E.  et  M.  Cyon,  revenant  sur  ce  sujet,  établirent  (Reichert  u.  du  Bois^ 
Reijmoniïs  Arch.  1867  )  qu'il  y  a  bien,  en  effet,  une  influence  indépendante  de  la 
moelle  sur  le  cœur,  influence  accélératrice  qu'ils  poursuivirent  dans  les  branches  car- 
diaques du  ganglion  cervical  inférieur  et  du  premier  thoracique. 

Ces  observations  ont  été,  depuis  lors,  confirmées  par  un  grand  nombre  de  physiologistes 
qui  se  sont  surtout  attachés  à  déterminer  le  trajet  des  influences  accélératrices  entre 
la  moelleet  lecœur.  Signalons  particulièrement  le  travail  surtout analomique  deSchmie- 
deberg  {Ludwig's  Arb.,  1870)  et  les  recherches  de  Albertoni  et  Bufalini  (Lab.  de  Sienne, 
Milan,  1876),  celles  de  Stricker  et  Wagner.  [Jahrb.  d.  Ges.  Wien,  1878). 

Malgré  tout  le  soin  avec  lequel  cette  question  a  été  étudiée,  on  n'était  pas  cependant 
complètement  d'accord  sur  la  provenance  et  le  trajet  des  nerfs  accélérateurs  du  cœur. 
C'est  pour  arriver  à  obtenir  quelques  notions  précises  sur  ce  sujet  que  François-Franck 
a  fait  dans  mon  laboratoire  de  nombreuses  recherchés  sur  les  origines  et  le  trajet  de 
ces  nerfs.  Suivant,  par  des  dissections  habiles,  des  filets  nerveux  dans  leur  trajet,  inter- 
rogeant le  bout  périphérique  de  chacun  d'eux  par  des  excitations  soigneusement  loca- 
lisées, inscrivant  simultanément  le  début  et  la  durée  des  excitations  ainsi  que  les 
effets  qui  en  résultaient,  ce  physiologiste  croit  pouvoir  représenter  par  la  figure  26  le 
trajet  des  nerfs  accélérateurs. 

On  y  voit  que  la  moelle  cervicale  fournit  un  premier  groupe  de  filets  descendants 
R  c  M  qui  arrivent  au  premier  ganglion  thoracique  par  le  nerf  vertébral  NV;  de  la 
moelle  dorsale  partent  les  autres  rameaux  accélérateurs  R.d.M  qui  sont,  les  uns  trans- 
versalement dirigés  et  aboutissent  directement  au  ganglion  premier  thoracique,  les 
autres  ascendants,  gagnant  d'abord  le  cordon  sympathique  pour  remonter  jusqu'au 
môme  centre  ganglionnaire.  De  ce  point  de  convergence,  le  premier  ganglion  thora- 
cique, les  nerfs  accélérateurs  vont,  les  uns  directement  aux  plexus  cardiaques  Pl.  c, 
les  autres  se  détachent  de  Panneau  de  Vicussens,  d'autres  enfin  émanent  du  ganghon 
cervical  inférieur  qui  lui-même  les  a  reçus  du  premier  thoracique. 

Quel  que  soit  leur  trajet  au  delà  des  ganglions  du  sympathique,  ces  nerfs  ont  etc 


CHAPITRE  IV. 


63 


Il  y  aurait  un  retard ,  toujours  considérable ,  qui  varie  de 

amenés  de  la  moelle  aux  ganglions  par  les  rameaux  communiquants  émanant  des  nerfs 
rachidiens  correspondants  :  c'est  ainsi  qu'on  a  pu  dire  que  les  derniers  nerfs  cervicaux 
et  les  premiers  nerfs  dorsaux  contiennent  les  nerfs  accélérateurs  du  cœur. 

Mais  la  moelle  fournit-elle  seule  des  nerfs  accélérateurs  du  cœur?  Le  bulbe  rachidien 
n'en  émet-il  pas  qui  descendraient  le  long  des  nerfs  du  cou  pour  gagner  les  plexus  car- 
diaques où  ils  se  confondraient  avec  ceux  qui  viennent  de  la  moelle  cervico-dorsale? 
Cette  opinion  a  été  surtout  défendue  par  Schiff  qui  admet  la  présence  de  fibres  accéléra- 
trices à  la  fois  dans  le  tronc  du  pneumogastrique  et  dans  les  nerfs  laryngés  supérieurs. 

1°  Pour  le  nerf  pneumogastrique,  un  certain  nombre  de  faits  peuvent  autoriser  en 
effet  à  croire  qu'il  renferme  des  fibres  accélératrices  ;  citons  seulement  l'expérience  qui 
consiste  à  supprimer  par  l'atropine  l'action  modératrice  de  ce  nerf  sur  le  cœur  et  à 


Fig.  26.  Schéma  de  François-Franck  sur  le  trajet  des  fibres  accélératrices  entre  la  moelle  et  le  cœur 

en  exciter  ensuite  le  bout  périphérique}  ôti  vèrrait  dans  cês  Conditions  le  cœur  s'ac- 
célerer. 

La  présence  de  fibres  accélératrices  dans  le  tronc  môme  du  pneumogastrique,  ad- 
mise d'une  façon  exclusive  par  Schiff  dans  ses  premiers  travaux,  semble  avoir  été  établie 
en  18e0  par  Wundt  (Verhandl.  d.  Nalurhist.  med.  Vereins.  Heildelberg).  Wundt 
mettant  a  profit  l'act.on  paralysante  du  curare  sur  les  terminaisons  cardiaques  des  nerfs 
modérateurs  a  observé  l'accélération  en  excitant  le  bout  périphérique  du  pneumogas- 
trique quand  toute  influence  modératrice  avait  disparu 

Enfin  dans  ces  derniers  temps,  Schiff,  convenant  que  le  nerf  pneumogastrique"  ren- 
ferme bien  des  nerfs  d'arrêt  pour  le  cœur,  pensa  pouvoir  y  démontrer  la  présence  de 
fibres  aceeleratnees  par  le  moyen  suivant:  Après  la  section  du  pneumogastrique 
«M,  les  nerfs  modérateurs  dégénèrent  plus  rapidement  que  les  nerfs  accélérateurs' 
aussi  peut-on,  à  un  moment  donné,  mettre  en  évidence  l'action  de  ces  derniers  le, 
autres  étant  dégénérés  (Schiff,  Pfliigcr's  Arck.,  1878).  C'est  le  trajet  de  ces  EÏÏJ 
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7  dixièmes  de  seconde  à  une  seconde  et  demie  entre  le  moment 
de  l'excitation  d'un  nerf  accélérateur  et  l'instant  où  apparaît  l'accé- 
lération du  rythme  cardiaque;  cette  durée  s'exagère  encore  par  le 
refroidissement  des  animaux,  par  le  curare  et  les  aneslhésiques. 

L'intensité  de  l'accélération  est  d'autant  plus  grande  que  le  cœur 
présentait  un  rythme  plus  lent  au  moment  où  l'excitation  a  été 
produite.  Quand  le  cœur  a  des  battements  fréquents,  l'excitation 
des  accélérateurs  semble  incapable  d'en  augmenter  le  nombre. 

A  ces  nerfs,  il  faut  ajouter  les  filets  qui  cheminent  à  l'intérieur 
du  pneumogastrique  lui-même  et  qui,  d'après  Schiff,  provien- 
draient de  la  partie  bulbaire  du  spinal. 

Sous  l'influence  de  l'accélération  de  son  rythme,  le  cœur  a  moins 
de  temps  pour  se  remplir  et  lance  probablement  des  ondées  plus 
petites;  le  fait  est  que  la  tension  des  artères  n'augmente  pas  sous 
l'influence  de  l'accélération  ainsi  provoquée  l. 


Nerfs  sensibles  du  cœur. 


§  41.  — Il  est  un  petit  filet  nerveux  qui  chez  le  lapin  et  quelques 
autres  animaux8  accompagne  le  grand  sympathique  au  cou  et 
aboutit  au  pneumogastrique  par  deux  branches,  au  niveau  du  nerf 

lératrices  qui  a  élé  figuré  par  le  trait  pointillé  (acc)  accompagnant,  dans  la  figure  26, 
les  nerfs  modérateurs  du  pneumogastrique  (mod.  Png.)- 

2°  Quant  à  la  présence  de  libres  accélératrices  dans  les  nerfs  laryngés  supérieurs,  elle 
paraît  tout  à  fait  discutable.  Schiff,  qui  a  émis  celte  opinion,  fait  passer  les  nerfs  accé- 
lérateurs du  pneumogastrique  dans  le  laryngé  supérieur  ;  de  celui-ci  dans  l'anastomose 
de  Galien,  de  là  dans  le  récurrent,  et  pense  qu'ils  se  détachent  du  récurrent  pour  se 
rendre  aux  plexus  cardiaques.  Or  l'excitation  du  bout  inférieur  du  laryngé,  de  1  ana- 
stomose de  Galien  ou  du  récurrent  lui-même,  n'est  suivie  d'accélérat.on  du  cœur  que 
quand  il  se  produit  en  même  temps  des  manifestations  de  sensib.lité  qui  doivent  laisseï 
subsister  le  doute  sur  l'action  accélératrice  directe  des  nerfs  excités  (François-Franck. 
Comptes  rend.'Acad.  des  sciences  et  Trav.  lab.,  IV,  1879.) 

1  Hering  savait  déjà  que  si  le  nombre  des  battements  du  cœur  augmente,  la  quan- 
tité de  sang  lancée  par  chaque  systole  est  moins  considérable  que  si  les  systoles  sont 
plus  lentes  Donders  (Nederland's  Arch.  II,  p.  139)  a  émis  l'opinion  que  1  acce  eral.on 
du  cœur  se  fait  surtout  par  le  raccourcissement  des  phases  diastol hques.Baxl  (Arch  £. 
Anal  und  Phvs.  1878)  a  signalé  le  même  fait.  François-Franck  (Trav.  lab.  III,  1878) 
pie  que  dans  l'accélération  le  cœur  n'a  pas  le  temps  de  se  remplir  et  verse  des  ondées 

"retmann  a  décrit  en  1878  (Arch.  f.  Anal.  Enlu-ickeluna.,  ^  et  Braun) 
un  nei  d  presseur  chez  le  chien  et  chez  l'homme.;  Ad.  Finke  st ™™^ôeju^ 
ls  le  même  recueil  (4-  et  5-  fascicule,  1880)  un  travail  ^^l^T 
il  décrit  comparativement  le  nerf  dépresseur  chez  l'homme,  le  lapin,  le  chien,  le  chat 

et  le  cheval. 
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laryngé  supérieur.  Ce  nerf  est  sensitif;  si  on  le  coupe,  on  n'obtient 
aucun  effet  en  excitant  le  bout  périphérique  (celui  qui  se  rend  au 
cœur);  mais  si  l'on  excite  le  bout  central,  l'animal  donne  des  signes 
de  douleur  et  l'on  voit  survenir  du  côté  de  la  circulation  des  mo- 
difications remarquables.  Le  cœur  se  ralentit  légèrement  et  la 
pression  artérielle  diminue  :  c'est  principalement  la  chute  de  la 
pression  artérielle  qui  s'observe  alors;  aussi,  Ludwig  et  Cyon  qui 
ont  découvert  les  propriétés  de  .ce  nerf,  l'ont-ils  appelé  nerf  dé- 
presseur. 

Nous  verrons,  à  propos  de  l'influence  du  système  nerveux  sur 
la  circulation,  qu'un  grand  nombre  de  nerfs-  sensitifs  possèdent, 
à  des  degrés  divers,  cette  propriété  de  faire  baisser  la  pression 
artérielle  et  nous  discuterons  alors  le  mécanisme  de  cette  chute 
dépression. 

Le  pneumogastrique  renferme  aussi  des  filets  sensitifs;  c'est 
pourquoi  l'excitation  du  bout  central  de  ce  nerf  produit  de  la  dou- 
leur et  des  effets  réflexes  dont  les  uns  s'exercent  sur  la  circulation, 
les  autres  sur  la  respiration.  Ces  filets  proviennent  d'origines  mul- 
tiples et  atteignent,  à  différentes  hauteurs,  le  cordon  du  pneumo- 
gastrique. Des  nerfs  sensibles  proviennent  des  différentes  parties 
de  l'appareil  respiratoire  et  des  viscères  abdominaux;  d'autres 
viennent  du  cœur  lui-même  et  constituent  le  nerf  dépressèur  dont 
nous  venons  de  parler. 

L'action  indirecte  de  ces  différents  nerfs  sensibles  sera  exposée 
dans  le  chapitre  xxix  relatif  aux  influences  du  système  nerveux 
sur  la  circulation. 


mahey,  Circulation. 


CHAPITRE  V. 

FORCE  ET  TRAVAIL  DU  CŒUR. 

Évaluation  de  la  force  du  cœur  d'après  la  pression  du  sang  artériel.  -  De  la  force 
actuelle  et  de  la  force  possible  du  cœur.  -  De  la  force  du  ventricule  aux  divers 
instants  de  sa  systole.  -  Comment  s'utilise  la  force  du  cœur.  -  Travail  du  cœur. 
_  Influence  des  pressions  artérielle  et  veineuse  sur  le  travail  du  cœur, ^-Variations 
du  travail  du  cœur  avec  la  température. 

En  physiologie,  comme  en  mécanique  ordinaire,  la  seule  mesure 
précise  des  forces  et  de  leur  effet  utile  consiste  à.  les  rapporter 
à  l'unité  de  travail  mécanique,  le  kilogrammèlre,  à  ses  multiples 
ou  à  ses  sous-multiples.  Aussi  est-ce  à  cette  unité  que  nous 
ramènerons  le  travail  du  cœur.  La  notion  du  travail  mécanique 
s'e,t  introduite  depuis  très  peu  de  temps  dans  les  sciences  natu- 
relles et  c'est  peu  à  peu,  et  à  la  suite  de  conceptions  de  moins 
en  moins  vagues,  que  les  physiologistes  sont  arrives  à  com- 
prendre et  à  mesurer  le  travail  du  cœur. 

P  Borelli  i  qui  fit  faire  de  si  grands  progrès  à  la  mécanique  animale 
émit  sur  la  force  du  cœur  des  estimations  singulières.  Il  s  était 
M t  une  théorie  du  mécanisme  d'après  lequel  toute  fibre  muscu- 
ai  e  d  v  loppe  son  effort  de  traction,  et  dans  cette  théorie  il 
a  ait  beaucoup  de  force  pour  produire  peu  d'effet.  On  en  jugera 
?apl  L  chiffre  de  180  000  livres  que  Borelli  attribuait  à  la  force 

de  chacune  des  systoles  du  ^  hvpothèses,  aussi  ne  les 

Ces  mesures  ne  reposaient  que  suraes  nypuiueso  , 

discuterons-nous  pas. 


1.  Borelli,  De  motti  animalium,  Pars  prima,  cap.  vm,  prop 
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Évalutition  «le  lu  force  «lu  cœur  «I  après  lu  pression  du  sang 

artériel. 


î 


§  42.  —  La  première  évaluation  directement  déduite  de  l'expé- 
rience fut  celle  de  Haies J.  Ce  physiologiste,  après  avoir  me- 
suré la  hauteur  à  laquelle  s'élève  le  sang  dans  un  tube  vertical 
mis  en  communication  avec  une  artère,  c'est-à-dire  ce  que  nous 
appelons  aujourd'hui  la  pression  manométrique  du  sang,  conclut 
que  cette  même  pression  s'exerce  sur  tous  les 
points  de  la  surface  du  ventricule  au  moment 
de  sa  systole.  Haies  multiplia  donc  la  surface 
du  ventricule  gauche  par  la  pression  mano- 
métrique du  sang  et  obtint  un  poids  de  51  li- 
vres anglaises  (environ  23  kilogr.  )  pour  la 
valeur  de  l'effort  que  le  ventricule  exerce. 

Pour  bien  comprendre  la  signification  de 
cette  mesure  de  la  force  du  cœur,  il  faut  se 
reporter  à  la  mémorable  expérience  de  Pascal 
dite  expérience  du  tonneau;  voici  en  quoi  elle 
consiste  (fig.  27)  : 

Un  tonneau  étant  rempli  d'eau,  on  y  fait 
un  trou  auquel  on  adapte  un  tube  vertical  de 
petit  calibre  et  de  quelques  mètres  de  lon- 
gueur. Dans  ce  tube,  on  verse  de  l'eau  et  quand 
celle-ci  s'élève  à  une  hauteur  plus  ou  moins 
grande  suivant  la  résistance  du  tonneau,  ce- 
lui-ci se  brise. 

Au  moment  de  la  rupture  du  tonneau,  le  poids 
de  l'eau  versée  dans  le  tube  pouvait  n'être  que 
de  quelques  grammes,  mais,  par  suite  de  l'é- 
troitesse  du  tube  dans  lequel  ce  liquide  était 
contenu,  il  formait  une  haute  colonne  et  représentait,  à  l'orifice 
inférieur  de  ce  tube,  une  pression  considérable.  Or,  en  vertu  du 
principe  de  l'égalité  de  pression  dans  les  liquides,  tous  les  points 

îfniT  T  in.téHeUr,e  dU  t0nneaU  recevaie^  en  totalité,  la  pres- 
ion  de  cette  colonne  d'eau;  aussi,  l'effet  total  arrivait-il  à  vaincre 
la  résistance  des  cercles  ou  des  fonds  du  tonneau  et  à  les  rompre. 

1.  Haies,  ll<:,„ost<iti</Hr. 


Fig.  27.  Expérience  du 
tonneau  de  Pascal. 
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C'est  sur  le  même  principe  qu'est  basée  la  construction  de  la 

presse  hydraulique. 

Si  nous  revenons  aux  conditions  d'un  ventricule  du  cœur  qui 
contient  du  sang  sous  la  pression  manométrique  de  20  centi- 
mètres de  mercure  par  exemple,  nous  devons  conclure  que  chaque 
point  de  ses  parois  supporte  intérieurement  une  pression  de 
20  centimètres  de  mercure  et  que  l'effort  total  exécuté  par  le 
ventricule  équivaudrait  au  poids  d'un  cylindre  de  mercure  qui 
aurait  pour  base  la  surface  intérieure  du  ventricule  que  l'on  sup- 
poserait étalée  sur  un  plan,  et  pour  hauteur  20  centimètres.  Un  tel 
cylindre    d'après  les  mesures  prises  par  Haies  sur  la  surface 
intérieure  du  ventricule  gauche  d'un  cheval,  pèserait  environ 

23  kilogrammes.  .       ,   ,  , 

Mais  une  difficulté  se  présente  dans  ces  évaluations  de  la  force 
du  cœur.  Comment  estimer  la  surface  intérieure  du  ventricule  ? 
La  mesurer  avec  ses  anfractuosilés  si  nombreuses  et  ses  colonnes 
charnues,  ce  serait  attribuer  aux  parois  ventriculaires  une :  surface 
beaucoup  trop  grande.  Pour  déterminer  la  surface  effec  ive  du 
ventricule  il  faut  faire  abstraction  des  anfractuosilés  qu  elle  pré- 
sente- le  moyen  le  moins  inexact  serait  de  mesurer  le  volume 
u  i  qml  que  peut  recevoir  un  ventricule  en  diastole  et  d'attri- 
buer à  dette  cavité  du  cœur  la  surface  d'une  sphère  qui  aurait 
exactement  ce  volume. 


De  la  force  actuelle  et  de  la  force  possible  du  cœur 

g  43.  -  Tout  acte  qui  s'exerce  dans  le  but  de  surmonter  une 

val,  toutes  les  surfaces  que  baigne  le  sang.  Ce  p h,  s  olo «te 

pement  total  de  565  ^  T^l^ ^  ^  ,e  ^ 

venUiculaire  un  e  ^  ^ ^  £°  * ^  ,  £,  résullats  exagérés;  .es  co- 
la surface  intérieure  du  ^  §  ^  ^  ^ 

autels  elles  sont  soumises  se  neu- 
sens,  de  sorte  que  les  effoiteepmx  l'intérieur  du  tonneau  de  Pascal  des 

tralisent  entièrement.  A  ce  compte,  en  ^  ^ 

U.  et  des  cordes  diversement ^™^Z  a  surface  mouillée,  on  accroîtrait 
de  paille  ou  ^f^J^Z  de  liquide  dans  le  tube,  et  on  obtiendrait 

lu  pression  supportée  pour  uno 
Sa  îupture  avec  une  charge  beaucoup  plus  faible. 
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résistance  a  nécessairement  pour  limite  la  valeur  de  cette  résis- 
tance elle-même.  Si  nous  soulevons  avec  la  main  une  plume,  puis 
un  corps  très  pesant,  l'effort  de  nos  muscles  sera  inégal  dans  ces 
deux  cas  et  il  nous  serait  impossible  de  développer  un  effort  de 
deux  kilogrammes  en  soulevant  un  kilogramme  seulement1. 

Le  cœur  aussi  règle  son  effort  sur  la  résistance  qu'il  éprouve, 
c'est-à-dire  sur  la  pression  à  laquelle  le  sang  est  soumis  dans  les 
artères.  Or,  comme  cette  pression  varie,  à  chaque  instant,  sous 
toutes  sortes  d'influences,  rien  n'est  plu?  variable  que  la  force 
que  déploiera  le  cœur  dans  ces  diverses  conditions.  Que  l'on 
saigne  un  animal  par  l'ouverture  d'une  grosse  artère,  la  pression 
artérielle  baissera  rapidement  et  si,  pendant  ce  temps,  deux 
manomètres  étaient  adaptés  l'un  au  ventricule  gauche  et  l'autre 
à  une  artère,  on  verrait  l'effort  syslolique  du  ventricule  suivre  les 
phases  décroissantes  de  la  pression  artérielle.  Ainsi,  la  force 
actuelle  du  cœur  est,  comme  celle  d'un  muscle  quelconque,  pro- 
portionnelle à  la  résistance  que  le  ventricule  doit  vaincre. 

Si  le  ventricule  trouvait  au-devant  de  lui  une  résistance  crois- 
sante, on  verrait  croître  proportionnellement  l'effort  de  sa  systole. 
Enfin,  si  l'on  opposait  à  la  sortie  du  sang  du  ventricule  un  ob- 
stacle absolu,  l'effort  développé  par  les  parois  de  cet  organe  s'élève- 
rait jusqu'à  la  limite  de  leur  puissance  musculaire,  ce  serait  la 
mesure  de  la  plus  grande  force  possible  du  cœur. 

§  44.  —  Pour  déterminer  cette  plus  grande  force  possible,  il  faut 
placer  un  manomètre  à  l'origine  de  l'aorte  ;  puis,  au  delà  de  ce 
manomètre,  comprimer  brusquement  l'aorte  au  moment  où  le 

1.  Cette  proposition  a  besoin  d'être  plus  complètement  définie.  Ainsi  quand  on  parle  de 
l'égalité  entre  la  puissance  et  la  résistance  ou  entre  Yaction  et  la  réaction,  on  entend 
que  celte  égalité  existe  au  lieu  d'application  de  laforce  contre  le  corps  résistant.  Ma,s 
a  son  origine,  l'effort  développé  est  souvent  beaucoup  plus  grand,  et  s'il  a  perdu  de  s;, 
valeur  au  point  d'application,  c'est  qu'il  a  agi  sur  un  levier  défavorable.  Ainsi,  en 
soulevant  au  bout  du  bras  un  poids  même  léger,  on  développe,  au  point  d'insertion  nu- 
mérale du  deltoïde,  un  effort  considérable;  c'est  qu'alors  la  puissance  a  un  momml 
a  action  plus  défavorable  que  la  résistance. 

Une  autre  circonstance  dans  laquelle  l'effort  excède  le  poids  auquel  on  l'applique 
correspond  au  cas  où  ce  poids  est  déplacé  avec  vitesse.  En  vertu  de  l'inertie  de  la  ma- 
tière ,1  faut,  pour  déplacer  un  certain  poids,  des  efforts  d'autant  plus  grands  qu'on 
voudra  .mprimer  à  celui-ci  une  plus  grande  vitesse.  La  résistance  des  masses  au  dé- 
placement croit  comme  les  carrés  dos  vitesses  qui  leur  sont  imprimées  :  de  sorte  que 
Pou.  imprimer  à  un  corps  qui  tombe  une  vitesse  deux  fois  plus  grande  nue  celle 
<I«c  la  pesanteur  lui  donnerait,  il  faudrait  le  pousser  de  haut  en  bas  avec  une  force 
«lunlrc  fois  supérieure  à  son  poids. 
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ventricule  va  entrer  en  systole.  Le  sang  ne  trouvant  plus  aucune 
issue,  l'effort  du  ventricule  s'applique  en  entier  à  faire  monter  le 
niveau  du  manomètre  qui  atteint  une  hauteur  bien  supérieure  à 
celle  qu'on  observe  dans  les  conditions  ordinaires,  sous  l'influence 
des  élévations  physiologiques  de  la  pression  artérielle. 

Cette  expérience  serait  difficile  à  réaliser  si  l'on  agissait  sur 
un  animal  dont  la  poitrine  aurait  été  ouverte  ;  elle  se  fait  très 
commodément,  au  contraire,  dans  les  conditions  de  la  circulation 
artificielle,  c'est-à-dire  sur  le  cœur  détaché  d'un  animal  à  sang 
froid. 

Expérience.  —  On  enlève  avec  soin  le  cœur  d'une  grenouille, 
ou  mieux  encore  celui  d'une  tortue  (fig.  28),  puis,  on  adapte 


Fig.  28.  Mesure  de  la  force  du  ventricule  aux  différentes  phases  de  sa  systole. 

une  canule  de  verre  au  tronc  veineux  commun  V,  une  autre 
à  l'une  des  aortes  A;  enfin  on  lie  tous  les  autres  vaisseaux 
A  chacune  de  ces  canules  est  ajusté  un  long  tube  de  caout- 
chouc d'assez  gros  calibre  (3  ou  4  millimètres  de  diamètre 
nTrieur).  Le  tu°be  qui  se  rend  à  l'oreillette  sera  plonge  da^s  u 
réservoir  R,  rempli  de  sérum  de  sang  de  bœuf;  le  sang  coulera 
par  ce  tub  ,  comme  à  travers  une  veine,  et  pénétrera  dans  1  o- 
remette  pu  s  dans  le  ventricule.  Ce  dernier  le  lancera  dans  I 
A  adapté  a  la  branche  aortique,  où  le  sang  circule,,  comm 
dans  une  artère.  Si  l'on  fixe  l'orifice  terminal  e  de ,  ce  tu  o  au  des 
sus  du  réservoir  qui  contient  le  sang,  on  verra  s  établir  une 
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circulation  continue  qui  durera  parfois  pendant  plusieurs  jours, 
et  permettra  de  faire,  sur  la  force  du  cœur,  sur  son  rythme  et  sur 
son  débit,  les  expériences  les  plus  variées1. 

Or,  si  l'on  place  un  manomètre  à  mercure  de  très  fin  calibre  m 
à  l'origine  du  tube  artériel,  de  manière  à  constater  la  pression 
du  gang  dans  ce  conduit,  on  verra  qu'en  comprimant  plus  ou 
moins  le  tube  en  aval  du  manomètre  la  pression  accusée  par 
l'instrument  s'élèvera  en  raison  de  l'obstacle  apporté  au  cours  du 
sang;  et  si  l'on  comprime  le  tube  de  manière  à  empêcher  entiè- 
rement le  cours  du  sang,  l'effort  ventriculaire  agira  exclusive- 
ment sur  le  manomètre,  et  le  fera  monter  jusqu'à  11  ou  12 
centimètres,  chiffre  que  n'atteint  pas  la  pression  du  sang  chez  la 
tortue  dans  les  conditions  physiologiques. 


De  la  force  du  ventricule  anx  divers  Instants  de  la  systole. 

§  45.  —  Les  développements  qui  ont  été  donnés  plus  haut  sur  la 
proportionnalité  de  l'effort  du  cœur  à  l'étendue  de  la  surface  inté- 
rieure du  ventricule  permettent  de  conclure  que  si  la  pression  ar- 
térielle était  constante,  le  cœur  aurait  besoin  d'un  effort  de  moins 
en  moins  grand  pour  la  surmonter,  à  mesure  qu'il  serait  arrivé  à 
un  degré  plus  avancé  de  son  resserrement*.  Mais  l'expérience 

1.  Celle  disposition  se  rattache  à  la  grande  méthode  des  circulations  artificielles 
dont  on  trouve  les  premières  tentatives  dans  les  expériences  de  Legallois,  de  Poi- 
seuille,  de  Brown-Sequard,  de  J.  Millier,  méthode  si  habilement  développée  par  Lud- 
wig  et  son  école,  et  destinée  à  rendre  les  plus  grands  services  à  la  physiologie.  L'illustre 
professeur  de  Leipzig,  après  avoir  séparé  un  organe  du  corps  d'un  animal,  fait  circuler 
du  sang  défibriné  ou  du  sérum  à  travers  les  vaisseaux  de  l'organe,  et  l'on  voit  celui  ci 
accomplir  sa  fonction  ordinaire  :  un  muscle  fait  du  travail;  un  poumon  dégage  de 
1  acide  carbonique,  tandis  que  l'oxygène  est  absorbé  par  le  sang  qui  le  traverse;  une 
glande  sécrète;  le  cœur  enfin  effectue  son  travail  intermittent  avec  une  régularité  ad- 
mirable. La  disposition  ci-dessus  indiquée  d'un  cœur  de  tortue  faisant  circuler  du  sang 
défibr.nc  dans  un  système  de  tubes  représentant  les  vaisseaux  constitue  donc  un  des 
procédés  de  la  méthode  générale  des  circulations  artificielles. 

2.  On  enseigne,  en  mécanique,  que  si  des  sphères  creuses  faites  d'une  même  ma- 
tière et  d  égale  épaisseur,  mais  présentant  des  dimensions  différentes,  sont  soumises 
à  une  même  pression  graduellement  croissante,  la  plus  grande  se  rompra  la  pre- 
mière et  la  plus  petite  résistera  le  plus  longtemps.  L'effort  qui  tend  à  produire  la 
rupture  est,  pour  une  même  pression,  sensiblement  proportionnel  au  rayon,  si  l'on 
agit  sur  des  vases  sphériques.  Or  cet  effort  à  la  ruplure  est  de  même  nature  que  la 
résistance  que  doit  vaincre  la  paroi  du  cœur  lorsqu'elle  se  contracte  sur  le  san~ 

Zs'rlot"8    Ventricule  et  qu'elle  surmonte'  pour  80  vider>  la  Pressi0»  du  sa»*: 
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montre  qu'il  n'en  est  pas  ainsi;  cela  lient  à  ce  que  deux  facteurs 
interviennent  pour  constituer  la  force  du  caiur,  et  que  ces  deux 
facteurs  varient  en  sens  inverse  l'un  de  l'autre.  En  effet,  tandis 
que  le  ventricule  se  resserre  et  que  la  diminution  de  sa  sur- 
face intérieure  lui  permet  de  surmonter  avec  un  moindre  effort  la 
pression  du  sang  artériel,  sa  fibre  musculaire  s'affaiblit  et  perd 
d'autant  plus  de  sa  force  qu'elle  est  déjà  plus  raccourcie.  Cette 
diminution  de  la  force  musculaire  du  cœur  fait  plus  que  compen- 
ser les  avantages  de  la  diminution  de  capacité  du  ventricule,  de 
sorte  que  la  pression  explorée  au  moyen  du  manomètre,  aux  <JSff& 
rentes  phases  de  la  systole,  se  montre  de  moins  en  moins  forte, 
du  début  à  la  fin  de  celle-ci. 

L'expérience  se  fait  au  moyen  de  l'appareil  représenté  figure  28. 
Le  cœur  de  la  tortue  a  des  mouvements  assez  lents  pour  qu'on 
puisse  comprimer  à  volonté  le  tube  artériel,  soit  au  début  de  la 
systole  ventriculaire,  soit  à  une  autre  phase  plus  ou  moins  avan- 
cée de  cette  systole.  En  fermant  le  tube  d'écoulement  A,  en  aval  du 
manomètre,  au  moment  où  les  ventricules  vont  commencer  leur 
mouvement  systolique,  on  constate  que  l'élévation  du  manomètre 
atteint  sa  hauteur  maximum,  Il  centimètres,  par  exemple.  En 
fermant  le  tube  au  milieu  de  la  phase  systolique,  l'effort  maxi- 
mum du  ventricule  n'est  plus  que  8  centimètres;  plus  tard,  il  n'esl 
plus  que  5  centimètres;  vers  la  fin  de  la  systole,  il  est  plus  faible 
encore. 

On  trouve  dans  cette  expérience  une  preuve  manifeste  de  l'af- 
faiblissement du  muscle  cardiaque  à  mesure  que  ses  fibres  ont 
subi  un  raccourcissement  plus  prononcé. 


Comment  s'utilise  la  force  du  cœur. 

I  46.  —  Lorsque  l'on  compare  la  grande  surface  du  ventricule  à 
l'aire  beaucoup  plus  restreinte  de  l'orifice  aortique  par  lequel  le 
sang  passe  dans  le  système  artériel,  on  est  porté  à  croire  qu'une 
o-rande  partie  de  la  force  que  développent  tous  les  points  de  la 
paroi  du  ventricule  est  inutilisée.  11  semble  que,  dans  le  cylindre 
d'une  pompe  ordinaire,  un  piston  h  étroite  surface  qui  pousse 
devant  lui  le  liquide  agisse  dans  des  conditions  plus  favorables. 

II  est  vrai  qu'avec  un  piston  qui  se  mouvrait  dans  un  cyhndn' 
de  section  égale  à  celle  de  l'orifice  aortique,  on  pourrait  pousser 
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dans  l'aorte  la  quantité  de  sang  qu'y  envoie  le  ventricule,  en 
employant  un  effort  beaucoup  moindre  que  celui  que  le  cœur 
déploie;  mais  alors  le  piston  devrait  parcourir  le  même  chemin 
que  la  colonne  liquide  elle-même. 

Dans  le  cœur,  au  contraire,  toute  la  surface  intérieure  du  ven- 
tricule presse  également  sur  le  sang,  mais  chaque  point  de  cette 
surface  ne  se  déplace  que  d'une  faible  quantité.  De  la  somme  de 
ces  petits  déplacements  résulte  un  mouvement  considérable  de 
la  colonne  sanguine  qui  pénètre  dans  l'aorte.  Admettons,  pour 
fixer  les  idées,  que  la  surface  interne  du  ventricule  soit,  en  moyenne, 
six  fois  plus  grande  que  celle  de  l'orifice  aor tique,  il  s'ensuivra 
que  pendant  la  systole,  la  quantité  dont  chaque  point  de  la  paroi 
se  rapproche  du  centre  du  ventricule  étant  prise  pour  unité,  le 
cylindre  de  sang  qui  pénétrera  dans  l'aorte  aura  un  parcours' six 
fois  plus  étendu.  Ici,  comme  dans  un  grand  nombre  d'actes  phy- 
siologiques \  le  mouvement  gagne  en  étendue  ce  qu'il  perd  en 
force,  mais  le  résultat  final  est  le  même,  au  point  de  vue  du 
travail  effectué. 


Travail  du  cœur. 


247.  —  On  appelle  travail  mécanique  le  produit  de  l'effort  par  le 
chemin  parcouru.  Comme  exemple  d'évaluation  d'un  travail,  nous 
citerons  le  cas  le  plus  simple:  un  effort  capable  de  soutenir  un  poids 
d'un  kilogramme  aura  effectué  un  kilogrammètre  si  le  poids  a  été 
élevé  à  un  mètre  de  hauteur  ;  il  aura  effectué  deux  kilogrammètres 
s.  un  kilogramme  a  été  élevé  à  deux  mètres,  ou  si  deux  kilo- 
grammes ont  été  élevés  à  un  mètre.  A  chaque  systole  du  ventri- 
cule, un  certain  travail  est  produit,  car  l'effort  du  cœur  contre  le 
sang  déjà  contenu  dans  l'aorte  fait  parcourir  à  ce  sang  un  certain 
chemin. 

Si  nous  considérons  une  tranche  idéale  du  sang  eontenu  dans 
1  aorte  nous  savons  que  cette  tranche  présente  au  déplacement 
une  ccrta.ne  rés.stance  :  ce  sera  le  produit  de  la  pression  «„„. 
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métrique  par  la  surface  d'une  section  transversale  de  1  aorte.  Or, 
si  nous  pouvions  suivre  le  mouvement  de  cette  tranche  de  liquide, 
du  commencement  à  la  lin  de  la  systole  du  ventricule,  nous  ver- 
rions qu'elle  a  subi  un  certain  déplacement,  poussée  par  le  sang 
nouveau  que  le  cœur  a  envoyé  derrière  elle.  C'est  ce  déplacement 
qu'il  faut  multiplier  par  la  résistance  vaincue,  afin  d'avoir  le  tra- 
vail du  cœur. 

L'équation  du  travail  du  cœur  est  le  produit  de  la  pression  ma- 
nométrique  par  la  section  de  l'aorte  et  par  le  chemin  parcouru. 
Ces  deux  derniers  facteurs  représentent  le  volume  du  cylindre  de 
sang  qui  entre  dans  l'aorte  à  chaque  systole  ventriculaire ,  de 
sorte  que,  pour  une  pression  quelconque  du  sang,  le  travail  sera 
proportionnel  au  volume  de  ce  cylindre,  c'est-à-dire  au  débit 
produit  par  la  systole  ventriculaire.  Cette  considération  donne 
le  moyen  de  mesurer  le  travail  du  cœur  toutes  les  fois  qu'on 
pourra  estimer  la  pression  moyenne  et  le  débit. 

Dans  les  conditions  de  la  circulation  artificielle  représentées 
figure  28,  on  peut  aisément  mesurer  le  débit  du  cœur,  tandis  que  le 
manomètre  indique  la  pression.  En  effet,  au  lieu  de  laisser  le  sang 
du  tube  artériel  A  se  déverser  dans  le  réservoir  d'où  il  revient  dans 
l'oreillette,  recueillons  ce  sang,  pendant  une  minute,  dans  une 
éprouvelte  graduée;  nous  verrons,  par  exemple,  que  cent  centi- 
mètres cubes  ont  été  versés  sous  la  pression  de  dix  centimètres 
de  mercure.  Le  travail  effectué  est  le  même  que  si  l'on  eût  soulevé 
à  un  mètre  un  cylindre  de  mercure  ayant  un  centimètre  de  base 
et  dix  centimètres  de  haut;  le  poids  de  ce  solide  étant  cent  trente 
grammes,  le  travail  effectué  sera  cent  trente  grammètres  . 

Veut-on  connaître  le  travail  correspondant  à  chacune  des  systoles 
ventriculaires,  il  faut  diviser  le  travail  total  par  le  nombre  des 
systoles,  nombre  facile  à  déterminer  si  l'on  inscrit,  pendant  1  expé- 
rlnce,  le  nombre  des  oscillations  manométriques  par  le  procédé 

Pr"-  dulrat  il  du  cœur  n'ont  que  peu  de  valeur  au  point 
de  v"e  absolu  :  étant  ainsi  placé  dans  des  conditions  anormales, 
le  cœur  n  a  probablement  pas  la  même  P"18^^6^^^/^  e 
vaut,  mais  on  peut  tirer  de  la  méthode  qui  vient  délie  décrite 

Dans  cette  évasion,  on  ne  mesure  qu^e  poids  £^*^k£ 

*  "*  ~  " 

Rligcablcs  si  l'on  se  sert  de  tubes  larges. 
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d'importants  résultats  au  point  de  vue  des  influences  qui  aug- 
mentent ordinairement  le  travail  du  cœur1. 


Variations  du  travail  du  cœur  dans  leurs  rapports  avec  la 
pression  artérielle. 

§  48.  —  Le  travail  du  cœur  varie  suivant  la  pression  arté- 
rielle. Pour  étudier  cette  influence,  on  peut  recourir  à  la  circu- 
lation artificielle;  en  effet,  la  résistance  que  le  cœur  éprouve 
pour  se  vider,  c'est-à-dire  la  pression  du  sang  dans  le  tube  artériel 
peut  être  facilement  réglée  ;  dans  l'expérience  ci-dessus,  il  suffît 
d'élever  ou  d'abaisser  l'orifice  d'écoulement  e  du  tube  artériel  dans 
l'éprouvette.  Le  cœur  devra  soulever  une  colonne  de  sang  ayant 
pour  hauteur  la  distance  verticale  qui  sépare  l'orifice  aortique  du 
cœur  de  l'orifice  d'écoulement 2. 


DÉBIT 
en 

CENTIMÈTRES  CUBES 

CHARGE 
en 

HAUTEUR  DE  SANG 

PRODUIT 
des 

FACTEURS  DU  TRAVAIL 

10 

0 

0 

8,5 

0,05  c.  m. 

41 

7 

0,10  — 

70 

5,25 

0,15  — 

79 

4 

0,20  — 

80 

1,5 

0,25  — 

37 

0,25 

0,30  — 

7 

0 

0,35  — 

0 

Or  si  l'on  fait  varier  la  pression  artérielle,  on  constate  que  les 
débits,  en  un  temps  donné,  diminuent  à  mesure  que  la  pression 
augmente.  Le  tableau  ci-dessus  montre  la  manière  dont  se  pro- 

1.  De  nombreuses  recherches  dans  le  détail  desquelles  nous  ne  pouvons  entrer  ici  ont 
été  faites  à  l'étranger,  en  Allemagne  surtout,  sur  le  travail  du  cœur  de  la  grenouille 
soumis  à  une  circulation  artificielle.  Le  plus  souvent  on  a  évalué  le  travail  en  tenant 
compte  de  la  hauteur  à  laquelle  s'élève  le  manomètre  (Froschmanomeler)  et  du  nombre 
des  systoles  (Blasius,Coals,Cyon,ctc);  quelquefois  on  a  évalué  le  débit  d'après  l'ampli- 
tude des  courbes  de  diminution  de  volume  du  cœur  au  moment  de  la  systole  (François- 
Franck,  Ch.  Hov).  Toutes  ces  expériences  concordent  sur  les  points  essentiels  avec  celles 
que  nous  avons  faites  non3-même  en  tenant  compte  de  la  valeur  absolue  du  débit  et  de 
la  fréquence  des  systoles. 

2.  Il  faut,  dans  ces  expériences,  avoir  soin  de  placer  assez  bas  le  réservoir  d'alimen- 
tation qui  fournit  au  emur  le  sang  veineux  et  de  le  mettre  sensiblement  au  niveau 
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duisenl  ces  variations  du  débit,  suivant  la  valeur  de  la  pression 
que  le  cœur  devra  surmonter.  On  voit  que  pour  une  charge  de 
0'»,05c  de  sang,  le  cœur  débitait  8,5cm  cubes;  que  pour  une  charge 
de  0n\10c  il  débitait  7e"1  cubes;  pour  0m,15c  il  débitait  5™,  etc. 
Le  produit  du  débit  par  la  charge  a  eu  successivement  les  valeurs 
41,  70,  79,  80,  37,  7.  C'est-à-dire  qu'il  a  commencé  par  croître 
jusqu'à  la  charge  de  0"',20c  de  sang,  puis  à  diminuer  à  mesure 
que  la  charge  augmentait.  Ce  résultat  est  conforme  à  ceux  que 
l'on  obtient  avec  les  autres  muscles.  Webcr.  en  effet*  a  démontré 


■  ■      j    ja,u*  rin  irnnr  d'une  tortue  sous  différentes  charges 
Fie  ■><>.  Représentation  graphique  des  débits  du  unu  u  une  luimc 
°    '  artérielles. 

que  le  travail  d'un  muscle  atteint  son  maximum  pour  une  cer- 
taine charge  moyenne,  mais  que  s'il  est  soumis  à  une  charge  trop 
faible  ou  trop  forte,  son  travail  est  moindre. 

La  figure  29  représente  graphiquement  les  résultats  du  tableau 
précédent;  les  débits  du  cœur  y  sont  comptés  sur  l'axe  des  ordon- 
nées et  les  pressions  artérielles  sur  l'axe  des  abscisses.  On  voit 
que  le  débit  du  cœur,  pour  une  minute,  varie  sensiblement  en 
raison  inverse  de  la  pression  artérielle. 

du  cmur  lu^même,  car  si  l'éprouVette  qui  reçoit  le  sang 

voir  d'alimentation,  le  sang  traverserait  le  cœur  en  pern.ane,        es  ta^  f«sa 

l'office  ,1e  siphon,  et  l'action  du  vcnlricule  ne  fera.t  que  provoque.  di  s  m.unutlenccs 
dans  cet  écoulement  spontané. 
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Influence  de  la  pression  veineuse  sur  le  travail  du  cœur. 

§  49.  —  La  hauteur  du  réservoir  d'alimentation  qui  envoie  au 
cœur  le  sang  veineux  règle  la  réplétion  de  cet  organe  pendant  sa 
phase  diastolique;  d'où  cette  conséquence,  que,  sous  une  charge 
veineuse  trop  faible,  le  cœur,  ne  recevant  qu'une  quantité  insuf- 
fisante de  sang,  n'enverra  qu'une  faible  ondée,  même  s'il  se  trouve 


Fig.  30.  neprésentalion  graphique  des  débits  du  cœur  d'uno  tortue  sous  différentes  charges  veineuses. 

dans  les  conditions  les  plus  favorables  pour  son  travail,  relative- 
ment à  la  charge  artérielle.  En  élevant  la  charge  veineuse ,  on 
obtient  un  accroissement  du  débit  du  cœur,  c'est-à-dire  du  tra- 
vail ;  cet  accroissement,  sensiblement  proportionnel  à  la  charge 
jusqu'à  25""  (fig.  30),  est  inoins  prononcé  pour  des  pressions 
veineuses  plus  élevées1. 


i.  Toutes  ces  expériences,  faites  avec  l'éprouvette  graduée,  demandent  beaucoup 
de  temps;  il  serait  plus  avantageux  de  recourir,  pour  mesurer  les  variations  de  débit 
«1"  cœur,  aux  moyens  d'inscription  des  débits.  Voy.  Mélh.  graph.,  p.  214. 
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Variation»  du  travail  du  coeur  uvec  la  température. 


g  50.  —  Des  expériences  faites  avec  la  circulation  artificielle  ont 
montré  que,  sous  une  même  pression,  la  température  plus  ou 
moins  élevée  à  laquelle  on  soumet  le  cœur  fait  varier  le  tra- 
vail. L'échauffement  accélère  le  rythme  du  cœur  et  augmente 
d'abord  le  travail  produit  en  un  temps  donné;  mais  bientôt  on 
constate  que,  par  la  plus  grande  rapidité  de  ses  mouvements, 
le  ventricule  n'a  plus  le  temps  d'effectuer  sa  réplétion  d'une 
manière  complète,  les  systoles,  quoique  plus  nombreuses  en  un 
temps  donné,  ne  représentent,  chacune,  qu'un  moindre  débit, 
d'où  résulte  une  diminution  du  travail  total1. 

On  verra  plus  loin  que  ces  influences  diverses  se  retrouvent 
dans  les  conditions  normales  de  la  circulation,  et  que  le  travail 

"~  du  cœur  varie  sous  l'influence  des  pressions  artérielle  et  vei- 
neuse ;  qu'il  varie  également  sous  l'influence  des  températures  ; 
enfin,  que  l'accroissement  de  fréquence  des  pulsations  du  cœur 
n'implique  pas  toujours  une  plus  abondante  pénétration  du  sang 
dans  le  système  artériel.  On  sait  déjà  que,  parmi  les  nerfs  qui 
modifient  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur,  il  en  est  avec 
lesquels  l'accroissement  de  fréquence  est  racheté  par  la  diminution 
de  volume  des  ondées  ventriculaires;  tel  serait  l'effet  de  l'accélé- 
ration de  la  fréquence  du  cœur  par  l'excitation  des  filets  sym- 
pathiques du  plexus  cardiaque,  §  40  ;  d'autres  effets  accélérateurs, 
ceux  qui  suivent  la  section  des  nerfs  vagues,  §  35,  semblent  s'ac- 

^  compagner  d'une  augmentation  réelle  du  travail  du  cœur;  dans 
ce  dernier  cas,  les  ondées  ventriculaires  ne  perdraient  donc  pas 
en  volume  autant  qu'elles  gagnent  en  fréquence. 

1  Le  même  phénomène  se  produit  pour  le  travail  des  autres  muscles,  qui  croit 
d'abord,  puis  décroit  par  suite  d'une  élévation  graduelle  de  la  température.  Signa- 
lons ici  les  expériences  de  E.  Cyon  sur  les  effets  de  la  température  sur  le  travail  du 
{Reichert  et  Du  Bois-Reymond's  Arch.,  1866.) 
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ÉTUDE  GRAPHIQUE  DU  MÉCANISME  DU  CÇEUR. 

Des  différentes  théories  relatives  à  la  cause  des  battements  et  des  bruits  du  cœur.  — 
Étude  graphique  de  la  succession  des  mouvements  du  cœur.  —  Transmission  des 
mouvements  du  cœur  aux  appareils  qui  les  inscrivent.  —  Exploration  de  la  pression 
dans  les  cavités  du  cœur.  —  Sondes  cardiaques.  —  Tambour  à  levier.  —  Appareils 
cardiographiques.  —  Interprétation  des  tracés  cardiographiques.  —  Synchronisme 
d'action  des  deux  moitiés  du  cœur. 


Le  mécanisme  du  cœur  est  connu  depuis  Harvey  qui  a  su  éga- 
lement reconnaître  que  c'est  au  moment  de  la  systole  des  ven- 
tricules que  le  cœur  produit  contre  les  parois  de  la  poitrine  ce 
battement  que  tout  le  monde  a  senti.  Si  l'on  applique  l'oreille 
contre  la  poitrine  d'un  homme  ou  d'un  animal ,  au  niveau  de  la 
région  précordiale,  on  entend  deux  bruits  pour  chaque  battement 
du  cœur;  ces  bruits,  dont  l'un  coïncide  avec  le  battement  lui- 
même,  ont  des  timbres  différents  et  sont  séparés  les  uns  des 
autres  par  des  intervalles  inégaux. 

Or  dans  certaines  maladies  le  cœur  subit  des  altérations  orga- 
niques, ses  valvules  ne  ferment  plus  hermétiquement  et  lais- 
sent refluer  le  sang  qu'elles  devraient  retenir,  ou  bien  les  ori- 
fices sont  rétrécis  et  ne  livrent  qu'un  passage  insuffisant  au 
sang  qui  vient  de  l'oreillette  dans  le  ventricule  ou  qui  du  ventri- 
cule passe  dans  les  artères.  Dans  tous  ces  cas,  le  désordre  de  la 
fonction  cardiaque  entraîne  des  modifications  dans  les  caractères 
des  battements,  dans  le  rythme  ou  le  timbre  des  bruits  du  cœur. 


Des  différente»  théories  relatives  a  la  cause  des  battements  et 

des  bruits  du  cœur, 

l  51.—  Depuis  la  découverte  de  l'auscultation,  les  médecins 
ont  attaché  une  grande  importance  à  l'étude  des  bruits  anor- 


80  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

maux  el  des  changements  dans  les  caractères  de  la  pulsation 
du  cœur,  afin  d'établir  sur  les  modifications  qu'éprouvent  ces 
signes  extérieurs  le  diagnostic  précis  des  lésions  que  le  cœur  a 
subies. 

On  conçoit  que  le  diagnostic  de  la  nature  d'une  lésion  organique 
du  cœur,  basé  sur  les  caractères  anormaux  de  ses  battements 
et  de  ses  bruits, implique  nécessairement  une  connaissance  par- 
faite de  la  valeur  de  ces  signes  à'  l'état  physiologique.  On  a  donc 
fait  un  grand  nombre  d'expériences  pour  déterminer  la  cause 
véritable  des  battements  et  des  bruits  du  cœur.  Tantôt  on  ouvrait 
la  poitrine  d'un  animal  à  sang  froid  et  l'on  mettait  à  nu  le  cœur 
dont  on  voyait  les  battements  se  continuer  pendant  un  temps 
très  long.  Tantôt  on  opérait  sur  de  grands  mammifères  dont  on 
entretenait  la  vie  par  la  respiration  artificielle,  après  leur  avoir 
ouvert  la  poitrine.  Nous  avons  dit  comment  Harvey  eut  cette 
bonne  fortune  de  voir  à  nu  et  de  saisir  dans  ses  mains  le  cœur 
d'un  homme  vivant  dont  la  circulation  s'exerçait  d'une  manière 
régulière. 

Mais  les  mouvements  du  cœur  sont  trop  complexes  et  se  suivent 
à  trop  courts  intervalles  pour  qu'on  puisse  les  analyser  facilement, 
môme  en  faisant  concourir  la  vue,le  toucher  et  l'auscultation.Aussi, 
à  mesure  que  les  expériences  se  multipliaient,  voyait-on  se  multi- 
plier également  le  nombre  des  théories  émises  sur  la  nature  du 
mouvement  et  des  bruits  du  cœur.  Barth  et  Roger,  dans  leur 
remarquable  traité  d'auscultation,  comptaient  en  1859  vingt- 
trois  théories  différentes  sur  la  cause  du  choc  et  des  bruits  du 
cœur l. 

Toutefois,  les  expériences  de  Rouanel2  ont  si  clairement  démon- 
tré que  la  production  des  bruits  du  cœur  est  due  en  grande 
partie  à  la  clôture,  au  claquement  des  valvules,  que  depuis  le 
remarquable  travail  de  ce  médecin  l'origine  valvulaire  des  bruits 
normaux  du  cœur  est  généralement  admise.  Mais  comme  ces 
bruits  sont  au  nombre  de  deux  à  chaque  révolution  du  cœur, 
il  faut  pouvoir  les  distinguer  l'un  de  l'autre,  afin  de  reconnaître 
celui  qui  correspond  au  début  de  la  systole  des  ventricules 
et  accompagne  la  clôture  des  valvules  auriculo-ventriculaires, 
et  de  le  distinguer  de  celui  qui  signale  le  relâchement  des 


1  V  Barth  et  Roger,  Traite  d'auscultation. 

2.  Rouanet,  Thèse,  Paris,  1832.  el  Nouvelle  analyse  des  bruits  du  cœur,  Pans. 
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ventricules  et  tient  à  la  clôture  des  valvules  sigmoïclcs1.  Or,  l'un 
des  deux  bruits  coïncide  exactement  avec  le  battement  du  cœur; 
la  question  se  réduit  donc  à  savoir  à  quel  moment  de  la  révolu- 
tion cardiaque  se  produit  ce  battement.  C'est  précisément  la  diver- 
gence d'opinions  à  cet  égard  qui  a  donné  naissance  à  tant  de  théo- 
ries différentes  sur  la  signification  du  battement  et  des  bruits  du 
cœur. 

Il  y  a  une  vingtaine  d'années  deux  théories  surtout  régnaient 
en  France  parmi  les  médecins.  L'une,  la  plus  répandue  il  est  vrai, 
avait  été  donnée  par  Harvey2;  elle  avait  été  confirmée  par  les 
expériences  d'un  comité  de  médecins  qui  s'était  constitué  à  Dublin 
en  1836  *;  par  les  recherches  plus  récentes  de  Chauveau  et  Faivre4; 
enfin  elle  était  défendue  en  France  par  le  professeur  Bouillaud'. 
Cette  théorie  considérait  le  battement  du  cœur  comme  produit  par 
la  systole  des  ventricules.  Mais  ses  partisans  avaient  peine  à  ex- 
pliquer comment  les  ventricules  pouvaient,  en  se  vidant,  battre 
contre  les  parois  de  la  poitrine.  On  verra,  dans  le  chapitre  x, 
consacré  à  la  pulsation  du  cœur,  que  les  explications  données  à 
cet  égard  n'étaient  pas  exactes. 

L'autre  théorie  était  soutenue  par  Beau3  et  avait  entraîné  un 
grand  nombre  de  partisans;  elle  consistait  à  admettre  que  le 
battement  du  cœur  était  dû  à  l'expansion  soudaine  du  ventricule 
gonflé  de  sang  au  moment  de  la  systole  de  l'oreillette.  Avec  un 
semblant  de  logique,  l'auteur  disait  qu'il  est  bien  plus  facile 
de  comprendre  qu'un  ventricule  batte  contre  les  parois  thoraci- 
ques  au  moment  où  il  se  gonfle  qu'au  moment  où  il  diminue  de 
volume.  Beau  invoquait  du  reste,  comme  ses  adversaires  des 
expériences  en  faveur  de  son  opinion.  Il  s'appuyait  particulière- 
ment sur  les  phénomènes  que  l'on  observe  quand  on  examine 

1.  Comme  il  y  a  quatre  valvules  dans  le  double  cœur  de  l'homme  etdesn»mn,if^c 

estes        r  sSr.ws  *ç?  t: 

'2.  Harvey,  Exercitatio  de  motu  cordis  et  sanaui*,,'*  tvAïi  ■ 

3.  Report  on  the  motions  and  soLTclSZT  Fr&UCÎ°rl> 1628^ 
the  Médical  Section.  (Report  ofZVJ, t  a  '•  ?  the  Dublin  ««b-commitee  of 
Sciences,  1835-1836  )                               1  Association  for  the  Advancemenl  of 

4.  Chauveau  et  Faivrc,  Gazette  médicale  de  Paris,  1856 
•">.  Beau,  Traité  d 'auscultation. 

mahry,  Circulation. 
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le  cœur  d'une  grenouille  vivante  dont  on  a  ouvert  la  poitrine. 
Il  est  évident,  à  l'inspection  de  ce  qui  se  passe  alors,  que  les 
ventricules  se  distendent  violemment  à  chaque  systole  des  oreil- 
lettes, en  repoussant  les  corps  légers  qu'on  appuie  sur  eux.  Mais 
ce  battement  des  ventricules  en  diastole  ne  correspond  pas  à  la 
véritable  pulsation  du  cœur  de  la  grenouille  ;  nous  le  démon- 
trerons plus  loin.  Tout  le  malentendu  paraît  tenir  à  l'emploi  de 
la  grenouille  pour  étudier  la  succession  des  mouvements  du  cœur 
et  au  transport  qu'on  a  fait  aux  animaux  supérieurs  d'une  ap- 
parence observée  sur  ce  batracien. 

Tel  était  l'état  de  la  question  lorsque  j'entrepris  de  trancher  le 
différend  au  moyen  d'expériences  décisives.  Avec  le  concours  de 
mon  ami  Chauveau,  déjà  exercé  à  l'étude  des  mouvements  du  cœur 
sur  les  grands  animaux,  nous  pûmes  expérimenter  sur  des  che- 
vaux, ânes  et  mulets. 

La  méthode  graphique  nous  parut  devoir  aisément  résoudre 
les  questions  litigieuses;  elle  supplée,  en  effet,  à  1  insuffisance 
des  sens ,  quand  il  s'agit  de  déterminer  les  rapports  de  suc- 
cession et  de  durée  de  phénomènes  trop  compliques  et  trop 
rapides. 


Étude  graphique  de  la  auccessiou  des  mouvemeat*  du  eœur. 

8  52  -  Le  lecteur  a  déjà  vu  plusieurs  fois  dans  les  chapitres  qui 
précèdent  comment,  en  inscrivant  simultanément  sur  un  cylindre 
ton  nant  les  vibrations  d'un  signal  électrique  et  les  mouvements 
provoqués  dans  un  muscle  ou  dans  un  cœur  de  grenouille,  on  dé- 
termine la  durée  et  le  nombre  des  excitations  électriques,  es 
phases  du  mouvement  provoqué ,  l'intervalle  qui  sépare  les 
excitations  du  mouvement,  etc.,  §  36. 

Dan  le  cas  présent,  il  s'agissait  d'inscrire  à  la  fo.s  les  d.ileren ts 
actes  du  cœur  dont  nous  voulions  connaître  la  success.on  e  la 
f  rte  La  solution  d'un  tel  problème,  qui  n'est  plus  aujourd  bu. 
au  un  cas  particulier  des  inscriptions  multiples  simultanées',  ne 
Sssait  pas"  que  d'être  assez  embarrassante  à  l'époque  ou  ces 

etS!  pT ^inscrire  4. a  fois  trois  des  actes  que 
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le  cœur  accomplit:  les  mouvements  des  oreillettes,  ceux  des  ven- 
tricules et  le  battement  du  cœur.  Il  fallait  aller  chercher  ces 
mouvements  dans  le  cœur  lui-môme  et  les  transmettre  chacun 
à  un  levier  particulier  chargé  de  les  inscrire,  de  manière  à  juger, 
d'après  les  rapports  de  longueur  et  de  superposition  des  trois 
tracés  obtenus,  de  la  durée  et  de  la  succession  de  ces  actes. 

Pour  transmettre  chacun  de  ces  mouvements  du  cœur,  du  lieu 
où  il  se  produisait  jusqu'au  levier  chargé  de  l'inscrire,  nous 
nous  servîmes  de  tubes  à  air.  Voici  le  principe  de  ce  genre  de 
transmission  qui  rend  journellement  de  très  grands  services 
dans  les  expériences  physiologiques. 


Transmission  des  mouvements  du  cœur  aux  appareils  qui  les 


inscrivent, 


§  53.  -  Soient  (fig.  31)  deux  ampoules  de  caoutchouc  A  et  B  cU^Ay 
fixées  aux  deux  extrémités  d'un  tube  long  et  flexible-  le  tout 
étant  clos  et  plein  d'air.  ' 

Si  l'on  presse  entre  les  doigts  l'ampoule  A,  on  expulse  à  travers  t 
le  tube  une  partie  de  l'air  qu'elle  contenait  et  cet  air  va  distendre 


/H 


Fig.  31.  Principe  de  la  transmission  des  mouvements  aux  appareils  inscripteurs. 

l'ampoule  B.  Si  cette  ampoule  B  était  placée  sous  un  levier 
:V8TtrceTe-de  gren°UHle  °n  inSCrit  ^  " 

Saï^sï:  son  élévation  que  ram- 

L  ,       „   *"im-eeï  inversement,  il  annoncerait  par  son  abais- 

mouvements  du  levier  traduisent  fidèlement  et  Lcenfsm 
cyfindre  les  caractères  de  ce  mouvement  '. 

1.  L'idée  de  transmettre  un  mouvempnt  >, 
appartient  à  Ch.  Boisson.  En  Z .  1  Pt  5  ^  *"  '"^  ^  d'ai'' 

m>  J  ava,s  essaYe  d'obtenir  cette  transmission  à  l'aide 
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Imaginons  que  nous  ayons  préparé  trois  systèmes  semblables 
d'ampoules  conjuguées  et  que  l'ampoule  initiale  A,  d'un  de  ces 
systèmes,  soit  introduite  dans  l'oreillette;  celle  d'un  autre  sys- 
tème dans  le  ventricule,  la  troisième  placée  en  face  du  cœur 
pour  en  recevoir  le  choc,  tandis  que  les  trois  ampoules  B,  ou 
ampoules  terminales,  seraient  placées  chacune  sous  un  levier 
'  inscripteur.  Il  est  clair  que  chacun  de  ces  trois  leviers  tracera 
'     le  mouvement  qu'il  est  chargé  d'écrire  et  que,'  de  la  combinaison 
'  '  '    de  ces  trois  tracés,  on  pourra  déduire  les  rapports  d'intensité, 
de  succession  et  de  durée  des  trois  mouvements.  Si  ces  ampoules 
^  sont  placées  dans  les  cavités  du  cœur,  elles  seront  comprimées 

d'un  tube  de  plomb  muni  à  ses  extrémités  d'ampoules  semblables  à  celle,  qm  sont 
décrites  Usure  31  ;  mais  cet  appareil  était  rempli  d'eau  au  heu  d  air  Lorsqu  ime 
d  impoEétii  introduite  dans  le  cœur  par  veine  jugulaire,  .1  fallait  qu un 
tce^Sérable  la  comprimât  pour  que  la  colonne  liquide  contenue  dans  le  tube 
on?rlt  en  mouvemenl  el  que  le  levier  enregistreur  fût  soulevé.  Le  ventricule  seul  pou- 
StïïttTrÏÏ*  tandis  que  l'action  de  l'oreillette  ne  donnait  lieu  à  aucun  mou- 
Vèlntlu  levier  qui  lui  correspondait.  En  1860,  Cl,  Buisson  rn.ag.na  un  moyen  de 
Z^tre  «  spnygmograpbe  les  battements  de  ^a^  — 

tait  de  celle  dispos.l.on  que  si  1  on  exerçai  «ne  Plessloa  dc  Mt  contenu 

dans  rapparc.l.  Bu  ss on  ada a       BDhwmogrophe.  Des  lors,  si  l'on  appliqua.!  sur 

r.r  rrrrcLï  — :  - — - — -  u™s- 

par  un  s.mMuMo  moyen,  do  IransmeUre  a  do»  "«"f  <* ^°  1  je„ne  mé(leci„ 
Ltérieur.  da  emur  :  1=  phïslolog.sle  oméneam  «P»™J>     '  »' „„  >cnlail 
nommé  Groai ,  at.eiol  d'un.  dm„on  çongon  Une  d     orna m ç , 
lcs  nauomonts  da  »n,  J*  "^'^  ^  e  Un  tema,  «pnom  dans  an. 

Motion  do  PoreilloUo  do  co,le  da  venir, » I    ne  non,  «mM.nl  P 

c-osl  qu'il  no  renferma  que  do  I  an  Ml»  q™ PP  cc    ,  fsosscrnii 

c,in,  P.  da,  .—XSÏ'S:  à™  SU—  - 

de.raien.  .Ir.  .anémia  »  grand.  «*~ 
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comme  le  sang  lui-même  et  traduiront  au  dehors  la  valeur  de 
cette  compression.  C'est  pourquoi  nous  les  avons  appelées  am-^j 
poules  manometnques. 


Exploration  de  la  pression  dans  les  cavités  du  cœur.  —  Sondes 

cardiaques. 


§  54.  —  Les  cavités  droites  du  cœur  sont  facilement  accessibles 
à  des  instruments  introduits  par  les  veines  jugulaires;  c'est 
cette  voie  qui  nous  a  servi  à  porter  des  ampoules  manométriques, 
l'une  dans  l'oreillette  droite,  l'autre  dans  ie  ventricule  droit,  tan- 
dis qu'une  troisième  ampoule  introduite  dans  un  espace  inter- 
costal, au  lieu  môme  où  le  cœur  fait  sentir  son  battement,  recevait 
l'impulsion  du  choc  du  cœur. 

Pour  s'appliquer  aisément  aux  besoins  de  la  cardiographie,  les 
ampoules  manométriques  ont  subi  une  modification  particulière; 


0 


Fig.  32.  Sonde  cardiaque  droite;  détails  de  sa  construction. 


elles  ont  été  adaptées  sur  une  sonde  à  double  courant  qui  s'en- 
fonce dans  la  veine  jugulaire.  Cette  sonde  est  représentée  figure  32. 

L'ampoule  manométrique  V,  destinée  au  ventricule  droit,  com- 
munique avec  son  ampoule  terminale  par  le  tube  TV;  l'am- 
poule 0,  destinée  à  l'oreillette,  communique  avec  son  ampoule 
terminale  par  le  canal  annulaire  située  entre  les  deux  tubes 
concentriques  dont  la  sonde  est  formée.  La  longueur  qui  sépare 
les  ampoules  0  et  V  est  calculée  de  telle  sorte  qu'il  suffit  d'en- 
foncer celte  sonde  par  la  jugulaire,  jusqu'à  ce  qu'elle  ne  puisse 
plus  pénétrer  davantage,  et  l'on  peut  être  sûr  que  les  deux 
ampoules  manométriques  occupent  la  position  qui  leur  est' 
assignée. 
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Tambour  a  levier. 

g  55.  —  Quant  aux  ampoules  terminales,  elles  avaient  subi 
une  modification  dont  l'idée  appartient  à  Buisson;  elles  étaient 
transformées  en  capsules  métalliques  dont  la  face  supérieure, 


formée  par  une  membrane  de  caoutchouc,  transmettait  à  un  levier 
inscripteur  ses  mouvements  de  soulèvement  et  d'abaissement. 
C'est  cet  instrument,  perfectionné  dans  sa  construction,  qui  est 
représenté  figure  33  ;  nous  le  désignerons  à  l'avenir  sous  le  nom 
de  tambour  à  levier*. 


Appareil  cardiographique. 

§  56.  —  L'appareil  se  compose  de  trois  ampoules  manométriques 
reliées  chacune  par  un  tube  spécial  à  un  tambour  à  levier.  Il  est 
représenté  dans  son  ensemble  (fig.  34)  ;  ou  y  voit  trois  tambours  à 
levier  Zo,  Zt>,  Zc,  dont  les  pointes  sont  exactement  superposées  et  qui 
écrivent  sur  un  papier  entraîné  par  un  rouage  d'horlogerie  H. 
Les  leviers  Zo  et  Iv,  qui  écrivent  les  mouvements  de  l'oreil- 
lette et  ceux  du  ventricule,  sont  reliés  chacun  à  l'une  des  deux 
ampoules  de  la  sonde  cardiaque  ;  le  levier  le  qui  inscrira  le  choc 
du  cœur  est  relié  à  une  ampoule  manométriqùe  spéciale. 

Après  avoir  placé  l'ampoule  manométriqùe  destinée  à  recevoir 
le  choc  du  cœur  dans  le  quatrième  espace  intercostal,  à  l'intérieur 
d'une  cavité  pratiquée  par  le  décollement  des  muscles  intercos- 
taux externe  et  interne5,  on  introduit  par  la  veine  jugulaire 

1.  Voy.  Melh.  graph.,  p.  446. 

2.  Pour  appliquer  cette  ampoule,  on  fait  sur  le  cheval  une  petite  incision  verticale,  au 
niveau  du  cœur,  à  une  distance  d'environ  un  travers  de  doigt  derrière  le  bord  de 
l'omoplate.  On  fait  pénétrer  celte  incision  assez  profondément  pour  qu'elle  divise  le 
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externe  la  sonde  cardiaque  droite  jusqu'à  ce  qu'elle  cesse  de  péné- 
trer; on  constate  qu'elle  est  dans  le  cœur,  en  voyant  les  deux 


Fig.  34.  Appareil  cardiographique  pour  démontrer  la  succession  des  mouvements  du  cœur. 

leviers  qui  lui  correspondent  animés  de  mouvements  rythmés 
différents  l'un  de  l'autre1.  Après  s'être  assuré  que  les  trois  plumes 

muscle  intercostal  externe  ;  puis,  en  introduisant  le  doigt  dans  la  plaie,  on  dédouble 
les  deux  muscles  intercostaux  de  manière  à  former  une  cavité  de  3  ou  4  centimètres  de 
profondeur  occupant  le  quatrième  espace  intercostal,  cavité  dans  laquelle  on  enfonce 
l'ampoule  manométrique. 

C'est  là  le  temps  le  plus  difficile  de  l'expérience;  c'est  le  seul  qui  soit  assez  doulou- 
reux pour  que  l'unimal  s'agite.  Un  danger  qui  est  à  redouter,  c'est  l'ouverture  de  la 
cavité  thoracique;  aussi,  en  général,  est-ce  par  cette  incision  qu'il  faut  commencer 
l'expérience  ;  car,  dès  qu'on  a  réussi  à  introduire  l'ampoule  intercostale,  tout  le  reste 
ne  présente  plus  de  difficultés  sérieuses. 

L'ampoule  ainsi  appliquée  se  trouve  en  face  du  ventricule  et  reçoit  de  lui  une  pres- 
sion de  dedans  en  dehors  à  chacun  des  battements  cardiaques.  Cette  ampoule  est  encore 
soumise  à  d'autres  causes  de  compression,  suivant  que  le  cœur  augmente  plus  ou 
moins  de  volume  pendant  qu'il  se  remplit. 

1 .  Manuel  opératoire.  On  met  à  nu  la  veine  jugulaire  vers  la  partie  inférieure  du 
cou,  et  l'on  applique  sur  ce  vaisseau  une  forte  ligature;  puis,  on  fait  aux  parois  de  la 
veine  une  incision  longitudinale  de  2  à  3  centimètres,  située  immédiatement  au-des- 
sous de  la  ligature.  On  trempe  la  sonde  et  ses  ampoules  dans  l'eau,  pour  les  rendre 
glissantes,  et  l'on  introduit  l'ampoule V (fig.  32)  dans  l'ouverture  de  la  veine;  on  pousse 
alors  la  sonde  de  manière  à  engager  successivement  le  tube  TV,  l'ampoule  0  et  la  . 
grosse  sonde,  jusqu'à  ce  que  l'ampoule  0  ait  pénétré  dans  l'oreillette. 

A  ce  moment,  l'ampoule  V  est  arrivée  dans  le  ventricule  en  tombant  par  son  propre 
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écrivent  à  la  fois,  on  met  en  marche  le  mouvement  d'horlogerie  et 
l'on  recueille  les  tracés  suivants  (fig.  35)  : 


Interprétation  tics  tracés  cartliographiques. 

g  57.  —  La  ligne  supérieure  0  (lig.  35)  correspond  aux  varia- 
tions de  la  pression  du  sang  dans  l'oreillette  droite  ;  la  ligne 
moyenne  V,  à  la  pression  dans  le  ventricule;  l'inférieure  P,  aux 
battements  du  cœur. 

Dans  l'oreillette,  l'instant  de  la  systole  correspond  évidemment 

V 




Fig.  35.  Tracés  des  mouvements  de  l'oreillette  0,  du  ventricule  V  et  du  choc  du  cœur  P 

à  cette  brusque  élévation  de  pression  qui  est  signalée  en  A  dans 
le  commencement  du  tracé.  Or  l'action  de  la  systole  auriculaire 
se  fait  sentir  dans  l'intérieur  du  ventricule;  on  l'y  reconnaît  dans 

poids  à  travers  l'orifice  tricuspide.  La  longueur  de  la  sonde  TV,  dans  l'intervalle  des 
deux  ampoules,  est  calculée  de  telle  sorte  que  l'ampoule  V  soit  dans  le  ventricule  lors- 
que 0  se  trouve  dans  l'oreillette.  La  partie  mince  et  flexible  qui  s'étend  entre  ces  deux 
ampoules  est  située  entre  les  lèvres  de  la  valvule  tricuspide  dont  elle  ne  gêne  en  rien 
les  mouvements. 

On  peut  s'assurer  de  l'innocuité  de  ce  premier  temps  de  l'expérience  en  examinant 
l'animal  :  celui-ci  n'est  nullement  troublé,  marche  et  mange  comme  de  coutume.  En 
comptant  le  chiffre  du  pouls,  on  trouve  quelquefois  une  légère  accélération,  surtout 
dans  les  premiers  instants;  mais  les  mouvements  du  cœur  sont  presque  toujours  ré- 
guliers et  donnent,  à  l'auscultation,  des  bruits  d'un  caractère  normal. 
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ce  petit  soulèvement  de  la  courbe  qui  se  trouve  sur  le  prolonge- 
ment de  la  ligne  ponctuée  A,  laquelle  marque,  dans  tous  les  tracés, 
l'instant  de  la  systole  de  l'oreillette.  Suivons  cette  ligne  prolongée 
jusque  dans  le  tracé  des  battements,  nous  verrons  qu'elle  y  ren-  jb, 
contre  un  soulèvement  analogue  à  celui  du  tracé  ventriculaire.  al.- 
Il  y  a  donc  un  petit  battement  cardiaque  au  moment  où  l'oreillette 
envoie  son  ondée  dans  le  ventricule,  mais  ce  phénomène,  presque^' 
insensible  au  toucher,  ne  correspond  pas  à  ce  qu'on  appelle  le 
choc  du  cœur.  Celui-ci  arrive  à  l'instant  B  où  la  pression  du  sang 
s'élève  soudainement  à  son  plus  haut  degré  dans  l'intérieur  du 
ventricule.  C'est  le  début  de  la  systole  ventriculaire.  Cette  sys- 
(ole  a  beaucoup  plus  de  durée  que  celle  de  1  'oreillette  ;  en  effet,  la  ^-^'^ 
pression  reste  longtemps  élevée  dans  le  ventricule  et  ne  tombe  fr^***- 
qu'à  l'instant  C.  La  longue  durée  de  la  systole  du  ventricule  et  là  u 
brièveté  de  celle  de  l'oreillette  sont  en  rapport  avec  ce  que  nous  ^~</v~'-  u" 
avons  vu  du  caractère  propre  à  la  secousse  de  ces  deux  organes 
musculaires,  §  14.  Laissons  de  côté  les  ondulations  multiples  qui 
annoncent  que  pendant  la  systole  du  ventricule  la  pression  du  sang 
dans  cette  cavité  éprouve  des  variations  nombreuses,  et  voyons  ce 
qui  se  passe  pendant  ce  temps  dans  le  tracé  des  battements.  Nous 
avons  constaté  que  le  choc  coïncide  en  B  avec  le  début  de  la  systole 
ventriculaire  ;  or  la  courbe  qui  le  traduit  montre  que  pendant  tout 
le  temps  de  la  systole  l'ampoule  manométrique  placée  au-devant 
du  ventricule  éprouve  une  pression  assez  forte,  qui  varie,  il  est  u~ 
vrai,  mais  dure  autant  que  cette  systole  elle-même  et  finit  avec  ■ 
elle  en  C,  au  moment  du  relâchement  du  ventricule. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  pousser  plus  loin  l'analyse  de  ces 
traces  cardiographiques  pour  y  trouver  la  réponse  aux  questions  « 
quils  devaient  résoudre;  ils  prouvent,  en  effet,  que  Voreillette 
entre  en  systole  avant  le  ventricule  et  ne  produit  pas  le  choc  du  CSZltz.  e* 
cœur;  celui-ci,  au  contraire,  a  lieu  au  moment  précis  où  débute  la  A 
systole  ventriculaire.  j*^^.  v~~* 

La  théorie  d'Harvey  est  donc  confirmée,  et  le  médecin  qui  * 
ausculte  un  malade  n'hésitera  plus  à  admettre  que  le  bruit  qui 
coïncide  avec  le  choc  est  un  bruit  du  début  de  la  systole  des  ven- 
tncules;  ce  bruit,  dans  la  théorie  valvulaire  de  Bouanet,  ne  peut 
^expliquer  que  par  la  clôture  des  valvules  auriculo-ventricu- 

L'expérience  ci-dessus  décrite  n'a  pas  seulement  fourni  la  con- 
hrmahon  absolue  de  la  théorie  d'Harvey  et  donné  à  l'auscultation 
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une  signification  précise1;  elle  a  montré  des  faits  inattendus  que 

nous  analyserons  dans  le  chapitre  prochain. 


Synchronisme  d'action  des  deux  moitiés  du  cœur. 

g  58.  _  Nous  avons  promis  de  démontrer  que  les  deux  ventri- 
cules et  les  deux  oreillettes  sont  synchrones  dans  leurs  mouve- 
ments, bien  que  ce  synchronisme  fût,  pour  ainsi  dire,  la  con- 
séquence nécessaire  de  la  structure  du  cœur;  en  effet,  des 
bandelettes  musculaires  communes  unissent  les  deux  oreillettes 
entre  elles,  et  de  puissantes  couches  de  muscles  enveloppent  les 
deux  ventricules  ;  mais  comme  certains  auteurs  ont  pu  croire 
qu'à  l'état  sain,  ou  tout  au  moins  à  l'état  pathologique,  les  deux 
moitiés  du  cœur  peuvent  agir  séparément,  nous  avons  cru,  Chau- 
veau  et  moi,  qu'il  était  nécessaire  de  prouver  expérimentalement 
le  synchronisme  des  deux  moitiés  du  cœur. 

Pour  les  deux  ventricules,  l'expérience  est  facile  ;  après  avoir 
introduit  la  sonde  cardiaque  dans  les  cavités  droites  du  cœur 
d'un  cheval  en  passant  par  la  veine  jugulaire,  on  introduit  une 
autre  sonde,  par  la  carotide  et  l'aorte,  dans  le  ventricule  gauche 
du  cœur2. 

1.  Gavarret,  Les  appareils  et  expériences  cardiographiques  de  MM.  Cliauveau  et 
Marey.  (Rapport  fait  à  l'Académie  de  médecine.  21  avril  1863.) 

2.  Cette  sonde  cardiaque  gauche  a  besoin  d'être  décrite,  car  elle  sert  dans  un  grand 
nombre  d'expériences.  Elle  est  formée  d'un  tube  de  métal  af  (fig.  36)  de  3  a  4  m.ll.- 
mètres  de  diamètre  extérieur.  Ce  tube  doit  être  assez  rigide  ;  sa  longueur  est  d  en- 
viron 0-,60.  A  l'une  de  ses  extrémités  est  une  carcasse  métallique  qui  doit  serv de 
support  à  une  ampoule  élastique  analogue  à  celle  qu'on  introdu.t  dans  le  ventncule 


y  J" 


 Dt 

Fig.  36.  Sonde  cardiaque  gauche. 


i  -,  Pp..*  écoule  n'a  que  trois  arêtes  de  métal,  au  lieu  de  quatre;  chacune  d'elles 
est  Lu  e  de7ç  n  que'  'ampoule  est  assez  large  à  sa  partie  moyenne  (12  nnlhm  ) 
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Cette  expérience  fournit  le  triple  tracé  (fig.  37). 

Analyse  des  tracés.  —  On  peut  voir  tout  d'abord  que  le  tracé 
fourni  par  les  cavités  droites  présente  sensiblement  les  mômes 
caractères  que  dans  la  figure  35,  seulement,  l'amplitude  des  mou- 
vements qui  expriment  la  systole  de  l'oreillette  dans  le  tracé  supé- 
rieur est  un  peu  plus  faible  que  dans  l'expérience  précédente  ; 
cela  tient  à  une  moindre  sensibilité  de  sondes  manométriques 
employées  dans  la  seconde  expérience.  Si  l'on  compare,  au  point 

dirigeant  du  côté  où  l'ampoule  est  inclinée.  Cette  tige  servira  de  point  de  repère  pen- 
dant l'expérience. 

L'extrémité  libre  de  la  sonde  est  mise  en  rapport  avec  un  tube  gv,  qui  transmet  à  un 
des  leviers  du  cardiographe  les  mouvements  du  cœur  gauche. 

Manuel  opératoire.  —  Lorsqu'on  a  introduit  dans  les  cavités  droites  du  cœur  d'un 
cheval  la  sonde  à  double  courant,  comme  cela  a  été  décrit  à  propos  de  l'expérience 
précédente,  on  passe  à  l'introduction  de  la  sonde  destinée  au  ventricule  gauche. 

Pour  cela,  on  fait  une  incision  du  côté  opposé  à  la  première,  et  l'on  met  à  nu  la 
carotide  vers  la  base  du  cou.  On  applique  une  ligature  sur  ce  vaisseau,  le  plus  haut 
possible,  puis  on  saisit  l'artère  avec  les  doigts,  près  de  l'extrémité  supérieure  de  l'inci- 
sion. Celle-ci  doit  être  assez  longue  pour  que  le  vaisseau  offre  une  étendue  de  4  à 
5  centimètres  entre  le  point  que  l'on  comprime  et  celui  où  la  ligature  a  été  placée  tout 
à  l'heure. 

On  fend  alors  l'artère  longitudinalement,  et,  à  travers  cette  fente,  on  introduit  l'am- 
poule de  la  sonde  préalablement  mouillée.  On  laisse  glisser  cette  ampoule  entre  les 
doigts  qui  compriment  le  vaisseau,  puis,  quand  elle  est  assez  engagée,  on  étreint  avec 
les  doigts  les  parois  de  l'artère,  pour  qu'elles  soient  bien  accolées  au  tube  et  que  le 
sang  ne  puisse  s'échapper  autour  de  celui-ci.  On  enfonce  alors  doucement  la  sonde; 
celle-ci  franchit  la  carotide  et  l'aorte  antérieure  et  vient  enfin  butter  contre  un  obstacle. 
Cet  obstacle  est  produit  par  les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte;  on  en  a  la  certitude  en 
voyant  la  sonde  se  soulever  à  chaque  fois  que  le  ventricule  donne  une  systole. 

A  ce  moment,  on  pose  une  nouvelle  ligature  sur  la  carotide,  afin  de  l'adapter  assez 
exactement  sur  le  tube  de  la  sonde,  sans  toutefois  empêcher  cette  dernière  d'exécuter 
des  glissements. 

Il  s'agit  enfin  de  faire  pénétrer  l'ampoule  dans  le  ventricule  gauche.  Le  hasard  fait 
quelquefois  que  cette  introduction  a  lieu  d'elle-même,  et  que  l'ampoule,  au  lieu  de  butter 
contre  les  valvules  sigmoïdes,  trouve  celles-ci  ouvertes  et  les  franchit  du  premier  coup. 
Ma.s  le  plus  souvent  il  n'en  est  pas  ainsi,  et  l'ampoule  est  arrêtée  par  les  valvules.  Il 
faut  alors  ép.er  le  moment  d'une  systole  ventriculaire.  Cela  est  facile,  si  l'on  regarde 
le  levier  que  le  ventricule  droit  met  en  mouvement  et  dont  l'ascension  correspond, 
comme  on  sait,  à  la  systole. 

On  prend  dans  la  main  l'extrémité  de  la  sonde,  qui  porte  comme  point  de  repère  la 
petite  tige  aterale  e  dont  nous  avons  parlé,  et  l'on  tourne  cette  tige  en  bas,  puis,  au 
moment  précis  où  a  systole  du  ventricule  est  arrivée  à  son  maximum,  on  pousse  la 
sonde;  celle-c.  pénètre  alors  à  coup  sûr  dans  la  cavité  ventriculaire  gauche,  et  l'on  peut 
I  y  engager  a  une  profondeur  variable.  Le  tube  métallique  seul  traverse  donc  l'orifice 
aortique;  les  valvules  viennent  s'appliquer  sur  lui  d'une  manière  exacte,  à  cause  de 
son  peu  de  volume.  On  peut  s'assurer  que  les  bruits  du  cœur  s'exécutent  d'une  ma- 
nière normale  et  que  l'animal  n'accuse  aucun  trouble 

J!ZZlTotlCnT6  ^  k  SOndC  'e  lUhC  V*       -  «nd  au  levier  de  l'enre- 
Kisireur,  et  i  on  obtient  le  trace  suivant  (fig.  37). 
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de  vue  de  leurs  rapports  chronologiques,  les  phases  systoliques 
des  deux  ventricules,  on  constate  que  toutes  deux  commencent 
et  finissent  en  môme  temps  ;  il  y  a  donc  synchronisme  parfait 
entre  les  systoles  des  deux  ventricules. 

Quant  aux  systoles  des  oreillettes,  on  voit,  dans  les  deux  tracés 
ventriculaires,  leur  effet  accusé  par  un  petit  soulèvement  qui  pré- 
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.  Tracés  simultanés  de  l'oreillette  droite  (Or.  cf.),  du  ventricule  droit  (Vent,  d.) 
ventricule  gauche  (Vent,  </.),  recueillis  sur  le  cheval. 


cède  légèrement  la  systole  des  ventricules.  Or  les  deux  soulève- 
ments produits  par  le  retentissement  de  la  systole  des  oreillettes 
sont  parfaitement  synchrones;  il  est  donc  démontré  qu'au  point 
de  vue  chronologique  les  deux  moitiés  du  cœur  agissent  d'une 
manière  simultanée,  ainsi  qu'on  l'admettait  généralement,  en 
raison  de  la  fusion  des  bruits  des  valvules  homologues  en  un 
bruit  unique  produit  par  leurs  clôtures  simultanées. 
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ANALYSE  DES  TRACÉS  CARDIOGRAPHIQUES. 

Influence  de  la  présence  du  sang  sur  l'action  musculaire  des  ventricules.  —  Analyse 
des  tracés  cardiographiques  recueillis  sur  les  grands  animaux.  —  Contradiction  ap- 
parente entre  les  renseignements  fournis  par  l'inspection  du  cœur  et  ceux  que 
donnent  les  méthodes  cardiographiques.  —  Identité  de  nature  de  la  pulsation  du 
cœur  chez  la  grenouille  et  chez  les  mammifères.  —  Détermination  graphique  de  la 
succession  des  mouvements  des  oreillettes  et  des  ventricules  chez  l'homme. 


L'examen  des  tracés  cardiographiques  montre  que  la  pression 
du  sang  dans  les  différentes  cavités  du  cœur  passe  par  des 
phases  très  compliquées  ;  on  est  tout  d'abord  tenté  de  s'en  étonner 
quand  on  se  rappelle  l'extrême  simplicité  de  la  courbe  myogra- 
phique  du  mouvement  des  oreillettes  ou  des  ventricules,  §  14.  Dans 
les  tracés  de  la  pression  du  sang  dans  le  cœur,  il  n'y  a  plus  rien 
de  ces  courbes  arrondies  que  donnait  le  muscle  cardiaque  isolé 
et  travaillant  à  vide.  Les  différences  de  forme  que  présentent  les 
tracés,  suivant  qu'on  les  recueille  sur  un  cœur  vide  ou  sur  un 
cœur  plein,  tiennent  à-ce  que  la  présence  du  sang  modifie  beaucoup 
la  nature  des  mouvements  ventriculaires.  D'une  part,  en  effet,  le 
ventricule  subit  un  certain  gonflement  quand  il  reçoit  du  sang  de 
l'oreillette  §43  ;  d'autre  part,  l'effort  ventriculaire  change  à  chaque 
instant,  suivant  les  résistances  qu'il  rencontre  pour  pousser  le 
sang  dans  les  artères  g  47. 


Influence  de  la  présence  du  sang  sur  l'action  musculaire  des 


ventricules. 


§  59.  —  Nous  avons  déjà  dit  que  tout  muscle  proportionne  son 
effort  aux  résistances  qu'il  doit  surmonter;  le  cœur  agit  à  cet 
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égard  comme  tous  les  autres  organes  musculaires.  Polissons  un 
objet  qui  glisse  sur  un  plan  bien  uni  :  l'effort  développé  par  nos 
muscles  sera  régulier,  mais  si  le  corps  que  nous  poussons  doit 
être  déplacé  sur  un  sol  raboteux,  le  mouvement  se  fera  par  sac- 
cades et  nos  muscles  prendront,  sous  l'influence  de  conditions 
extérieures,  une  tension  irrégulière;  leur  effort  croîtra  et  décroîtra 
avec  les  résistances  placées  au-devant  d'eux.  Ainsi  agit  le  cœur  : 
si  la  force  musculaire  de  ses  cavités  développe  des  efforts  incessam- 
ment variés,  c'est  que  les  résistances  qu'il  éprouve  sont  incessam- 
ment variables.  On  a  vu  que,  placé  sous  le  levier  d'un  myographe 
(fig.  8).  le  ventricule  d'une  grenouille  donnait  des  courbes  très 


Fig.  38.  Tracé  fourni  par  le  myographe  du  cœur  appuyé  sur  le  ventricule  d'une  grenouille  vivante. 


simples  à  contours  arrondis.  En  effet,  la  résistance  que  le  muscle 
avait  à  vaincre  était  constante ,  c'était  le  poids  du  levier;  il  n'y 
avait  donc,  dans  le  mouvement,  d'autres  variations  que  celles  qui 
tenaient  aux  phases  de  l'acte  musculaire  lui-même.  Plaçons  le 
même  myographe  sur  le  ventricule  d'une  grenouille  vivante, 
nous  obtiendrons  une  courbe  d'un  tout  autre  aspect  (fig.  38), 
parce  que  ce  ventricule  agit  sur  du  sang  qu'il  reçoit  et  expulse 
tour  à  tour,  et  que,  d'une  part,  l'admission  de  ce  sang  se  fait 
d'une  manière  saccadée,  et  d'autre  part  son  expulsion  rencontre 
des  résistances  irrégulières.  L'expérience  suivante  fera  bien  res- 
sortir la  différence  d'action  du  cœur,  suivant  qu'il  est  vide  ou 
rempli  de  sang. 

g  60.  —  Ne  considérons,  pour  le  moment,  que  ce  qui  se  passe 
dans  les  ventricules  de  la  grenouille,  et  pour  bien  mettre  en 
^  évidence  le  rôle  du  sang,  supprimons-en  l'abord  par  une  com- 
pression des  gros  troncs  veineux  en  amont  des  oreillettes.  Bientôt 
le  cœur  se  sera  vidé  et  il  présentera  la  courbe  myographique  simple 
que  nous  connaissons  déjà  (fig.  39,  ligne  ponctuée).  Laissons  main- 
tenant rentrer  le  sang  dans  le  cœur;  aussitôt  nous  verrons  chan- 
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ger  la  forme  des  courbes.  D'une  part  la  réplétion  du  ventricule  se  ' 
traduira  par  une  courbe  ascendante  r  o  qui  se  substituera  à  la 
pente  descendante  du  relâche- 
ment musculaire;  d'autre  part, 
la  fin  de  cette  période  présen- 
tera l'ondulation  o  qui  dépend 
delà  systole  de  l'oreillette  et  de 
l'arrivée  d'une  certaine  quan- 
tité de  sang  dans  le  ventricule 
déjà  rempli.  La  systole  S  du 
ventricule  ne  sera  pas  moins 
modifiée  :  nous  y  verrons  la 
pression   s'élever    soudaine  -- 


-  7  < 


va* 


Fie. 


39.  Différence  d'aspect  des  mouvements  du  , 
cœur  de  la  grenouille  suivant  qu'il  est  vide  de 

sang  (ligne  ponctuée)  ou  que  la  circulation  s'y  'yv^-**' 
effectue  normalement  (ligne  pleine).  S,  durée  de       ^  tyv~-c-~{-< 

la  systole;  r,  réplétion  diastolique  du  ventricule;  ,  l^f*** 

o,  systole  de  l'oreillette.  rww  ^ 

ment  à  un  certain  maximum  où  elle  restera  sensiblement  station-  ^  . 
naire  jusqu'au  retour  de  la  phase  de  relâchement.  Cette  période  7^ 
de  brusque  élévation  de  la  pression  correspond  au  moment  où  "O^j 
les  parois  ventriculaires  prennent  leur  point  d'appui  sur  le  sang 
qu'elles  contiennent,  et  le  compriment  jusqu'à  ce  que  le  sang  ail 
acquis  une  pression  capable  de  soulever  les  valvules  sigmoïdes  • 
et  de  pénétrer  dans  l'aorte.  A  ce  moment,  comme  dans  une  chau-  ' 
dière  à  vapeur  dont  la  soupape  de  sûreté  se  soulève,  la  pression  /  -  ^~ 
cesse  de  monter  dans  le  ventricule  et  même,  en  général,  la  courbe  1 
s'abaisse  du  commencement  à  la  fin  de  la  période  systolique, 
parce  que  le  ventricule  se  vide  et  diminue  considérablement  de  £. 
volume.  Puis  arrive  le  relâchement  ventriculaire :  la  pression' 
tombe  brusquement  et  la  réplétion  recommence.  yufJ- 
Les  effets  de  la  présence  du  sang  sur  la  forme  du  tracé  ven-^~ 
triculaire  sont  très  simples  dans  le  cœur  de  la  grenouille,  où  ce   h  • 
liquide  se  meut  avec  assez  de  lenteur,  mais  dans  le  cœur  des 
grands  animaux  le  phénomène  se  complique,  ainsi  qu'on  le 
verra  bientôt  par  l'analyse  d'un  tracé  recueilli  sur  le  cheval. 


0 


Analyse  des  tracés  cardiographiques  recueillis  sur 
les  grands  animaux. 


g  61.  —  Dès  nos  premières  expériences,  nous  avons  essayé, 
Chauveau  et  moi,  d'interpréter  les  phases  accidentées  des  chan- 
gements de  la  pression  du  sang  dans  l'oreillette  et  dans  le  ventri- 
cule, ainsi  que  les  ondulations  qui  traduisent  ces  changements 


i 


lations,  nous  avons  invoqué  l'action  des 


valvules,  l'influence  réci- 
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proque  des  oreillettes  sur  les  ventricules  et  des  ventricules  sur 
les  oreillettes,  l'arrivée  brusque  d'un  flot  de  sang  veineux  dans 
les  ventricules  en  relâchement,  etc. 

Les  interprétations  que  nous  donnions  alors  ont  besoin  d'être 
complétées  aujourd'hui,  mais  il  n'y  a  pas  à  relever  d'erreur  impor- 
tante dans  l'analyse  qui  a  été  faite  des  tracés  cardiographiques 
dans  la  Physiologie  médicale  de  la  circulation  du  sang;  ie  conser- 
verai donc  le  même  plan  pour  celte  analyse. 

La  figure  40  représente  les  tracés  de  la  pression  dans  l'oreillette 
et  dans  le  ventricule,  ainsi  que  la  pulsation  du  cœur,  pendant 
quatre  révolutions  cardiaques  successives.  A  leurs  origines  ces 
tracés  sont  formés  de  lignes  ponctuées;  mais  ils  seront  analysés 
successivement  et,  à  mesure  que  nous  donnerons  l'explication  de 
chacune  des  inflexions  des  trois  courbes,  nous  substituerons  un 
train  plein  à  la  courbe  ponctuée  qui  aura  reçu  son  interprétation  : 
de  sorte  qu'à  la  quatrième  révolution  cardiaque,  tous  les  élé- 
ments de  la  courbe  ayant  été  interprétés,  le  tracé  sera  formé  par  ^ 
une  ligne  pleine.  F  (^•run^ 

§  62.  _  Succession  des  systoles  de  l'oreillette  et  du  ventricule-  - 
synchromsrne  de  la  pulsation  du  cœur  avec  la  systole  ventricule.  „ 
7  N°,US  avons  vu  PIus  haul  que  le  maximum  de  la  pression  ' 

î  no ~ns  dé V03"  reSP°nd       SySt°1CS  de 

et  nous  savons  déjà  que  les  soulèvements  o  et  „  correspondent 

aux  systoles  des  oreillettes  et  des  ventricules.  Ces  systo  es  so  Y< 

séparées  par  un  certain  intervalle  exprimé  par  l'écartement  des  ' 

lignes  a  et  6  qui,  d'après  l'échelle  divisée  jointe  à  ce Te  Zurl  *~ 

correspond  environ  à  2/10  de  seconde.  Le  choc  du  cœ     c^n  Me 

exactement  avec  le  début  de  la  systole  ventnculaiie    ca  H  *fc 

^2r,:mS^  Vi°lente  qUe  r6SSent  Ia  lorsqu'on  H 

PonS  e  au'àUcenVeHU  ?"  U  ne  ^  ^res- 

rXZ  ttT  aSCenSi°n  dU  IeWer  «  par 

Jcuie~  ^^alives  des  systoles  de  l'oreillette  et  du  ven- 

o le d  W  ÎT  \  CardîaqUe'  ~  De  même  V"  la  sys-  »  ^ 

oie  d  une  des  cavités  du  cœur  se  traduit  par  une  ascension  de 

courbe  graphique  ,  de  même  le  relâchement  ou  diastole 
ce  te  cavité  se  traduit  par  une  descente  de  la  courbe  No 
mesurerons  donc  (*  révolution  du  cœur)  les  durées  d  s  syst 

marey,  Circulation.  .Y -unes 
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en  les  représentant  par  des  lignes  pleines.  Or  les  phases  de  ces 
deux  actes  sont  très  diflérentes,  la  systole  de  l'oreillette  ayant 
une  durée  brève,  tandis  que  celle  du  ventricule  présente  une 
période  d'état  qui  se  traduit  par  une  ligne  horizontale'.  Nous 
'  connaissons  la  cause  de  ce  phénomène  ;  il  tient,  avons-nous  dit,  à 
ce  que,  les  valvules  sigmoïdes  de  l'artère  pulmonaire  étant  ou- 
vertes, la  pression  dans  le  ventricule  droit  se  trouve  limitée  par 
^vC«a'action  de  cette  espèce  de  soupape  de  sûreté. 

Quant  au  battement  du  cœur  (ligne  3)  il  traduit,  de  la  même 
^manière,  son  début  et  sa  fin  par  une  ascension  et  une  descente 
plus  brusques  que  tous  les  autres  mouvements  représentés  sur 
cette  courbe.  Le  début  du  battement  se  trouve,  avons-nous  dit, 
sur  la  même  ligne  verticale  que  celui  de  la  systole  ventriculaire  ; 
t  flU^T  *f  on  V0it  d'autre  part  que  la  courbe  présente  un  abaissement  brus- 
^W*~/que  au  moment  de  la  fin  de  cette  systole:  Ce  synchronisme  prouve 
bien  que  le  battement  cardiaque  est  intimement  lié  à  la  systole 
*X^>/."         des  ventricules,  car  il  en  a  exactement  la  durée. 

On  pourrait  toutefois  s'étonner  de  voir  qu'à  partir  du  point  c 
(summum  de  la  pulsation  cardiaque),  la  courbe  descend  graduel- 
lement, tandis  que  cela  n'arrive  pas  pour  celle  de  la  pression  du 
sang  dans  le  ventricule.  Cet  abaissement,  beaucoup  plus  lent  que 
celui  qui  accompagne  le  relâchement  final  du  ventricule,  va  trou- 
ver-son explication. 

g  64  _  Nature  du  battement  oupulsalion  cardiaque  et  en  général 
des  différentes  pressions  que  les  ventricules  exercent  contre  les  parois 
thoraciques  aux  différents  instants  d'unerévolution  du  cœur. -Parmi 
les  différents  mouvements  du  cœur.son  battementcontrelesparo.s 
de  la  poitrine  est  un  de  ceux  dont  la  nature  a  été  le  plus  discutée. 
Le  nom  de  choc  du  cœur  tend  à  propager  une  erreur  que  Magendie 
surtout  à  cherché  à  soutenir.  Cette  erreur  consiste  à  croire  que 
le  ventricule  vient  battre  contre  les  parois  thoraciques  dont  il 
s'éloignerait  et  se  rapprocherait  alternativement.  La  torsion  de  la 
nointe  du  cœur  et  son  impulsion  contre  la  paroi  n'expliquent  pas 
mieux  cet  effort  puissant  qui,  chez  les  grands  mammifères  est 
capable  de  soulever  un  poids  de  plusieurs  kilogrammes  que  1  on 
appliquerait  sur  les  ventricules. 

,.  Nous  négligeons,  pour  le  moment,  les  petites  ondulations  qui  s'observent  pendant 
cette  pcriodc  d'état. 
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Pour  bien  comprendre  la  nature  de  ce  phénomène,  reportons-  ~L  u~^*~ 
nous  à  l'expérience  qui  consiste  à  mettre  à  nu  le  cœur  d'un  animal  u^f- 
vivant  et  à  embrasser  cet  organe  dans  les  mains  pendant  qu'il  ^-in- 
exécuté des  mouvements.  Dans  ces  conditions,  on  sent  d'une  ma-  C-Lt^ 
nière  très  nette  que  les  ventricules  sont  alternativement  durs  et  u* 
mous,  suivant  qu'ils  sont  en  systole  ou  en  relâchement.  Lorsqu'ils  ' 
sont  mous,  la  main  qui  les  presse  peut,  à  son  gré,  les  déprimer  ' 
dans  tous  les  sens,  tandis  que,  au  moment  où  les  ventricules  t^Y~J. 
durcissent,  ils  tendent  énergiquement  à  prendre  la  forme  globu- 
leuse  et  à  repousser  la  pression  qui  les  déformait.  Quel  que  soit  t^ff?L 
le  sens  dans  lequel  on  comprime  les  ventricules,  du  moment  que  yA^LtL^ 
l'on  réduit  un  de  leurs  diamètres,  il  se  produit,  à  l'instant  où  ils 

deviennent  durs  et  globuleux,  un  effort  pour  repousser  la  pression  „  .  /  - 
qu'ils  subissaient.  Ce  durcissement  des  ventricules  tient  bien  \Z^Zt 
manifestement  à  leur  systole.  En  effet,  si  l'on  examine  à  ce  moment  ÏZ^Vû 
la  surface  du  cœur,  on  voit  s'y  former  des  rides  perpendiculaires  ' 
à  la  direction  des  fibres  musculaires  de  cet  organe,  rides  qui  sont  £ 
évidemment  produites  par  le  raccourcissement  de  ses  fibres         U~  h~ 

La  sensation  que  la  main  éprouve  lorsqu'elle  embrasse  ainsi  les 
ventricules  dans  la  poitrine  ouverte,  se  retrouve  aussi  lorsque  chez  ^ 
un  animal  vivant,  on  introduit  la  main  entre  le  cœur  et  les  parois 
thorac.ques  après  avoir  fait  une  ouverture  au  diaphragme.  On  "X^ 
peut  alors  s  assurer  que  la  pression  perçue  par  la  main  n'est  autre 
que  le  choc  précordial  qu'on  sent  en  même  temps  à  l'extérieur  à 
travers  les  parois  thoraciques.  Mais  cet  effort  excentrique  a  pour 
condition  d'existence  une  déformation  préalable  des  ventricules 
Ceux-ci  doivent  avoir  été  aplatis  suivant  un  de  leurs  diamètres  ^  ^ 
pendant  leur  état  de  relâchement.  Or,  cet  aplatissement    x  — 
norma  ernen  ,  chez  les  animaux  et  chez  l'homme,  de  façon  qu'on 
peut  se  rendre  compte  de  la  pression  qui  se  produit  contre  les 
parois  thoraciques  au  moment  de  la  systole  ventriculair    pr et 
sion  qui  constitue  le  battement  cardiaque'. 

^rams  rcr*ïT  rre>  absiraciion  faite  des  - 

«  surtout  facile  'de  constate  pX  F^JTT"*»-  C?lto  ^  ^ 
tissement  latéral  de  lWgane  do„tTnluS  25  ?  confie  en  un  apla- 

Cette  première  notion  suffit  pour  ai  Valeï  ,  PT  "  °"  ^f"*™*****. 
l'espace  s'élargirait  au  moment  d s ï  l    6  le°œ™Pendu  librement  dans 

leux.il  augmenterait  son  â£^tS!^T^^  7*'  ™  deVCnailt 
térieur.  °  tiansversal  aux  dépens  du  diamètre  anléro-pos- 
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Ainsi  le  phénomène  désigné  généralement  sous  le  nom  de 
battement  ou  choc  du  cœur  est  en  réalité  le  résultat  complexe 
O—v      des  changements  de  volume  et  de  consistance  de  cet  organe.  Ce 
qui  donne  la  sensation  de  choc  est  un  durcissement  subit  des 
ventricules  qui  entrent  en  systole  et  ce  durcissement  a  des 
phases  variées  qui  suivent  exactement  celles  de  l'effort  systohque 
du  ventricule.  Nous  désignerons  désormais  ce  phénomène  sous 
le  nom  de  pulsation  du  cœur  et  nous  en  montrerons  la  parfaite 
analogie  avec  le  pouls  ou  pulsation  des  artères. 

.^j^M^-Al  65  -  Effets  de  la  déplétion  des  ventricules  pendant  leur  systole. 

rfJL  v*À  fJf;  L>obliquité  descendante  de  la  courbe  des  pulsations  pen- 
dant la  systole  des  ventricules  s'expliquera  très  bien  et  va  nous 
révéler  un  nouvel  élément  de  la  pulsation.  Cet  élément,  cesl  le 
changement  de  volume  qu'éprouve  le  ventricule  à  mesure  qu  il  | 

sg  vide  • 

En  effet,  si  le  ventricule  restait  toujours  également  volumineux 
et  dur  pendant  toute  la  durée  de  la  systole,  il  devrait  y  avoir  une 

qui  .environnent.  Chez  -Srnr        ^«  poi.dan,  .«jg 

gouttière  formée  en  bas  par  le  sternum  et  de    J  \    ventricules  s'y  moulent 

lagCS-  Z  cachées  se  laissent  aplatir  latérale- 

pour  a.ns  duc,  tant  que  leui    P  iaissenl        déprimer;  aus81> 

ies  parois  tl,oraciques  ?  ter 

à  cet  instant,  y  a-t-il  efloit  ^"J"  d      t  0          Chez  les  quadrupèdes,  la 

dance  à  l'agrandissement  du  d.amet.e  aie  an '      *  .  droite 

pUlsation  cardiaque -^^ïi^^'^ 
et  à  gauche,  le  cœur  vient  sap  atu  Ç°m  is  du  lhorax,  est  un  peu 

_  Chez  l'homme,  la  po..t.on  du  cœm,  "1* ^«men t  a u  p  ^ 

différente.  Placé  à  gauche  du  sternum,  le  cœur  lors  ;  de  ,à  les 

sû„  propre  poids  sur  le  plan  ^«^^  d'une  part,  les  parois 
ventricules  se  trouvent,  ici  encore,  d  formes  entie  d      p  ^  ^ 

thoracques,  et,  d'autre  part,  le  d.aph ™gme. U  .ejc  .on  exlérieurement  que 

donc  se  produire  chez  l'homme  ;  «^«^^  se  lrouve  en  rapport  de  contact 
contre  un  seul  point  ^ parois  U        q  -  «  ^       ^  venlriculc 

vSdra5  s»"  p^—a  la  paroi  thoracique,  comme  cela  arrive  sous 
"S  =  £5  — t  que  l'ampoule  un  espace  intercost.  au  n= 

d'un  des  ventricules  du  cœur  devra  subir  à   haque  ^  ^  — 

autant  que  cette  systole  elle-même  La  combe  a      p  ^  ^ 

a  celle  de  la  pression  ^^^^  S  ,a  forme  des  deux  courbes.  Ainsi, 
Mais  nous  avons  signalé  une  d^e  ^^^t  ^  la  durée  de  la  systole  celui 
tandis  que  le  lev.er  ventricule e  leste  'e     P  .„  „  monient  où  la  sys- 

qui  trace  le  battement  cardiaque ^descend  g  ^  ^  ^  ^  ^  une 

tole  a  atteint  son  maximum  d  intensité,  ju  4 

chute  brusque  synchrone  à  celle  du  trace  vent,  iculane. 
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pression  toujours  égale  contre  les  parois  thoraciques;  mais,  à 
mesure  que  le  ventricule  se  vide,  il  diminue  de  diamètre  trans- 
versalement. La  pression  extérieure  qu'il  exerce  va  donc  diminuer 
graduellement,  jusquà  ce  que  son  relâchement  vienne  supprimer 
tout  effort  excentrique  contre  les  parois  de  la  poitrine.  Ainsi  se 
trouve  expliquée,  dans  sa  direction  générale,  la  partie  de  la  pul-  r 
salion  cardiaque  comprise  entre  le  début  de  l'ascension  et  la  fin 
de  la  descente  du  levier. 

§  66.  —  Effets  de  la  rêplétivn  des  ventricules  pendant  leur  relâ- 
chement.—Si  la  déplétion  du  ventricule  qui  se  produit  pendant 
toute  la  durée  de  sa  systole  entraîne  une  diminution  graduelle  de 
la  pression  du  cœur  contre  les  parois  thoraciques,  nous  devons 
conclure  qu'un  phénomène  inverse  se  produira  pendant  le  relâ- 
chement du  ventricule,  sous  l'influence  dé  la  réplétion  graduelle 
de  celui-ci. 

On  devra  donc,  pendant  toute  la  durée  de  ce  relâchement,  jk*^  ^^w-^ 
observer  dans  la  direction  du  tracé  une  ascension  graduelle  indi-  b^^^  c^^~t^ 
quant  que  les  ventricules  augmentent  de  volume,  par  l'arrivée 
continuelle  du  sang  de  l'oreillette,  et  qu'ils  pressent  plus  forte-  ,  <~ 

ment  contre  les  parois.  j\         ÉryU^.  rw^-j 

C'est  ce  qui  s'observe  en  effet  sur  les  tracés  de  la  pulsation  ^^^t*vfv*X(j 
'cardiaque  (troisième  révolution  du  cœur). 

§  67.  —  Effets  de  la  systole  de  l'oreillette  sur  la  pulsation  car-  ,  A 

diaque.  —  La  réplétion  du  ventricule  trouve  un  auxiliaire  dans  j  l^J'-t^U 

la  systole  de  l'oreillette;  on  devra  donc  voir,  au  momunt^'?^'  . 
de  cette  systole,  un  surcroît  de  pression  du  ventricule  contre  ^  '^Z^lî^ 
les  parois  thoraciquesrcc  qui  se  traduira  par  un  soulèvement  îwr 
du  tracé  au  point  correspondant^ Or,  si  l'on  prolonge  jusque  sur  h- 
le  tracé  de  la  pulsation  cardiaque  la  ligne  verticale  qui  correspond  (■ 
à  la  systole  de  l'oreillette,  on  voit  qu'elle  signale  dans  la  pul- ^ 
sation  ce  léger  redoublement  que  la  théorie  faisait  prévoir  (troi- 
sième révolution  du  cœur) l. 

I  68.  —  de  la  réplétion  des  cavités  du  cœur  pendant  leur  état  de 

1.  On  sait  que  la  théorie  de  Beau  consistait  à  admettre  que  le  choc  du  cœur  est  nro 
du.t  par  l'ampl.at.on  soudaine  du  ventricule  au  moment  de  la  systole  de  l'oreillette 
Cette  théorie  a  dû  son  succès  à  cc  qu'el  e  était  simple  et  logiquement  déduite  L-i 
ra,son  fa.t  comprendre,  en  effet,  que  dans  le  moment  de  la  systole  auriculaire  il'doM 
y  avo,r  une  cxpans.on  du  ventricule  qui  vient  plus  fortement  presser  contre  les  parois 
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relâchement,  el  des  indications  que  fournit  le  tracé  relativement  à 
cette  réplêtion.  —  On  vient  déjà  de  voir,  à  propos  du  tracé  de  la 
pulsation  cardiaque,  que  le  ventricule  se  gonfle  graduellement 
-1;,^  „„>;i  «ci  on  roi  a  rh  p m  fin  t.:  nnft  r.e  cron  dément  nrend  encore 


fKA.I***'^  »       '     *  j 

.p,  dès  qu'il  est  en  relâchement;  que  ce  gonflement  prend  encore 
•  plus  d'énergie  au  moment  de  la  systole  de  l'oreillette,  - 


i  preuve 

A-  '  nouvelle  qu'il  dépend  d'une  réplêtion  du  ventricule  sous  la  double 

,• .  dU*  1  '  influence  de  la  vis  a  tergo  d'abord,  puis  de  la  systole  de  l'oreillette. 

On  se  trouve  naturellement  porté  à  chercher  dans  les  autres  tracés 
la  preuve  de  cette  réplêtion.  Examinons  donc  à  ce  point  de  vue 
les  tracés  du  ventricule  et  de  l'oreillette 

Dans  le  Iracé  du  ventricule  (troisième  révolution  du  cœur),  on 
voit  que  tout  le  temps  du  relâchement  est  représenté  par  une 
ligne  oblique  ascendante,  absolument  comme  cela  arrive  dans  le 
tracé  de  la  pulsation  cardiaque.  On  y  retrouve,  avec  la  môme 
forme,  l'effet  de  la  syslole  de  l'oreillette  f.  Ainsi ,  de  part  et 
d'autre  ,  la  réplêtion  du  ventricule  se  traduit  de  la  même 
manière  :  par  l'ascension  de  la  courbe  ;  cette  ascension  exprime  que 


la  charge  du  sang  dans  le  ventricule  devient  de  plus  en  plus  forte 
~!^L-^r^Le  tracé  de  l'oreillette  représente  le  même  phénomène  de 
n  réplêtion.  Pendant  le  relâchement  de  cette  cavité,  on  peut  voir 

j:  que  le  point  le  plus  bas  de  la  courbe  de  l'oreillette  est  en  g 

(troisième  révolution  du  cœur).  A  partir  de  ce  point  qui  correspond 
Ejtri   '  '  '         ,   au  relâchement  accompli,  et,  par  suite,  à  la  plus  grande  vacuité 

de  l'oreillette,  la  direction  générale  de  la  courbe  est  ascendante 
jusqu'à  la  prochaine  systole  auriculaire. 
Dans  ces  trois  lignes  superposées  il  y  a  donc  parfaite  concor- 


dance  des  tracés  pour  prouver  que,  dans^ague^ du  cœur 
la  réplêtion  s'effectue  aussitôt  que  KTsystole  est  finie  et  que 
le  relâchement  est  arrivé.  Cette  réplêtion  graduelle  s  explique 


~~*r!f\  naturellement  par  l'arrivée  successive  du  sang  que i  le  système 

Veineux  vient  verser  dans  les  cavités  du  cœur  aussitôt  que  celles- 

Ci  «s,  pour  terminer  l'analyse  du  tracé,  qu'a 


montrent  avec  la  plus  grande  clarté,  ccsl  le  rapport  q „„|salion  sjs- 
satlcn  cardiaque  qui  arrive  pendant  l.d.a.t *  ^  „„„,„  ,„  |. 

,„„,„».  Apre,  -j- «■  «  "  „S1  ,  é  cT.  ce,. 'on  appelle!.  Cec 

ZZ  tiïZ^Zï***  *  ascension  d»  trac,  ,a,  arn.c 
au  moment  de  la  systole  ventnculairc. 
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expliquer  la  production  de  certaines  ondulations  qu'on  observe, 
sur  les  trois  lignes,  au  moment  où  le  ventricule  entre  en  systole 
et  au  moment  où  il  se  relâche. 

«  §  69.  —  De  l'action  des  valvules  auriculo-ventriculaires  du  cœur 

et  des  signes  qui,  dans  le  tracé,  représentent  l'action  de  ces  valvules. 

—  La  systole  de  l'oreillette,  en  faisant  pénétrer  dans  le  ventricule 

une  certaine  quantité  de  sang,  élève  la  pression  dans  cette  cavité, 

cela  se  traduit  par  une  élévation  de  la  courbe  ventriculaire.  Si    U  {Z^^rf- 

l'orifice  tricuspide  n'était  pas  muni  de  valvules,  un  reflux  se  ferait  '*Jkr'!^*~~^-  y^{t 

dans  l'oreillette  au  moment  de  la  systole  ventriculaire,  de  telle 

sorte  que,  par  un  phénomène  identique  au  précédent,  mais  de  sens^ 

inverse,  on  verrait  la  pression  dans  l'oreillette  s'élever  sous  l'in-  >wM) 

fluence  de  l'action  du  ventricule.  Bien  que  les  valvules  empêchent 

ce  reflux  d'une  manière  à  peu  près  complète,  il  n'en  existe  pas 

moins  une  cause  d'élévation  de  la  pression  de  l'oreillette  sous 

l'influence  de  la  systole  ventriculaire.  En  effet,  les  valvules,  en  se  7^ 

fermant,  se  soulèvent  et  forment  du  côté  de  l'oreillette  un  dôme 

à  convexités  multiples  qu'on  sent  très  bien  lorsqu'on  introduit 

le  doigt  dans  l'oreillette  d'un  cheval  par  une  ouverture  pratiquée (w* 

dans  les  parois1.  Cette  espèce  de  hernie  des  membranes  valvu- ^  y**  L" 

laires  dans  l'oreillette  doit  nécessairement  diminuer  la  capacité^  ^  

de  celte  cavité  et  y  élever  la  pression  ;  aussi,  voit-on,  dans  le  tracé  ^ 

de  l'oreillette,  une  élévation  se  produire  au  moment  de  la  systole  r 

du  ventricule.  yw— ->  i~  *f 

Ce  soulèvement  des  valvules  n'est  point  un  mouvement  unique,  > 
mais  consiste  en  une  série  d'ondulations  qui  tiennent  à  ce  que  la  W,  ] 
pression  dans  le  ventricule,  variant  d'une  manière  saccadée,  im- 
prime aux  valvules  des  refoulements  saccadés  du  côté  de  l'oreil- 
lette. La  cause  de  ces  ondulations  multiples  ne  pourra  être  indi- 
quée que  plus  tard,  lorsque  nous  parlerons  de  l'influence  exercée 
par  les  changements  de  la  pression  du  sang  dans  l'aorte  sur  la 
pression  intra-ventriculaire2;  constatons  seulement  que  les  mêmes  ^ 
saccades  s'observent,  non  seulement  dans  la  pression  intra-ventri-  ^  "tT"^  ! 
culaire  (h'  troisième  révolution),  mais  aussi  dans  la  pulsation 

du  cœur  en  h",  ce  qui  montre  bien  que  cette  pulsation  traduit  «J  U~«/-  j 

1.  Chauveau  et  Faivre,  Gaz.  méd.  de  Paris,  1856,  p.  458. 

2  Dans  h  Physiologie  médicale  de  la  circulation  du  sang,  nous  considérions  ces 
ondulations  comme  produites  par  une  sorte  de  vibration  des  valvules  après  leur 
clôture  ;  cette  explication  était  insuffisante. 
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lous  les  changements  de  la  pression  du  sang  dans  les  ventri- 
cules. 


g  70.  —  Clôture  des  valvules  sigmoïdes.  —  Enfin  il  existe  dans 
chacun  des  tracés,  une  petite  ondulation  d'apparence  semblable 
à  celles  qui  sont  dues  à  la  clôture  de  la  valvule  auriculo-ventri- 
culaire  :  c'est  celle  qu'on  observe  dans  le  tracé  du  ventricule 
en  i  (troisième  révolution  du  cœur),  et  sur  les  tracés  de  la  pul- 

^*yt^j(  "  salion  et  de  1,oreillette  en    et      Si  Von  cherche  a  quel  instant 

,^  cette  ondulation  apparaît,  on  voit  que  c'est  au  moment  du  relâ- 
chement du  ventricule.  Or,  à  cet  instant  il  y  a,  comme  on  le  sait, 
une  valvule  qui  se  ferme,  et  qui  doit,  comme  la  tricuspide,  pro- 
duire  une  ondulation.  En  effet,  au  moment  où  le  ventricule  se 
u  \  relâche,  les  valvules  sigmoïdes,  poussées  par  la  pression  du  sang 

S^vJ*^^  M   artériel,  s'abaissent  subitement  et  sont  légèrement  repoussées  du 
<    côté  du  ventricule;  elles  doivent  donc,  par  la  saillie  qu'elles  font 
^Mrtu  côté  de  cette  cavité,  y  produire  une  légère  élévation  de  la 
pression  :  c'est  ce  qui  s'observe  en  effet.  Il  était  tout  naturel  de 
\^  rencontrer  dans  le  tracé  de  la  pulsation  cardiaque  une  ondulation 
analogue,  puisqu'on  sait  que  les  divers  éléments  de  ce  tracé 
doivent  reproduire  tous  les  changements  qui  surviennent  dans 
la  pression  intra-ventriculaire. 

Enfin,  on  peut  voir  en  i",  dans  le  tracé  de  l'oreillette,  la  trans- 
mission de  cette  ondulation  produite  par  la  clôture  des  valvules 
sigmoïdes.  Ce  fait  n'a  rien  d'étonnant,  car  on  sait  qu'à  cet  instant 
" ...  l'oreillette  et  le  ventricule  ne  forment  qu'une  môme  cavité,  puis- 

^^Jxà  lr  IC      qu,i]g  communiquent  largement  par  l'orifice  tricuspide  dont  les 
valvules  s'ouvrent. 

Tout  est  donc  expliqué  dans  ces  tracés,  au  point  de  vue  de  la 
signification  des  divers  éléments  de  chaque  courbe.  Aussi,  dans 
la  figure  40,  la  quatrième  révolution  du  cœur  est- elle  tracée  tout 
entière  par  une  liçne  pleine,  tandis  que,  dans  les  précédentes 
révolutions  du  cœur,  noirs  avions  figuré  par  des  lignes  ponctuées 
les  éléments  qui  n'avaient  pas  encore  reçu  leur  interprétation. 
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Contradiction  apparente  entre  les  renseignements  fournis  par  l'in- 
spection du  cœnr  et  ceux  que  donnent  les  méthodes  cartliogra- 
p  biques. 

§  71. —  La  vue  ne  nous  renseigne  que  sur  les  changements 
de  volume,  que  présente  chacune  des  cavités  du  cœur,  suivant 
qu'elle  se  vide  ou  se  remplit.  Les  tracés  cardiographiques,  au  con- 
traire, nous  révèlent  l'état  de  systole  de  chacune  des  cavités  du 
cœur,  d'après  l'augmenlalion  de  la  pression  que  le  sang  y  éprouve 
sous  l'effort  systolique;  l'état  de  diastole,  par  la  diminution  de 
la  pression  du  sang  dans  la  cavité  explorée'. 

Il  y  a  donc  alternance  complète  entre  les  augmentations  de  la 
pression  et  celles  du  volume  des  cavités  du  cœur.  Or,  si  l'on  exa- 
mine le  ventricule  d'une  grenouille,  on  sera  frappé  de  l'importance 
que  présente  à  la  vue  le  gonflement  énorme  de  ce  ventricule  en 
relâchement,  tandis  que  l'effort  énergique  de  la  systole  ventricu- 
laire  passera  presque  inaperçu.  C'est  le  brusque  gonflement  du 
ventricule  du  cœur  qui  a  paru  aux  observateurs  constituer  l'acte 
important  de  la  révolution  cardiaque,  et  c'est  à  ce  gonflement 
qu'ils  ont  rapporté  la  pulsation  du  cœur  de  la  grenouille.  De  telle 
sorte  que  les  partisans  môme  de  la  théorie  d'Harvey  ont  pu  croire 

1.  Si  l'on  ne  considérait  que  l'action  ou  le  repos  de  chacune  des  cavités  du  cœur,  en 
faisant  abstraction  des  influences  réciproques  de  l'oreillette  sur  le  ventricule  et  du  ven- 
tricule sur  l'oreillette,  on  arriverait  à  celte  conclusion,  que  les  augmentations  de  pres- 
•s.on  coïncident  toujours  avec  les  diminutions  de  volume  et  les  diminutions  de  pression 
avec  les  augmentations  de  volume.  En  effet,  toute  cavité  du  cœur  se  vide  pendant  la 
systole  et  s'emplit  pendant  la  diastole.  Mais  on  a  vu  que  pendant  la  diastole  de  l'oreil- 
lette, e  ventricule  se  gonfle  légèrement  par  l'abord  du  sang  qu'il  reçoit,  et  que,  d'autre 
part,  la  systole  du  ventricule,  soulevant  à  l'intérieur  de  l'oreillette  les  valvules  auri- 
culo-vcntriculaires,  y  comprime  le  sang  et  produit  nécessairement  un  léger  gonflement 
des  oreillettes.  ° 

Il  y  a  donc,  pour  chaque  cavité  du  cœur,  des  changements  de  volume  de  deux  sortes,  . 
les  uns  dépendant  de  l'état  des  parois  de  ces  cavités  elles-mêmes,  les  autres  résultant 
d  une  influence  extérieure  :  l'action  de  la  cavité  voisine. 

Or,  il  est  à  remarquer  que  les  changements  de  volume  de  chacune  des  cavités  du 
cœur  qui  correspondent  à  la  systole  ou  à  la  diastole  de  ces  cavités  sont  en  discordance 
avec  es  changements  de  la  pression  :  c'est-à-dire  que  pendant  que  la  pression  monte, 
le  volume  diminue.  Au  contraire  les  changements  de  volume  que  les  cavités  du  cœur 
empruntent  à  une  cause  étrangère  à  leur  action  propre  ne  sont  point  en  contradiction 
avec  les  changements  de  pression.  Ainsi,  le  ventricule  augmente  à  la  fois  de  pression 

de  vo  urne  par  la  systole  de  l'oreillette  ;  l'oreillette  augmen.e  également  de  près  „ 

la  r        °  qUand  'a  SySl°1C  dU  VCntHcU,C  rcfou,°  lcs  valvules  vers  la  caviîé  au" 
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que,  par  une  exception  singulière,  la  pulsation  du  cœur  de  cet 

animal  était  diaslolique. 

Nous  avons  vu  qu'en  plaçant  le  cœur  d'une  grenouille  vivante 
sous  le  myographe  (fig.  16),  ces  deux  effets,  de  gonflement  et  de 
durcissement  du  ventricule,  se  traduisent  tous  deux,  mais  avec  des 
valeurs  bien  différentes  :  le  gonflement  du  ventricule  produit  par 
la  systole  de  l'oreillette,  gonflement  si  important  à  l'œil,  se  traduit 
dans  le  tracé  par  la  faible  ondulation  o,  tandis  que  le  durcissement 
systolique  du  ventricule  provoque  le  grand  mouvement  du  levier 
qui  reste  soulevé  en  S  pendant  toute  la  durée  de  la  systole  (fig.  38). 

Le  tracé  de  la  pulsation  du  cœur  de  la  grenouille  contient  donc 
tous  les  éléments  essentiels  qu'on  observe  dans  la  pulsation  du 
cœur  d'un  mammifère,  et  la  grenouille  n'a  pas  un  mode  para- 
doxal de  circulation. 

On  peut  en  donner  la  preuve  en  inscrivant  à  la  fois,  sur  le  cœur 
d'une  grenouille,  la  pulsation  des  ventricules  et  celle  des  oreillet- 
tes. Les  oreillettes  ont  en  effet  leur  pulsation  propre,  car  elles  se 
durcissent  pendant  leur  effort  systolique  moins  énergiquement 
que  les  ventricules,  mais  d'une  façon  analogue. 

Identité  de  nature  de  la  pulsation  du  cœur  chez  la  grenouille 

et  clieas  les  mammifères. 

3  72  -Appliquant  en  même  temps  deux  légers  leviers,  l'un  sur  l'o- 
reilletted'unegrenouilleetl'autresurleventricule,François-Franc^ 

1,  Les  deux  leviers  0  et  V  (fig.  41)  reposent  l'un  sur  l'oreillette,  l'autre  sur  le  ventri- 


.=  a.  îwilletle  et  du  ventricule  sur  le  cœur  d'une 
Fig.  4L  inscription  ^^"IZTcl  Qgure  que  le  cœur  isolé,  pour  nnieux  «outrer  , 
grenouille  vivante.  (On  n  a  îepiesom.,. 
place  des  deux  myographes.) 
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a  recueilli  à  la  fois  le  double  tracé  des  pulsations  de  ces  cavités 
(fîg.  42):  l'un,  supérieur,  correspondant  aux  pulsations  de  l'oreil- 
lette; l'autre,  inférieur,  à  celles  du  ventricule.  On  voit  que  la  pul- 
sation systolique,  so  de  l'oreillette,  se  traduit  dans  le  tracé  du  ven- 
tricule par  une  ondulation  s'o'  qui  précède  la  véritable  pulsation 
du  ventricule.  C'est  ce  petit  soulèvement  s'o'  qui  correspond  à 
l'énorme  changement  de  volume  que  l'on  voit  se  produire  sur  *le 
cœur  de  la  grenouille  au  moment  où  la  systole  de  l'oreillette 


Fig.  42.  Double  tracé  de  l'oreillette  et  du  ventricule  du  cœur  de  la  grenouille.  —  Ligne  supérieure, 
tracé  de  l'oreillette;  ligne  inférieure,  tracé  du  ventricule. 

achève  la  répétition  ventriculaire.  Le  changement  de  consistance 
qu'éprouve  alors  le  ventricule  et  qui  soulève  légèrement  le  levier 
est  hors  de  proportion  avec  l'énorme  gonflement  de  cette  cavité 
dont  les  parois  sont  relâchées.  Au  moment  de  la  systole  du 
ventricule,  il  se  produit  au  contraire  un  durcissement  énergique 
de  cet  organe,  durcissement  qui,  bien  qu'accompagné  de  diminu- 
tion de  volume,  n'en  imprime  pas  moins  au  levier  un  soulève- 
ment énergique. 


Détermination  graphique  de   la   succession  des  mouvements  des 
oreillettes  et  des  ventricules  chez  l'homme. 

§  73.  —  Bien  que  les  expériences  faites  sur  les  grands  mammi- 

par  une  plaque  étroite  en  aluminium.  En  faisant  glisser  ces  deux  pièces  le  long  des 
leviers,  on  rapproche  plus  ou  moins  du  centre  de  rotation  le  point  d'application  de  la 
force  représentée  par  les  parois  du  cœur.  11  est  possible  de  régler  la  position  des  leviers 
1  un  par  rapport  à  l'autre  en  les  déplaçant,  au  moyen  de  la  vis  de  pression  R,  qui  sup- 
porte la  base  du  levier  de  l'oreillette  :  on  diminue  plus  ou  moins  la  pression  des  leviers 
sur  le  cœur  en  inclinant  à  angles  variables,  les  petites  tiges  pp,  qui  portent  des 
contrepoids.  1 

La  seule  précaution  à  prendre  consiste  à  éviter  de  mettre  le  levier  de  l'oreillette  sur 
e  trajet  du  bulbe  aortique  qui  croise  la  face  antérieure  de  la  masse  auriculaire. 
(François-!  ranck,  Trav.  lab.,  t.  IV,  p.  407.) 
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fères  ne  laissent  guère  de  doutes  sur  la  manière  dont  se  suivent 
les  mouvements  des  différentes  cavités  du  cœur  chez  l'homme, 
il  était  intéressant  de  constater  expérimentalement  ce  mode  de 
succession. 

Une  précieuse  occasion  se  présenta  en  1877.  J'appris  du  docteur 


Fig.  43.  Succession  des  mouvements  de  l'oreillette  et  du  ventricule  sur  une  femme  atteinte 

d'ectopie  du  cœur. 

Klée  qu'il  y  avait  à  Colmar  une  femme  dont  on  sentait  battre  le 
cœur  sous  la  peau.  Il  s'agissait  d'une  ectopie  congénitale  de  cet 
organe  qui,  à  travers  une  ouverture  du  diaphragme,  était  des- 
cendu dans  l'abdomen  où  une  éraillure  de  la  ligne  blanche  ne 
laissait  plus  que  la  peau  de  l'épigastre  interposée  entre  le  cœur 


Fig.  44.  Succession  des  mouvements 


de  l'oreillette  (o)  et  du  ventricule  (»)  chez  le  cheval. 


et  la  main  de  l'observateur'.  François-Franck  se  chargea  d'aller 
examiner  cette  femme. 

1.  Voir,  pour  les  détails  de  l'examen  de  eette  malade,  Trav.  lab.,  t.  III,  p.  311. 
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Deux  appareils  explorateurs  du  durcissement  systolique  furent 
appliqués  l'un  sur  l'oreillette,  l'autre  sur  le  ventricule,  et  l'on 
!  obtint  le  double  tracé,  fig.  43. 

La  grande  ressemblance  de  ces  courbes  avec  celles  des  lignes  0 
et  Y  de  la  fig.  44,  recueillies  sur  le  cheval,  montre  suffisamment 
que  la  môme  succession  des  mouvements  exisLait  de  part  et 
d'autre.  On  constate  seulement  que,  sur  le  cœur  humain,  le  temps 
qui  sépare  la  systole  de  l'oreillette  de  celle  du  ventricule  est  un 
peu  plus  court  que  sur  le  cheval  dont  nous  rappelons,  dans  la 
figure  44,  le  tracé  cardiographique. 


CHAPITRE  VIII. 


MESURE  DE  LA  PRESSION  DANS  LES  CAVITÉS  DU  CŒUR. 

Graduation  des  sondes  manomélriques.  —  Évaluation  des  pressions  négatives  dans  "le 
cœur.  —  Détermination  des  valeurs  absolues  de  la  pression,  d'après  les  tracés  mano- 
métriques.  —  Valeurs  maxima  de  la  pression  dans  les  différentes  cavités  du  cœur. — 
Comparaison  des  phases  de  la  pression  ventriculaire  à  celles  de  la  pression  aorlique. 
—  Retard  de  la  pénétration  du  sang  dans  l'aorte  sur  le  début  de  la  systole  ventri- 
culaire. —  Rapports  de  la  pression  ventriculaire  à  la  pression  aorlique. 

Les  courbes  de  la  pression  du  sang  dans  les  différentes 
cavités  du  cœur  expriment  le  sens  dans  lequel  varie  à  chaque 
instant  cette  pression,  mais  ces  indications  toutes  relatives  ne 
donnent  pas  la  solution  du  problème  si  longtemps  poursuivi  par 
les  physiologistes,  depuis  Borelli  et  Haies  jusqu'à  Magendie, 
Cl.  Bernard,  Ludwig,  etc.  :  Quelle  est  la  valeur  absolue  de  la  force 
du  sang,  c'est-à-dire  de  la  force  du  cœur?  (Chap.  v,  §  43.) 

En  effet,  les  sondes  manométriques  sont  des  appareils  à 
indications  arbitraires  qui  révèlent  le  sens  des  changements  de 
la  pression,  sans  en  donner  la  valeur  absolue  j  celle-ci  ne  peut  être 
obtenue  qu'en  rapportant  la  pression  mesurée  à  l'étalon  généra- 
lement adopté,  celui  qui  correspond  à  une  colonne  de  mercure 
dont  la  hauteur  serait  égale  à  l'unité. 


Graduation  des  sondes  manométriques. 


g  74.  —  Il  est  très  important  de  pouvoir  comparer  les  unes  aux 
autres  les  pressions  qui  existent,  à  chaque  instant,  dans  l'oreillette 
le  ventricule  et  le  système  artériel,  afin  de  vérifier  l'exactitude  de 
cette  loi  physique  dont  nous  avons  parlé  au  chapitre  i,  §  7,  à  sa 
yu        rvr^^        voirj  que  le  Sàng  ne  se  meut  que  d'un  point  où, la  pression  es 
~  «  /  ^  forte  vers  un  point  où  elle  est  faible,  et  que  la  vitesse  d 

sang  est  proportionnelle  à  la  différence  de  pression  entre  ces  deu 

^T/z^uT  Points. 
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Cette  comparaison  des  pressions  dans  les  différents  points  du 
système  circulatoire  peut  toujours  être  effectuée  avec  les  sondes 
manométriques,  si  nous  graduons  préalablement  ces  instruments 
au  moyen  d'un  manomètre  à  mercure  pris  pour  étalon  '. 


1.  Voici  comment  se  fait  cette  graduation  : 

Prenons  à  la  fois  toutes  les  sondes  manométriques  sd  et  sg  qui  doivent  servir  dans  une 
expérience  et  introduisons-les  dans  un  flacon  muni  d'un  bouchon  à  plusieurs  tubulures 
(fig.  45),  de  telle  sorte  que  chacune  des  tubulures  livre  passage  à  l'un  des  tubes  à  air 
qui  relie  l'ampoule  manometrique  à  son  tambour  à  levier  inscripteur.  Une  tubulure 
spéciale  laisse  entrer  dans  le  flacon  un  tube  relié  à  un  manomètre  à  mercure  M;  enfin, 
une  dernière  tubulure  ouverte  à  l'extérieur  permettra  de  fouler  de  l'air  dans  le  flacon 
au  moyen  d'une  pompe  et  d'y  comprimer  cet  air  sous  des  pressions  variables. 

Plaçons  alors,  suivant  la  méthode  ordinaire,  tous  les  leviers  inscripteurs  les  uns  au- 
dessus  des  autres  et  faisons-les  tracer  sur  un  cylindre  enfumé. 


Fig.  45.  Disposition  employée  pour  graduer  les  sondes  manométriques. 

Le  flacon  étant  en  libre  communication  avec  l'air  extérieur,  toutes  les  sondes  seront 
soumises  a  la  press.on  normale  et  les  leviers  occuperont  sur  le  cylindre  une  position 
qui  correspondra  au  zéro  de  la  graduation.  Imprimons  un  léger  mouvement  de  rotation 
au  cylindre  et  chacune  des  plumes  tracera  une  ligne  qui  sera  le  zéro  de  l'échelle  de  la 
sonde  correspondante. 

Comprimons  l'air  dans  le  flacon,  jusqu'à  ce  que  le  manomètre  à  mercure  accuse  une 
den.vellat.on  d'un  centimètre,  les  leviers,  sous  l'influence  de  la  compression  des  am- 
poules manométriques,  prendront  une  position  nouvelle ,  et  en  faisant  de  nouveau 
tourner  le  cylindre,  nous  obtiendrons  un  second  trait  pour  l'échelle  de  chacun  des  tam- 
bours à  lev.er.  On  comprimera  ensuite  l'air  du  flacon,  de  manière  à  obtenir  dans  le 
manomètre  une  dénivellation  do  2  centimètres  de  mercure,  et  on  tracera  la  nouvelle 
posil.on  des  leviers.  En  procédant  de  la  même  manière  par  degrés  successifs  jusqu'à 
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Les  tracés  cardiographiques  prennent  alors  leur  valeur  véri- 
table et  l'on  peut  comparer,  à  chaque  instant,  la  pression  qui 
existe  dans  l'oreillette  droite  à  celle  du  ventricule  droit,  celle  du 
ventricule  droit  à  celle  du  gauche;  enfin  celle  du  ventricule  gauche 
à  celle  du  sang  dans  l'aorte,  si  l'on  introduit  dans  cette  artère  une 
sonde  manométrique  de  la  façon  que  nous  indiquerons  tout  à 
l'heure  l. 


Évaluation  des  pressions  négatives  dans  le  cœur, 

g  75. —  Pour  lire  avec  plus  de  sûreté  les  valeurs  mano'métriques 
des  courbes  cardiographiques,  nous  avons  cherché,  Chauveau  et 
moi,  à  déterminer  la  valeur  du  zéro  de  la  pression  dans  le  cœur, 
et  comme,  à  chaque  révolution  cardiaque,  la  pression  dans  l'oreil- 

25  centimètres  de  pression,  on  aura  une  échelle  suffisante  pour  mesurer  les  variations 
qui  s'observent  d'ordinaire  dans  la  pression  du  sang. 
La  figure  46  montre  l'aspect  de  celte  échelle  graduée  pour  la  sonde  cardiaque  gauche 


Fig.  46.  Un  tracé  des  changements  de  la  pression  dans  le  ventricule  gauche  avec  son  échelle 

de  graduation. 

(p.  90),  et  en  face  de  cette  échelle  est  un  tracé  des  variations  de  pression  dans  le  ventri- 
cule gauche  pendant  une  révolution  du  cœur.  On  peut,  de  cette  manière,  attribuer  à 
chacune  des  inflexions  de  la  courbe  la  valeur  manométrique  qui  lui  correspond. 

1.  Une  difficulté  se  présente  encore  dans  la  pratique,  la  voici  :  quand  on  vient  de 
graduer  les  sondes,  si  on  les  introduit  dans  les  cavités  du  cœur,  la  chaleur  du  sang, 
toujours  supérieure  à  la  température  ambiante,  dilate  l'air  contenu  dans  les  sondes 
comme  dans  un  thermomètre  à  air;  une  élévation  des  courbes  s'ensuit  et  relève  les 
niveaux  au  dessus  du  degré  correspondant  à  la  valeur  réelle  de  la  pression  du  sang. 
Dans  les  expériences  faites  avec  Chauveau,  nous  avons  réussi  à  éliminer  celle  cause 
d'erreur  en  faisant  la  graduation  des  sondes  cardiaques  dans  un  flacon  où  la  tempéra- 
ture était  portée  à  38"  centigrades,  c'est-à-dire  à  peu  près  à  la  température  du  sang 
dans  les  cavilés  du  cœur. 


CHAPITRE  VJII.  U3 
letle  droite  et  dans  le  ventricule  gauche  tombe  toujours,  pen- 
dant un  certain  temps,  à  zéro  et  même  au-dessous,  nous  avions 
ainsi  un  témoin  qui  nous  mettait  à  l'abri  de  toute  erreur  dans 
les  estimations  absolues  de  la  pression. 

Cette  détermination  du  zéro  se  fait  au  moyen  d'une  sonde  mano- 
métrique  spéciale  que  nous  avons  nommée  sonde  à  pressions  néga- 
tives l. 


1.  Celte  sonde  est  ainsi  disposée  :  une  ampoule  métallique  de  forme  olivaire  (ûs  47) 
est  mise  en  rapport  avec  un  tube  TV  qui  se  rend  au  tambour  à  levier  inscripteur.  Cette 
ampoule  est  criblée  de  petits  trous  et  revêtue  d'une  membrane  mince  et  très  souple  qui 
sapphque  exactement  sur  toute  sa  surface  et  qu'on  lie  autour  du  tube  au  point  où  il 
s  unit  a  1  ampoule.  Avec  cette  disposition,  toute  pression  positive  supportée  par  l'am- 
poule ne  fera  qu  appliquer  plus  intimement  la  membrane  sur  la  sur- 
face métallique ,  mais  ne  pourra  produire  aucune  compression  de 
1  air  qui  y  est  contenu,  les  trous  dont  l'ampoule  est  criblée  étant 

rop  petits  pour  que  la  membrane  élastique  fasse  saillie  à  leur  in- 
térieur. Mais  si  l'appareil  est  insensible  aux  pressions  positives  il 
est  très  sens.ble,  au  contraire,  aux  pressions  négatives.  En  effet 
des  que  la  pression  à  laquelle  est  soumis  cet  instrument  tombe  au- 
dessous  de  zéro,  l'aspiralion  qui  se  produit  sur  l'air  intérieur  de 

ampoule  décolle  la  membrane  élastique  qui  la  recouvre:  on  voit 
la  poche  de  caoutchouc  s'enfler  et  l'aspiralion  se  propager  par  les 
tubes  de  transmission  jusqu'au  tambour  à  levier,  dont  le  tracé  s'a- 
baisse d  autant  plus  que  la  pression  qui  agit  sur  la  sonde  est  plus 

Tour  donner  une  idée  du  fonctionnement  de  cet  instrument,  met- 
tons une  sonde  manométrique  ordinaire  et  une  sonde  à  pressions  né- 
gatives dans  un  même  réservoir  où  le  va-et-vient  d'un  piston  comprime  et  raréfie  l'air 

-iÏÏZ  ~' avec  dcux  tambours  à  leviers  s~  ^ 

La  ligne  SM  est  tracée  par  la  sonde  manométrique  ordinaire:  lali-„eSN  par  la  sonrl. 
à  pressas  négatives.  Or  cette  dernière  ne  donne  que  la  partie  inEure  iï  coult 


Fig.  47.  Ampoule 
de  la  sonde  à  pres- 
sions négatives. 


Fig.48.  ^.^^^^^j^,  rçeueiHis  aveo  une  sonde  ^ 

ei  avec  une  sonde  a  pressions  négatives  SN. 

.nencen't  l^Z  ZP  <  e  ToL tlt  ^"S?  T  T  P°i,US 

pression  est  égale  à  zéro  nous  nC„       -      'S™  ^correspondent  aux  instants  où  la 
nométrique  SM  mids  sonl  les  points  v  >rl    ,ChcrC,1Cr.danS  ,a  coul'be  d*  <*  sonde  mâ- 
tiné ligne  horizoïlequ  f^CU^TS  T*""'  ^  °"  Kpè^ 
marey,  CirculaL                  ?       ^on^a  au  zéro  du  tracé  mano. 
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Plongée  dans  une  cavité  du  cœur,  cette  sonde  ne  donne  qu'un 
tracé  partiel,  car  elle  n'inscrit  que  les  phases  négatives  de  la  pres- 
sion. Soit,  par  exemple,  le  tracé  de  la  pression  dans  l'oreillette 
droite;  la  sonde  des  pressions  négatives  le  traduira  (fig.  49).  Le 
sommet  des  phases  sysloliques  y  est  tronqué  et  le  niveau  hori- 
zontal auquel  ces  troncatures  ont  lieu  correspond  aux  instants 
où  la  pression,  de  négative  qu'elle  était,  est  devenue  positive. 


Fig  49  Tracé  de  la  pression  du  sang  dans  l'oreillette  droite  d'un  cheval,  recueilli  avec  la  sonde 
t5'  à  pressions  négatives. 

Si  l'on  reconstitue  par  une  ligne  ponctuée  les  sommets  tronqués, 
on  retrouvera  l'aspect  de  la  courbe  auriculaire  représentée  dans 
la  figure  40  et  dont  nous  avons  déjà  fait  l'analyse. 

Cette  sonde  introduite  dans  les  ventricules  y  détermine de  la 
môme  manière  l'instant  où  la  pression  de  négative  qu  elle  était 
au  début  de  la  diastole  devient  positive l. 


Détermination  des  valeurs  absolue,  de  la  pression  dapres  les 
tracés  manométrlques. 

»  76  _  Une  fois  connue  la  position  du  zéro  de  la  pression  dans 
un  t'  acé  cardiographique,  il  est  facile  de  lire,  sur  l'échelle  de  gm- 
uation  des  sondes'  nlo.étriques,  la  valeur  absolue  de  la  pres- 
sion à  laquelle  correspond  chaque  point  du  trace. 

sion  qu'elle  exprime.  nPllt  se  comparer  à  celui  d'une  soupape 

Lcqrôle  de  la  sonde  à  P-=s  ^Je  do  "atmosphère  et  s'ouvre  aussitôt 

qui  se  ferme  por  ^YXZZ^lLi  inférieure  à  la  pression  atmosphérique. 

que  la  pression  qu:  'cnd  a  a  ^aic  de  la  circulation  du  sang,  page  94  et  suiv  sur 
^'^^^^uSStive,  des  détails  plus  étendus  que  j'ai  cru  devoir 

la  détermination  de  la  piession  n  ^  secondairc. 

écarter  ici,  comme  n'ayant  qu'une  importance  second. 
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Supposons  que  la  sonde  à  pressions  négatives  nous  ait  appris 
quel  est  l'instant  où  la  pression  tombe  à  zéro  pendant  une  révolu- 
tion du  ventricule  gauche  (fig.  46),  en  présentant  l'échelle  de  gra- 
duation à  côté  de  la  courbe  ventriculaire,  nous  voyons  quelles  sont 
les  valeurs  de  la  pression  dans  le  ventricule  à  différents  instants, 
d'après  le  degré  de  l'échelle  auquel  correspond  chaque  élément 
de  la  courbe.  On  voit  ainsi  que  dans  la  figure  46  le  maximum  de 
pression  développé  par  le  ventricule  serait  d'environ  23  centi- 
mètres de  mercure. 


Valeurs  maxima  de  la  pression  dans  les  (lift,  routes  cavités 

du  cœur. 

§  77.  —  En  opérant  ainsi  sur  les  différentes  cavités  du  cœur, 
nous  avons  trouvé  avec  Chauveau  les  valeurs  suivantes  sur  un 
cheval  : 

Oreillette  droite,  pression  maximum   2lum,5 

Ventricule  droit  »    24"im 

Ventricule  gauche  »  ......  128""" 

L'oreillette  gauche  étant  inaccessible  aux  sondes  cardiaques1  on 
est  réduit  à  des  conjectures  relativement  à  la  force  réelle  de 
celte  cavité;  toutefois,  en  constatant  que  les  effets  de  l'oreillette 
dans  le  tracé  du  ventricule  gauche  ne  sont  pas  plus  intenses  que 
dans  celui  du  ventricule  droit,  on  est  en  droit  de  conclure,  avec 
assez  de  vraisemblance,  que  les  deux  oreillettes  sont  sensible- 
ment d'égale  force. 

On  trouve  d'importants  écarts  dans  les  valeurs  de  la  pression 
quand  on  opère  sur  des  animaux  différents.  Ainsi,  sur  un  autre 
cheval,  la  comparaison  de  la  force  des  deux  ventricules  a  donné  ,  te 

les  chiffres  suivants  : 

Ventricule  droit,  maximum   30mm 

Ventricule  gauche      »    95„ 

1.  Sur  un  cheval  dont  la  poitrine  est  ouverte,  on  peut  faire  pénétrer  une  sonde  par 
les  vçmes  pulmona.res  jusque  dans  l'oreillette  gauche;  mais  alors  les  troubles  de  la 
c.rculation  sontte.s,  qu'on  ne  peut  guère  accorder  de  confiance  aux  valeurs  absolues  de 
la  pression  a.nsi  mesurée.  Nous  avions  conçu,  avec  Chauveau,  le  projet  de  construis 
une  sonde  cardiaque  gauche  qui,  passant  par  les  artères  et  l'orifice  aortique  dans  \l 
ventricule  gauche,  eût  envoyé  une  ampoule  manomélrique  jusque  dans  l'oreillet  ! 
gauche;  ma.s  les  difficultés  d'exécution  nous  ont  paru  excessives  en  présence  d,  peu 
d'importance  d'une  pareille  détermination.  pe" 
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Sur  un  vieux  cheval  nous  avons  trouvé  : 

Ventricule  droit,  maximum   29""" 

Ventricule  gauche     »   •  '  1W 

Outre  ces  variations  individuelles  de  la  force  absolue  des  ventri- 
cules on  doit  observer  que  le  rapport  de  l'énergie  des  cavités 
droites  et  gauches  varie  également.  Toutefois,  dans  la  plupart  des 
cas,  le  rapport  de  un  à  trois' exprime  approximativement  la  lorce 
du  ventricule  droit  par  rapport  au  gauche. 

Comparaison  de,  «hases  de  la  pression  ventriculaire  à  celles 
de  la  pression  aortique. 

i  78  _  Nous  avons  vu  que  l'effort  de  tout  muscle  se  règle  sur 
la  résistance  qu'il  surmonte  et  que,  pour  cette  raison,  la  pression 
dans  les  ventricules  présente  des  phases  qui  différent  de  celles 
de  l'action  musculaire  d'un  cœur  vide.  Il  est  donc  naturel  de  sup- 
poser que  pendant  la  phase  systolique  la  pression  du  sang  dans 

es  ventricules  sera  réglée  par  la  résistance  à  surmonter  c  est- 
à-dire  par  la  pression  du  sang  dans  les  artères.  Toutefois  on 
neut  prévoir  que  la  pression  intra- ventriculaire  sera  toujours 
un  peu  supérieure  à  la  pression  intra-aortique,  puisque  le  sang 
^  AT  ne  oeut  s'échapper  du  cœur  dans  les  artères  que  parce  qu  il  obé  i 

•  une  pression 'plus  forte  que  celle  qu'il  trouve  au-devant  de  lui. 

L'expérience  montre  qu'il  en  est  ainsi.  vPntricu- 
Pour  mesurer  comparativement  les  pressions  in Ua-ventiicu 
lai»  et  intra-aortique,  on  pourrait  se  servir  d'une  double  sonde 
\.  ^  lie  à  celle  qui  explore  simultanément  les  changements  de  la 

l'nntre  resterait  dans  l'aorte,  au-dessus  des  valvules  sibmoiu 
métriques  ei  iamais  d'élasticités  parfaitement  égales,  il 

rr  rend:  o  7us  x  U  -iSte  à  employer  une  sonde  unique 
l'aorte,  ï 'travers  les  valvules  sigmoïdes. 
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L'expérience  faile  sur  un  cheval  a  donné  le  tracé  figure  50. 

La  ligne  correspond  à  trois  révolutions  du  cœur;  pendant  les 
deux  premières,  l'appareil  enregistre  les  mouvements  du  ventri- 
cule gauche,  et  le  tracé  obtenu  ressemble  assez  parfaitement  à 
celui  de  la  figure  37.  A  partir  du  point  a,  la  sonde,  retirée  du 
ventricule,  se  trouve  dans  l'aorte,  de  sorte  qu'on  obtient  le  tracé 
de  la  pression  aortique. 

La  comparaison  de  ces  deux  moitiés  de  la  figure  éclaire  beau- 
coup la  nature  des  changements  de  la  pression  aortique.  Si  l'on 
reconstruit,  à  partir  de  la  deuxième  portion  du  tracé,  la  courbe 


Fig.  50.  Tracés  de  la  pression  dans  le  ventricule  gauche  et  dans  l'aorte.  —  Ligne  t,  une  sonde  ma. 
nometnque  est  dans  le  ventricule  gauche;  après  deux  révolutions  du  cœur,  on  la  fait  passer  dans 
1  aorte  en  a.  —  Ligne  2,  tracé  fourni  par  une  autre  sonde  manomélrirrue  maintenue  en  permanence 
dans  l'aorte. 


k,  l  ^v^6-Uv— 


que  donnerait  l'appareil  si  la  sonde  restait  dans  le  ventricule, 

on  obtient  le  dessin  formé  par  une  ligne  ponctuée.  On  remarque 

alors  que  cette  courbe  et  celle  de  la  pression  aortique  présentent 

une  partie  commune  bc,  ce  qui  prouve  qu'à  cet  instan  t,  c'est-à-dire 

pendant  la  systole,  le  ventricule  et  l'aorte  étaient  le  siège  d'une  ^ 

pression  semblable.  t^^'K^^ 

Or/  les  explications  données  précédemment  sur  la  signification  ' 
du  tracé  ventriculaire  rendent  très  bien  compte  de  cette  égalité  de 
pression  dans  l'aorte  et  dans  le  ventricule  gauche.  Ace  moment, 
en  effet,  les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte  sont  soulevées,  de  sorte 
qu'il  y  a  communication  complète  entre  le  cœur  et  le  système  ar- 


i  1 8  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

tériel,  De  là  résulte  la  similitude  des  pressions  cardiaque  et 
aortique. 

Cette  communication  du  ventricule  et  de  l'aorte  ne  saurait  se 
produire  qu'au  moment  où  la  valvule  mitrale  fermée  fournit  un 
point  d'appui  à  la  pression  du  sang  du  ventricule  pour  ouvrir  les 
valvules  sigmoïdes  de  l'aorte;  elle  doit  cesser  au  moment  où  les 
valvules  sigmoïdes  se  ferment,  car  olors  le  cœur  et  l'aorte  forment 


^T^^vA^  «tf— -deux  cavités  complètement  indépendantes.  On  va  voir  que  les 

choses  se  passent  ainsi  en  réalité  :  l'interprétation  des  deux  petites 
ondulations  6  et  c  en  donnera  la  preuve. 

g  79.  _  Retard  de  la  pénétration  du  sang  dans  l'aorte  sur  le 
début  de  la  systole  ventriculaire.  —  Examinons  comparativement 
les  tracés  l  et  2,  figure  50,  afin  de  juger  du  synchronisme  des 
différents  phénomènes  qui  se  passent  dans  le  cœur  et  dans  l'aorle. 
.,/On  voit  que  le  début  de  la  systole  du  ventricule  gauche  a  lieu 
fl*-1^  au  moment  même  où  se  produit  la  petite  ondulation  V  (ligne  2)  ; 

....  .   ,1      ^„„U.rnmnnf  irlontïnilP 


au  iiiuiuv-uv  —   x  - 

celle-ci  précède  légèrement  un  second  soulèvement  identique 

JVt^-^O       q^JUL  (a-V*-  ■     "  -  •        ....    -i-ii  U  ,1.,    cr,r,rï-  Hanc 


JUJV  > 


U   Ù) 


\ 


à  l'ondulation  b  (ligne  l),  c'est  la  pénétration  du  sang  dans 
l'îior  Lg. 

La  systole  ventriculaire  dure  donc  un  certain  temps  avant  d'ac- 
quérir le  degré  d'énergie  suffisant  pour  soulever  les  valvules  sig- 
moïdes de  l'aorte;  elle  n'y  peut  arriver  qu'après  la  clôture  de  la 
valvule  mitrale,  clôture  qui  se  produit  au  points  (ligne  1).  Le  sou- 
lèvement b',  dans  le  tracé  de  la  pulsation  aortique,  n  est  donc 
nue  l'effet  d'un  ébranlement  imprimé  aux  valvules  sigmoïdes  de 
raorte,  au  moment  où  la  valvule  mitrale  se  ferme.  L'ouverture 
des  valvules  aortiques  n'a  lieu  que  plus  tard.  On  voit  par  la  qu  il 
Y  a  un  retard  entre  le  début  de  la  systole  du  ventricule  et  la  pénétra- 
tion du  sang  dans  l'aorte.  Ce  retard,  qui  dans  la  figure  50  est  sensi- 
blement égal  à  un  dixième  de  seconde,  est  employé  par  le  ventn- 
cule  à  atteindre  le  degré  de  pression  intérieure  suffisant  pour 
vaincre  la  pression  du  sang  dans  l'aorte1. 

La  comparaison  des  deux  tracés  superposés  montre  aussi  que 
le  point  c  (ligne  2),  homologue  du  point  c  (ligne  1),  est  exactement 

.   •  ;o«a  „„i  ronstaté  l'exagération  du  relard  du  pouls  sur  la  pulsalion  du 
lm    T  72 Ses  La ad  e     Hardy  et  Behier  (semeiologic  p.  422),  croient  avoir 
Ï^JSSÏÏ  ce  Jtard  quand  les  battements  du  c.ur  sont  moins 
réquenls  et  moins  forts  que  d'ordinaire. 
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synchrone  avec  le  point  v'  du  tracé  ventriculaire.  Or  ce  dernier 
est  produit,  comme  on  le  sait,  par  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes 
de  l'aorte  (voy.  §  70).  C'est  donc  au  moment  de  cette  clôture  que 
se  produit,  dans  le  tracé  de  la  pression  aortique.  le  soulèvement  c 
qui  répond  au  moment  où  le  ventricule  et  l'aorte  cessent  de  com- 
muniquer ensemble. 

Les  parties  dissemblables,  dans  les  tracés  du  venlricule  et  de 
la  pression  aortique,  ne  sont  pas  moins  faciles  à  expliquer  que 
la  partie  commune  située  entre  les  points  b  et  c  (ligne  1). 

Dans  le  tracé  de  là  pression  aortique,  immédiatement  après    '■  /u*"<    |  ^J^T 
l'ondulation  qui  correspond  à  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes,  <l^T^C 
la  courbe  s'abaisse  lentement,  parce  que  le  sang  artériel,  empn-^^.  ^  ^ 
sonné  dans  les  vaisseaux,  ne  s'écoule  que  peu  à  peu  à  travers  ^^^M  ^  c> 
les  voies  capillaires.  Pour  le  ventricule,  au  contraire,  la  courbe 
tombe  brusquement,  car  cette  cavité,  complètement  relâchée,  n'a  du^^Jh.  cJ^~{^ 
plus,  à  son  intérieur,  qu'une  pression  très  basse,  ordinairemente*^  -  t/—-, 
inférieure  à  zéro  ;  c'est  ce  que  j'appelle  le  vide  post^ystoU^ue^.  _  ^jf^*- 


Rapports  de  la  pression  aortique  a  la  pression  ventriculaire. 

g  80.  —  Lorsqu'on  veut  comparer  la  hauteur  à  laquelle  s'élève  la 
pression  du  sang  dans  l'aorte  à  celle  qui  existe  dans  le  ventricule 
pendant  sa  systole,  la  graduation  du  cardiographe  que  nous  avons 
décrite  (g  74)  fournit  la  solution  de  ce  problème.  Les  mesures  prises  rjf]^L, 
sur  un  grand  nombre  de  chevaux  montrent  que  la  pression  maxi-  ^  ^ 
muni  est  un  peu  plus  faible  pour  l'aorte  que  pour  le  ventri-  ^  ^ 
cule.  t^v-  v*i*J(r, 

Dans  la  figure  50,  la  différence  entre  le  maximum  de  la  pression 
ventriculaire  et  celui  de  la  pression  aortique  est  presque  nulle,  ce 
qui  prouve  que  le  sang  passait  avec  lenteur  du  ventricule  dans 
l'aorte.  Si,  par  une  influence  quelconque,  on  faisait  baisser  la  près-  / 
sion  dans  l'aorte,  le  sang  s'échapperait  plus  vite  du  ventricule  j 
dans  ce  vaisseau  et  l'on  verrait  sur  les  tracés  un  écart  plus  grand 
entre  la  pression  ventriculaire  et  la  pression  aortique. 

Sur  un  cheval  auquel  on  venait  de  pratiquer  une  hémorrhagie 


1.  Si  l'on  voulait  analyser  successivement  la  signification  des  divers  éléments  de  la 
pression  aortique,  on  trouverait  pour  chacun  d'eux  l'interprétation  suivante  (fig.  50, 
ligne  1)  :  b,  ébranlement  des  valvules  sigmoïdes  au  moment  de  la  clôture  de  la  valvule 
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abondante,  on  recueillit  le  tracé  51  qui  montre,  avec  un  extrême 
abaissement  de  la  valeur  absolue  des  pressions,  un  excès  relatif 
,de  la  pression  du  ventricule  sur  celle  de  l'aorte  beaucoup  plus 
grand  que  dans  les  conditions  normales. 

D'autres  fois,  c'est  un  surcroît  de  la  force  du  cœur  qui  produit 
une  plus  grande  différence  entre  les  pressions  ventriculaire  et 
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Fig.  51.—  Hémon'liagie  abondante  sur  un  cheval;  tracés  de  la  pression  ventriculaire  gauche  V  G 

et  de  la  pression  artérielle  A. 


aortique.  Ainsi,  un  autre  cheval  à  qui  on  avait  administré  de  la 
>*-*>■*    digitale  présenta  un  excès  très  grand  de  la  pression  ventriculaire 
(fig.  52)  sur  la  pression  aortique. 
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Fig.  52.  —  Action  de  la  digitale  :  accroissement  passager  de  l'énergie  ventriculaire.  —  V,  pression 
ventriculaire  gauche.  —  A,  pression  aortique. 


Dans  aucun  cas,  la  pression  ventriculaire  n'a  été  inférieure  à 
celle  de  l'aorte,  sauf  dans  certaines  systoles  avortées  et  abso- 
lument incapables  de  faire  pénétrer  du  sang  dans  les  artères  », 

mitrale-  -  de  b  en  c,  afflux  de  sang  du  ventricule  dans  l'aorte  et  augmentation  gra- 
duelle de  la  tension  aortique  pendant  la  systole  ventriculaire;  -  c,  clôture  des  valvules 
sigmoïdes  de  l'aorte;  -  de  c  à  la  pulsation  suivante,  abaissement  graduel  de  a  ten- 
sion artérielle,  par  suite  de  l'écoulement  du  sang  à  travers  les  vaisseaux  capillaires. 

1.  C'est  à  une  imperfection  des  instruments  employés  qu'est  due  celte  supposition 
émise  par  Fick  (Ueber  die  Schwankungen  des  Bluldruekes  in  verselnedenen  Ab- 
«rhniUcn  des  Gefàcssystèntès.  -  Wurtzbourg,  10  mai  1873)  :  que  la  pression  du  sang 
dans  l'aorte  peut  s'élever  au-dessus  de  celle  du  ventricule.  Fick  a  annoncé  que,  d  après 
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Quand  les  systoles  ventriculaires  sont  trop  faibles  pour  déve- 
lopper  une  pression  supérieure  à  celle  du  sang  dans  l'aorte,  les  <^~~^ } 
valvules  sigmoïdes  ne  peuvent  être  soulevées,  le  sang  ne  pénètre 
pas  dans  l'aorte  et  le  pouls  manque  aux  artères.  Sans  anticiper  sur 
la  nature  du  pouls  artériel,  nous  devons  dire,  cependant,  qu'une  0  ^ 

pulsation  a  lieu  chaque  fois  qu'une  ondée  cardiaque,  pénétrant 
dans  le  système  artériel,  vient  y  élever  la  pression  du  sang.  A  l'état*  , 
normal,  le  nombre  des  pulsations  artérielles  est  identique  à  celui 
des  pulsations  cardiaques.  Mais  si,  parmi  les  systoles  du  cœur,  il 
en  est  quelques-unes  d'insuffisantes,  elles  ne  seront  pas  suivies  de 
pulsations  artérielles  et  il  y  aura  désaccord  entre  le  chiffre  du 
pouls  et  celui  des  pulsations  du  cœur. 

La  figure  54  est  un  exemple  frappant  de  ces  systoles  insuffisantes. 
Elle  a  été  recueillie  sur  un  cheval  dont  le  cœur  présentait  alterna- 
tivement une  systole  forte  et  une  systole  faible.  La  pression  arté- 


des  mesures  comparatives  de  la  pression  du  sang  dans  le  ventricule  gauche  et  dans 
1  aorte,  il  avait  trouvé  un  excès  notable  de  la  pression  aortique  sur  celle  du  ventricule. 
Ce  phys.olog.ste  a  publié  dans  son  travail  la  figure  53,  qui  montre  en  effet  une  infé- 
riorité notable  de  la. pression  venlriculaire  sur  celle  de  l'aorte.  D'autre  part,  un  élève 
de  Hck  bradle  (  Unlersuchungen  iiber  die  Spannungsunterschiede  zicischen  dem 
Imken  Venlrikd  und  der  Aorla.  Ans  dcm.  Inslit.  fur  experimcntelle  Pathologie  in 


radiu8!6-'  ?  ^"f  lG  'ab0rat0ire  de  Stricker  des  «Pinces  qui  le  conduisirent 
à  admet  re  également  un  excès  de  la  pression  aortique  sur  la  pression  ventricu  àire 

eurs  o u  î  art,Cle  ^  ^  "'  P-  322>  à  montre"a  ««•  ^  ces  Z 

T\\Ce.  qUe  f63  dGUX  expérimentateurs  s'étaient  servis  de  manô- 
Tn  t    m  n  aPa b     d'0be'r,auxbl'uscl«- variations  de  la  pression  dans  les  vehtriTZ 
;::SnnaiCnl  t0,,J0"rS  ™  *■  "  P-sion  ven.riculaire  mè 
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rielle  étant  inscrite  en  même  temps  que  celle  du  ventricule;  on 
voit  que  les  systoles  faibles  sont  sans  effet  sur  la  circulation  arté- 
rielle. En  auscultant  et  en  palpant  le  cœur,  on  trouvait  une  dit* 


Fi-  u  -  Svstoles  fortes  et  faibles.  Ces  dernières  n'envoient  pas  de  sang  dans  les  artères. 
N,  niveau  que  la  pression  doit  atteindre  dans  le  ventricule  pour  soulever  les  valvules  s.gmo.dei. 


férence  de  2  à  1  entre  le  nombre  des  révolutions  cardiaques  et 
celui  des  pulsations  artérielles. 

Nous  aurons  à  citer  des  exemples  semblables  de  systoles  insuf- 
fisantes observées  sur  l'homme,  dans  certaines  maladies  du  cœur. 
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SIGNES  EXTÉRIEURS  DE  LA  FONCTION  CARDIAQUE.  —  BRUITS 

DU  CŒUR. 

Dislinction  des  deux  bruils  du. cœur.  —  fïapport  des  bruils  du  cœur  aux  phases 
d'une  révolution  cardiaque.  —  Cause  des  bruils  du  cœur.  -  Inlerprétalion  des  signes 
fournis  par  l'auscultation  du  cœur  à  l'état  physiologique.  —  Dédoublement  normal 
des  bruits  du  cœur.  —  Reproduction  artificielle  des  bruits  du  cœur. 

Les  expériences  cardiographiques  sur  les  grands  animaux,  en 
déterminant  avec  certitude  la  manière  dont  se  succèdent  les 
mouvements  des  différentes  cavités  du  cœur,  ont  fixé  l'opinion 
des  médecins  sur  la  véritable  signification  des  signes  extérieurs 
qui,  sur  l'homme,  traduisent  la  fonction  cardiaque.  Ces  signes 
sont  de  deux  sortes  :  l'oreille  appliquée  sur  la  région  précordiale 
entend  des  bruits  deux  fois  plus  fréquents  que  les  pulsations  des 
artères:  le  doigt,  placé  en  face  de  la  pointe  du  cœur,  en  sent  le 
battement  ou  pulsation. 

Ces  signes  extérieurs  servent  de  repères  au  médecin  qui 
ausculte  un  malade  et  lui  permettent  de  reconnaître  à  quel 
instant  de  la  révolution  cardiaque  se  produisent  certains  phéno- 
mènes anormaux  que  l'auscultation  ou  la  palpation  révèlent. 

Pour  ausculter  fructueusement/il  faut  donc  être  exactement 
fixé  sur  l'instant  de  la  révolution  cardiaque  auquel  se  produisent 
les  bruils  et  la  pulsation  du  cœur.  On  sait  déjà  que  la  pulsation 
du  cœur  signale  le  début  de  la  systole  ventriculaire  ;  cette  notion 
sert  à  déterminer  l'instant  de  production  des  deux  bruits. 


Distinction  des  deux  bruits  du  cœur. 

I  81.  -  L'application  de  l'oreille  sur  la  poitrine  d'un  homme 
sam  fait  percevoir  à  la  fois  tous  les  signes  dont  nous  venons 
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de  parler.  La  tête  de  l'observateur  est  légèrement  soulevée  par 
chacune  des  pulsations  cardiaques;  or,  l'un  des  bruits  coïncide 
exactement  avec  cette  pulsation.  On  peut  donc  conclure  que  l'un 
des  deux  bruits  du  cœur  coïncide  exactement  avec  le  début  de 
la  systole  ventriculaire  :  c'est  celui  qu'on  désigne  sous  le  nom 
de  premier  bruit;  l'autre  arrive  au  bout  d'un  court  instant;  on  le 
nomme  second  bruit.  Puis  il  se  fait  un  nouveau  silence ,  après 
quoi  une  nouvelle  pulsation  du  cœur  arrive,  accompagnée  du  I 
premier  bruit  de  la  révolution  nouvelle.  Cette  distinction  des 
deux  bruits  du  cœur,  basée  sur  la  coïncidence  de  l'un  d'eux  avec 
la  pulsation  du  cœur  est  très  importante;  toutes  les  fois  que  la  I 
pulsation  est  franchement  perceptible,  elle  permet  de  reconnaître  i 
sans  hésitation  le  premier  bruit,  ou  bruit  systolique,  dont  la  pro-  I 
duction  est  synchrone  avec  la  pulsation  du  cœur  elle-même. 

Le  rythme  des  bruits  du  cœur  sert  encore  à  les  distinguer  l'un  I 
de  l'autre,  et  ce  caractère  est  précieux  quand  la  pulsation  du  I 
cœur  est  difficile  à  percevoir,  ce  qui  arrive  assez  souvent.  Les 
intervalles  ou  silences  qui  séparent  les  bruits  du  cœur  ne  sont  j 
pas  égaux.  Le  plus  court  est  celui  qui  sépare  le  premier  bruit  du  I 
second  :  on  l'appelle  petit  silence  ,  tandis  que  le  temps  qui  s'écoule 
entré  le  second  bruit  du  cœur  et  le  premier  bruit  de  la  révolution 
suivante  est  en  général  plus  long  :  on  le  désigne  sous  le  nom  de 
'grand  silence. 

Beaucoup  d'auteurs  ont  essayé  de  représenter,  au  moyen  de 
notations  musicales,  le  rythme  des  bruits  du  cœur;  mais  les  nota- 
tions qu'ils  ont  données  ne  coïncident  pas  entre  elles,  ce  qui  s'ex- 
plique aisément  par  les  différences  individuelles  que  présente  le 
rythme  de  ces  bruits.  Nous  allons  recourir  à  une  expression  ana-  j 
logue  pour  représenter  le  rythme  cardiaque  et  les  rapports  qui 
existent  entre  les  bruits  et  la  pulsation  du  cœur. 

!"  bruit.         T  bruit.  1"  bruit.      _  T  bruit. 

|  ifice.  "  G-d  silence.  |  G-d  silence. 

Pulsation.  Pulsation. 

Le  rythme  du  cœur  suffit  à  lui  seul,  dans  certains  cas,  pour  di  J 
tinguer  le  premier  bruit  du  second,  puisque,  d'ordinaire  après  le 
gra'nd  silence,  c'est  le  premier  bruit  qu'on  entend.  Ce  repère  toute- 
fois  n'est  pas  infaillible  :  car  la  durée  des  deux  silence,  est  t, 
variable,  et  quelquefois  ces  intervalles  peuvent  être  égaux.  Le  cœur- 
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bat  alors  une  mesure  à  deux  temps;  c'est  ce  qui  arrive  ordinai- 
rement pour  les  bruits  du  cœur  du  fœtus.  Le  caractère  dis- 
linctif  des  deux  bruits  basé  sur  la  coïncidence  du  premier 
avec  la  pulsation  est  donc  bien  préférable,  quand  la  pulsation 
du  cœur  est  perceptible.  Mais  la  pulsation  peut  manquer,  soit 
que  la  systole  ventriculaire  ait  trop  peu  d'énergie,  soit  qu'un 
épanchement  dans  le  péricarde,  ou  l'interposition  d'une  lamelle 
de  poumon  emphysémateux  sépare  le  ventricule  de  la  paroi  tho- 
racique.  Souvent,  même  chez  les  sujets  sains,  la  pulsation  n'est 
perceptible  que  dans  certaines  attitudes  :  quand  le  sujet,  par 
exemple,  est  couché  sur  le  côté  gauche  et  que  la  déclivité  favorise 
le  contact  du  ventricule  avec  la  paroi  thoracique.  Mais,  si  une 
telle  attitude  est  avantageuse  pour  percevoir  le  mieux  possible 
la  pulsation  ventriculaire,  elle  ne  permet  pas  l'auscultation  ;  il  est 
donc  avantageux  de  suppléer  à  l'absence  de  la  pulsation  du  cœur 
par  un  autre  point  de  repère  d'une  valeur  à  peu  près  égale  :  le 
pouls  carotidien. 

§  82.  —  Dans  les  conditions  normales,  le  pouls  carotidien  est  à  -T^J 
peu  près  synchrone  avec  la  pulsation  du  cœur;  son  retard  sur 
le  début  de  la  systole  ventriculaire  n'excède  guère  un  dixième  '%  i/J^ 
de  seconde  chez  l'homme  sain  ;  cette  durée  n'est  pour  ainsi  dire 
pas  perceptible  à  nos  sens.  Avec  un  peu  d'habitude,  on  arrive  à 
combiner  la  palpation  d'une  carotide  avec  l'auscultation  du  cœur; 
on  reconnaît  alors,  comme  premier  bruit,  celui  qui  paraît  coïncider 
avec  le  pouls  carotidien1. 

§  83.  —  Le  timbre  des  bruits  du  cœur  permet  aussi,  à  lui  seul, 
de  les  distinguer  l'un  de  l'autre.  Le  premier  bruit  est  sourd,  grave  ;  >  y^) 
on  sent  qu'il  accompagne  un  ébranlement  énergique  du  cœur 
tout  entier.  Le  second  bruit  est  clair,  bref  et  nettement  frappé.  La  jz 
différence  de  ces  deux  timbres  s'expliquera  mieux  quand  nous 
aurons  parlé  du  mécanisme  de  la  production  de  chacun  des  deux 
bruits. 

Enfin,  le  siège  des  deux  bruits  du  cœur  n'est  pas  le  même,  c'est- 

1.  On  verra  plus  tard  que  certaines  lésions  cardiaques,  l'insuffisance  aortique  princi- 
palement, accroissent  singulièrement  le  retard  apparent  du  pouls  sur  la  pulsation  car- 
Jiaque,  à  ce  point  qu'il  pourrait  s'ensuivre  une  erreur  de  l'observateur  qui,  s'il  n'était 
prévenu,  prendrait  le  premier  bruit  pour  le  second. 
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à-dire  qu'en  localisant  l'auscultation  au  moyen  du  stéthoscope, 
on  trouve  que  le  maximun  d'intensité 'de  chacun  d'eux  corres- 
pond à  des  lieux  différents  de  la  région  précordiale. 

Sur  un  animal  dont  le  cœur  est  à  nu,  le  premier  bruit  s'entend 
également  bien  sur  tous  les  points  de  la  surface  ventriculaire;  le 
second,  au  contraire,  a  son  maximum  d'intensité  à  l'origine  de 
l'aorte  ou  de  l'artère  pulmonaire. 

Sur  l'homme,  le  maximum  d'intensité  du  premier  bruit  corres-  I 
pond  au  point  même  oîi  la  pulsation  se  produit,  c'est-à-dire  au  ni- 
veau de  la  pointe  du  cœur.  Le  lieu  ordinaire  de  ce  maximum  est  le 
cinquième  espace  intercostal  gauche,  un  peu  en  dehors  du  mame- 
lon; c'est  là  que  le  ventricule  est  le  plus  immédiatement  en  contact 
S}  frwt-^^  ^a  Par°i  thoracique.  Le  second  bruit  a  son  maximum  en 
^~  \      ^ace  ^e  'a  k&se  ^  cœur'  ^ans  'e  seconu"  0U  dans  Ie  troisième  es-  j 

pace  intercostal  gauche,  tout  près  du  bord  du  sternum. 

Le  siège  des  bruits  du  cœur,  pas  plus  que  leur  rythme  ou  leur 
timbre,  n'est  susceptible  d'être  déterminé  rigoureusement  pour 
tous  les  cas.  En  effet,  les  changements  de  volume  du  cœur,  ses 
déplacements  par  un  épanchement  pleurétique,  les  variations 
individuelles  de  sa  position,  sont  autant  de  causes  qui  l'ont  varier 
le  siège  des  bruits. 

11  est  rare  que  tous  les  caractères  que  nous  venons  de  signaler 
et  qui  permettent  de  distinguer  entre  eux  les  deux  bruils  du  cœur  ! 
manquent  à  la  fois;  en  général,  à  défaut  de  l'un  d'entre  eux,; 
les  autres  servent  à  établir  cette  distinction.  Ces  caractères  sont 
résumés  dans  le  tableau  suivant  : 


Caractère  propre  au  premier  brait. 

Il  coïncide  avec  la  pulsation  cardiaque  et  est  presque  synchrone 
avec  le  pouls  carotidien. 

Caractères  différentiels  des  deux  bruits. 


1"  BRUIT. 


Arrive  après  le  grand  silence; 
son  timbre  est  sourd;  son  maxi- 
mum d'intensité  est  à  la  pointe 
du  cœur. 


2'  BRUIT. 


Arrive  après  le  petit  silence; 
son  timbre  est  clair;  son  maxi- 
mum d'intensité  est  à  la  base 
du  cœur. 
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Rapports  «le»  bruits  du  cœur  avec  les  phases  d'une  révolution 

cardiaque. 

g  84.  —  Si  l'on  ausculte  le  cœur  d'un  animal  en  même  temps 
qu'on  inscrit  la  courbe  de  la  pression  du  sang  dans  les  cavités 
venlriculaires,  on  constate  que  chacun  des  bruits  arrive  à  un  in-  ^  j,^^) 
slant  déterminé  de  la  production  des  courbes  :  le  premier,  au  mo- 
ment où  la  systole  des  ventricules  provoque  l'ascension  du  tracé; 
le  second,  au  moment  où  la  diastole  ventriculaire  s'accuse  par  une      /  .^À~  A — 

chute  de  la  courbe  de  pression.  Cette  expérience  montre  que  si  , 
le  premier  bruit  correspond  au  début  de  la  systole,  le  second  cor- 
respond,  non  moins  exactement,  àlafînde  cette  systoleetau  com- 
mencement du  relâchement  ventriculaire.  Pour  donner  à  l'expé- 
rience plus  de  certitude  et  pour  la  rendre  plus  démonstrative,  on 


Fîg.  55.  —  Tracé  de  la  pression  ven'lriculaire  d'un  cheval,  VD.  Au-dessous,  sont  les  signaux 
du  premier  et  du  second  bruit  du  cœur. 

place  au-dessous  du  levier  qui  inscrit  la  pression  ventriculaire 
un  autre  tambour  à  levier  conjugué  avec  une  capsule  à  air1.  Au 
moment  où  l'on  entend  chacun  des  bruits  du  cœur,  on  frappe 
un  coup  sec  sur  la  membrane  de  la  capsule;  le  levier-signal  exé- 
cute une  brusque  vibration  et  marque  ainsi  l'instant  du  bruit  par 
rapport  aux  variations  de  la  pression  du  sang  dans  le  ventricule8. 
On  oblient  ainsi  la  figure  55,  dans  laquelle  le  premier  et  le  second  / 
bruit  correspondent  aux  instants  extrêmes  de  la  systole  ventricu- 
laire, de  sorte  que  le  petit  silence  mesure  exactement  la  durée  de 
.cette  systole.  '  Â4u  it*-4-~*y*. 

■ 

1.  Voir  les  signaux  transmis  par  l'air,  U&ih.  graph.,  p.  478.  ^%c^Xjn^ 
2  T.  C.  Donders,  De  Rhythmus  der  HaHsloonen. 
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Dans  la  pratique,  il  est  souvent  intéressant  d'estimer  la  durée 
relative  de  la  systole  ventriculaire  :  cette  mesure  s'obtient  assez 
exactement  d'après  la  durée  du  petit  silence,  c'est-à-dire  d'après 
l'intervalle  qui  sépare  le  premier  bruit  du  second1. 


Cause  des  bruits  du  cœur. 


§  85.  —  Parmi  les  différentes  théories  qui  ont  été  émises  sur 
la  cause  immédiate  des  bruits  du  cœur2,  il  en  est  un  certain 
nombre  qui  doivent  être  éliminées  sans  discussion,  parce  qu'elles 
sont  contraires  aux  principes  de  la  physique;  d'autres,  plus 
nombreuses  encore,  sont  en  opposition  avec  ce  qui  est  rigoureu- 
sement démontré  au  sujet  de  la  succession  des  mouvements  du 
cœur,  de  sorte  qu'il  ne  reste  debout  qu'une  seule  théorie  des 
bruits  du  cœur  :  celle  qui  en  attribue  l'origine  à  la  clôture  des 
valvules  et  qui  est  connue  sous  le  nom  de  théorie  de  Rouanet. 

L'idée  d'attribuer  chacun  des  bruits  du  cœur  à  la  clôture  des 
valvules  avait  déjà  été  émise  par  Carswell,  mais  Rouanet5  a  dé- 
montré d'une  manière  si  ingénieuse  et  si  convaincante  le  rôle  des 
valvules  dans  la  production  des  bruits  du  cœur,  que  cette  théorie 
//  *  /lfH/t*/w/  lui  appartient  d'une  manière  légitime. 

D'après  Rouanet,  le  premier  bruit,  arrivant  au  début  de  la  sys- 
tole des  ventricules,  serait  du  au  claquement  des  valvules  auri- 
culo-ventriculaires  qui  se  ferment  au  moment  où  le  sang, 
comprimé  dans  les  ventricules,  tend  à  s'en  échapper  dans  toutes 
ol-cA*"^  les  directions.  Le  second  bruit,  arrivant  au  début  de  la  diastole 

^  ou  relâchement  ventriculaire,  serait  dû  au  claquement  des  val- 


l 


1.  Toutes  les  estimations  faites  au  moyen  des  sens  sont  passibles  d'une  cause  d'erreur, 
à  savoir  que  nous  ne  signalons  l'instant  où  un  phénomène  se  produit  qu'un  certain 
temps  après  sa  production.  Cet  intervalle,  qu'on  nomme  l'erreur  ou  l'équation  person- 
nelle n'est  guère  moindre  d'un  dixième  de  seconde,  même  chez  les  observateurs  les 
plus  exercés  II  s'ensuit  que  le  signal  du  bruit  retarde  toujours  un  peu  sur  l'instant  de 
«.a  production;  on  doit  donc  tenir  compte,  sur  le  tracé,  de  ce  léger  retard  Mais  l'er- 
reur personnelle,  étant  sensiblement  constante  et  se  reproduisant  pour  chacun  des 
bruits  du  cœur,  n'en  altère  pas  le  rythme,  de  sorte  que  l'inscription  des  signaux 
correspondants  à  chacun  des  bruits  du  cœur  est  un  bon  moyen  d  en  déterminer  le 
rythme  et  de  faire  voir  combien  sont  variables  les  rapports  de  durée  du  grand  au 
petit  silence,  c'est-à-dire  de  la  diastole  à  la  systole  des  ventricules  du  cœur. 

2.  Voy.  Barth  et  Roger,  loc.  cit. 

3.  Rouanet,  Analyse  des  bruits  du  cœur,  Paris,  1832. 
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Miles  artérielles;  celles-ci  s'abaissent  sous  la  pression  du  sang 
qui  vient  d'être  chassé  dans  l'aorte  et  dans  l'artère  pulmonaire, 
et  qui  tend  à  refluer  dans  les  ventricules  dès  qu'ils  commencent 
à  se  relâcher. 

Il  n'y  a  rien  d'important  à  changer  à  la  théorie  de  Rouanet, 
sauf  a  lui  ajouter  quelques  compléments  destinés  à  rendre 
compte  de  la  différence  de  timbre  des  deux  bruits  du  cœur. 

La  tension  brusque  des  valvules  du  cœur  est  nécessairement  fi  ^ 
une  cause  de  bruit.  Tout  le  monde  a  observé  des  phénomènes  (j^Z^  4 
analogues,  chaque  fois  qu'une  membrane  flexible,  mais  peu  exten-  ^  e^^J ~ 
sible,  a  été  brusquement  tendue.  Ainsi,  quand  la  voile  d'un  bateau  n  j 
est  soudainement  gonflée  par  un  coup  de  vent;  ou  bien  quand      T;  ^/ 
une  courroie  dont  on  écarte  subitement  les  deux  bouts  arrive  à^^J^ 
l'état  de  tension;  enfin,  quand  on  souffle  de  l'air  ou  quand  on^"^ 
injecte  un  liquide  dans  une  poche  membraneuse  peu  extensible. 
Dans  tous  ces  cas,  un  bruit  accompagne  le  temps  d'arrêt  qui  ré- 
sulte de  la  tension  complète  d'un  tissu  flexible. 

§  86.  —  Cause  du  second  bruit  du  cœur.  —  Les  démonstrations  de 

sur  l'existence  d'une  cause 
semblable  pour  les  bruits  du  cœur;  et  comme  celte  cause  est  tout 
spécialement  facile  à  démontrer  clans  la  production  du  second 
bruit,  nous  rapporterons,  en  premier  lieu,  les  expériences  de 
Rouanet  à  cet  égard. 

L'abaissement  et  la  brusque  clôture  des  valvules  sigmoïdes  de 
l'aorte  et  de  l'artère  pulmonaire  sous  la  pression  du  sang  qui 
tend  à  refluer  de  ces  vaisseaux  dans  le  ventricule  :  telle  est  la 
cause  du  second  bruit  du  cœur.  Ce  claquement  valvulaire  a  son 
siège  en  deux  points  très  limités  :  au  niveau  des  valvules 
s.gmoïdes  de  l'aorte  et  de  l'artère  pulmonaire;  aussi  est-ce  en 
ces  deux  points  que  le  second  bruit  du  cœur  présente  son 
maximum  d'intensité.  Le  second  bruit  s'accompagne  d'un  brusque 
ébranlement  que  le  doigt  peut  sentir,  lorsqu'on  l'applique  à 
'origine  de  l'aorte  ou  de  l'artère  pulmonaire,  sur  un  animal  dont 
le  cœur  est  mis  à  nu. 

Pour  donner  à  sa  théorie  un  supplément  de  preuves,  Rouanet 
reproduisit  le  second  bruit  sur  les  valvules  isolées  du  cœur  d'un    /  ' 
animal.  Détachant  avec  des  ciseaux  l'origine  de  l'aorte  avec  ses 
valvules  et  excisant,  d'autre  part,  la  portion  du  ventricule  voisine  3  ' 
de  1  orifice  de  l'aorte,  Rouanet  adapta  aux  lèvres  supérieures  du  ^ 

mareYj  Circulation. 
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tronçon  aortique  un  tube  vertical,  et  ajusta,  d'autre  part,  une 
vessie  pleine  d'eau  au-dessous  de  l'anneau  ventriculaire.  En 
comprimant  la  vessie ,  il  voyait  l'eau  soulever  les  valvules 
sigmoïdes  et  s'élever  dans  le  tube  vertical.  Dès  qu'il  cessait  la 
compression,  la  colonne  liquide  tendait  à  refluer  dans  la  vessie, 
mais  les  valvules  sigmoïdes  se  fermaient  en  produisant  un  cla- 
quement sonore  identique  au  second  bruit  du  cœur. 

L'expérience  de  Rouanet  est  d'une  grande  valeur;  c'est  la  véri- 
fication synthétique  de  l'origine  valvulaire  du  second  bruit  du 
cœur.  Bientôt  vinrent  s'y  ajouter  d'autres  preuves  tirées  des 
/f  vivisections.  Le  comité  des  médecins  d'Angleterre1  montra  que 
"  si  l'on  empêche  les  valvules  sigmoïdes  de  se  fermer,  on  supprime 
le  second  bruit.  A  cet  effet,  on  introduisait  à  la  base  de  1  aorte 
et  de  l'artère  pulmonaire  des  aiguilles  métalliques  au  moyen 
desquelles  on  tenait  les  valvules  accolées  aux  parois  de  ces 
vaisseaux.  Ces  expériences  furent  reprises  par  Hope ;  par  Chauveau 
et  Faivre,  et  toujours  avec  des  résultats  confirmat.fs  de  la  théone 

de  Rouanet.  . 
.  Rappelons  que  ce  deuxième  bruit  du  cœur  signale avec  une 
extrême  précision  le  début  de  la  diastole,  c'est-à-dne  1  instant  ou 
le  ventricule,  commençant  a  se  relécher,  laisse  rétrograder  1 
sang  de  l'aorte  qui  ferme  les  valvules  sigmoïdes.  Le  nom  de  bruit 
diabolique  est  souvent  employé  comme  synonyme  de  second 
bruit  du  cœur. 

a  87.  -  Cause*  du  premier  bruit  du  mur.  -  En  transportant  aux 
orifices  auriculo-ventriculaires  les  explications  qui  viennent  d  «r 
données  relativement  à  la  production  du  «      »     on  adm 
nue  la  clôture  de  ces  valvules  produit,  au  début  de  la  systole 

entrtuïaire,  ,e  premier  bruit  ou  bruit  ^oH^En 
moment  où  les  ventricules  se  resserrent,  la  p.cssion  du  sang 

(  '  l.  Report  ofthe  Dublin  sub-comnnUcc.  (BrUisk  Associai.  183Ô,  p,  247  ) 
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de  la  circulation  cardiaque,  ont  pu,  avons-nous  dit,  sentir  avec  ' 
le  doigt  les  saillies  que  forment  du  côté  de  l'oreillette  les  valvules  U 
auriculo-ventriculaires  soulevées  pendant  la  systole  des  ventri- 
cules \  Ck^^*M^ 

On  a  vu  plus  haut  que  le  premier  bruit  du  cœur  n'a  pas  le 
timbre  clair  et  sonore  du  second.  Comment  expliquer  cette      A  à 
différence,  si  les  deux  bruits  sont  dus  à  des  causes  identiques,  -  ' 
c  est-à-dire  a  la  tension  brusque  de  valvules  membraneuses* 
Pour  rendre  compte  de  ces  différences  de  timbre  des  deux  bruits 
-  cœur,  la  théorie  de  Rouanet  doit  recevoir  quelques  addi- 


du 
tions 


Au  moment  où  se  ferment  les  valvules  auriculo-ventriculaires 
ce  ne  sont  pas  seulement  ces  valvules  qui  sont  tendues,  mais  les 
parois  ventnculaires  elles-mêmes  subissent  une  tension  brusque 
dont  nous  avons  déjà  vu  les  effets  à  propos  de  la  pulsation  du 
cœur.  •  r      .  u 

Au  début  de  leur  systole,  les  ventricules  sont  trop  larges  pour 
e  volume  de  sang  qu'ils  contiennent;  aussi,  le  premier  elT  t  d 
eur  resserrement  est  il  d'en  changer  la  forme.  Les  ventricules 
^ntà.  prendre  sensiblement  la  forme  sphérique,  celte  quKp  l     \A  — 
sente  la  p!us  pe  ,te  surface,  possible  pour  une  capacité  donné  4- 

n  on  Z      M  Chr"?ement> ,es  "bres  ««ires  des  veutricû es 
n  ont,  pour  a,ns,d,re,  aucune  résistance  à  vaincre;  mais  dès  nu 
la  orme  globuleuse  est  atteinte  et  que  les  valvules  auHculo 
ventncu,a,res  fermées  empêchent  le  sangde  refluerdans  Pore   el  e" 
un  obstacle  soudam  s'oppose  au  raccourcissement  ultoZ.r  H» 

dans  ces  cav,tés.  Tout  raccourcissement  des  fibres  rardi  ! 
sera  donc  arrêté,  jusqu'à  ce  que  l'effort  qu'elles  d  v  Ion  e  T0 
les  valïule    |gmoMeSi  malgré  ]  ^  ^        ,  . ,  ulevant 

^  membrane  n.sque  qui  devient  subitement  tenuue;  uo^gi  ' 

I.  Pour  répéter  celle  expérience  on  fiit  à  p„„  m  ., 
de  laquelle  on  introduit  t  U ÏÏ't    T  Pclile  °-erture  au  travers 

culo-vcnlriculaire;  le  doigt  éprouvTLrs  „  n  r  '  ^  l  "'^  de  ,'°l  i'kc  W 
se  tendent  et  font  reliej V^T^ÎST 2°"'  T°  t,UC  ,M  Va'VU,cs 
temps,  on peut  8  Wer  du  synchronise  T ^  Ie  CœUr  en  m«»a 

brun.  Du  reste,  le  doigt  tout  seul  Z uj é i  0  l™/^"™™1  &VCC  le  P"»£r 
ces  bruits  valvulairosj  c'est  ainsi  cm dour  ™  ,  P°f  PC,'CCV0,r  ^^cë  de 
-lie  de  ^l^^^^^^^Jl^^  *»  fractures  ou 
''oreille  entendrait  en  auscultanl  la  partie  na  '  C'CS  ^  V» 
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resserrement  facile  qui  subit  un  brusque  temps  d'arrêt  en  pré- 
sence d'un  obstacle,  telles  sont  les  conditions  qui  se  rencontrent 
alors  et  qui  doivent  produire  un  ébranlement  sonore.  Cet  ébran- 
lement la  main  peut  facilement  le  percevoir  quand  elle  est  placée 
sur  "les  parois  des  ventricules  :  c'est  ce  durcissement  soudain 
a  .  qu'on  nomme  la  pulsation  du  cœur.  Le  premier  bruit  est  donc 

/  Lduit  non  seulement  par  la  tension  subite  des  valvules,  mais 

par  celle  des  parois  tout  entières  des  ventricules.  Si  l'on  admet 
I  une  telle  cause,  le  premier  bruit  devra  s'entendre  sur  toute  la 
'  surface  des  ventricules,  car  il  n'est  pas  un  point  de  leurs  parois 
/     nui  ne  subisse,  en  même  temps  que  les  autres,  la  tension  brus- 
que dont  nous  venons  de  parler.  C'est  en  effet  ce  qui  arrive; 
on  peut  s'en  assurer  en  promenant  un  stéthoscope  sur  les  diffé- 
^ .  *  1 1  rents  points  de  la  surface  d'un  cœur  mis  à.  nu:  quel  que  soit  le 

point  qu'on  ausculte,  on  y  entend  le  premier  bruit  avec  une  inten- 

81  Maiflrs,  pourquoi,  en  auscultant  le  cœur  d'un  Homme 
observe-t-on  qu'il  existe  un  espace  limité,  correspondant  à  a 
noin  e  de  cet  organe,  espace  au  niveau  duquel  on  entend  e 
p  m  er  bruit  avec  plus  d'intensité  que  partout  ailleurs?  Cela 
tienTau  contact  plus  intime  du  ventricule  avec  la  paroi  thora- 
Ze  en  cet  endroit,  tandis  que,  partout  ailleurs,  le  tissu  du 
noumon  s'interpose  entre  le  cœur  et  les  parois  et  forme  une  lame 
X  ou  mls  épaisse  qui  conduit  mal  le  son'.  Nous  verrons 
nue  c  es^ur  la  même  cause  qu'au  niveau  de  la  pointe  du 
cœur  la  pulsation  de  cet  organe  se  sent  mieux  que  dans  tout 

,  atêemendenrabsence  du  claquement  valvulaire  la  brusque  ten- 
h   "  rnrois  des  ventricules  suffit  pour  produire  le  premier 

Tit  C'es    c    qu'on  observe  sur  un  cœur  détaché  de  l'animal 
IL  bru  t-    ,      Z  %n  Dlacant  sur  une  sorte  de  stéthoscope  le  cœur 

^  r ,  et  vide  de  sai^  En  plaçant  s  ^  ^  ^  ^ 

!   ^  ]  Z^Z^C^i  assez  analogue  a  celui  qu'on  per- 

^  T~  ^  '  I  dans  les  conditions  normales  ;  le  second  bruit,  au  contraire, 
•     3-  rxigeaTabLlument  pour  se  produire  la  tension  des  valvules 

cardiaques  fi  g.  43),  on  pouvdu  n  *  .  nartout  avec  la  même  sonorité. 


S.  KO. 
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sigmoïdes  sous  la  pression  du  sang  artériel,  était  totalement 
absent1. 


Interprétation  des  signes  fournis  par  l'auscultation  du  cœur 
à  l'état  physiologique. 

g  88.  —  La  parfaite  connaissance  de  la  cause  des  bruits  du 
cœur  et  de  l'instant  de  la  révolution  cardiaque  auquel  se  produit 
chacun  d'eux  permet,  lorsqu'on  ausculte  le  cœur,  de  savoir,  à 
chaque  instant,  ce  qui  se  passe  dans  cet  organe- 
Tous  les  signes  extérieurs  que  l'on  perçoit  en  appliquant  l'oreille 
sur  le  cœur  d'un  homme  sain  se  rapportent  à  l'action  des  ventri- 
cules ;  c'est  eux  qui,  au  début  de  leur  systole,  ferment  les  valvules 
auriculo-venlriculaires,  se  tendent  et  produisent,  par  le  durcis- 
sement soudain  de  leurs  parois,  le  premier  bruit  et  la  pulsation 
qui  l'accompagne.  C'est  le  relâchement  des  ventricules  qui 
permet  au  sang  artériel  de  fermer  brusquement  les  valvules  sig- 
moïdes en  produisant  le  second  bruit.  Les  signes  d'auscultation 
révèlent  donc  le  début  et  la  fin  de  la  systole  ventriculaire,  mais 
ne  traduisent  rien  de  plus.  La  réplétion  des  cavités  du  cœur 
est  silencieuse,  à  l'état  normal;  la  systole  des  oreillettes  l'est  éga- 
lement. 

Si  Ton  cherche  à  se  rendre  compte  de  ce  qui  se  passe  dans 
les  ventricules,  au  moment  des  deux  bruits  et  pendant  les  silences 
qui  les  séparent,  on  arrive  à  représenter  ainsi  la  succession  des 
mouvements. 


1er  bruit.       2"  bruit.  I"  bruit.        T  bruit.  1"  bruit. 

|  Systole 


Veî^r-  I    verSL.        S*st0,e'  ■  Diastole- 


laire. 

Cl.  aur.-v.      Cl.  sigm.  Cl.  aur.-v.      Cl.  sigm.  Cl.  aûr.-v. 

Ou  autrement,  en  figurant  l'état  des  ventricules  pendant  les 
deux  silences. 

I Petit  silence       Grand  silence    I  Petit  silence      Grand  silence  I 
011       I  ou  ou       |  ou 

systole.  diastole.  systole.  diastole. 

1.  Ludwig  et  Dogiel  ont  varié  leurs  expériences  de  diverses  manières  ;  ils  ont  opéré 
sur  un  chien  curarisé,  et  après  avoir  vidé  le  cœur  du  sang  qu'il  renfermait,  ils  ont 
continué  à  entendre  le  premier  bruit.  [Arbéitcn  aus  physiolpgisch.  Anstalt  zu  Leipzig, 
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Il  est  impossible  d'ausculter  le  cœur  d'une  manière  utile  et  de 
reconnaître  la  signification  des  bruits  anormaux  qui  se  produisent 
par  suite  des  lésions  de  ses  orifices,  si  l'on  n'arrive  tout  d'abord, 
en  appliquant  l'oreille  sur  la  poitrine  d'un  malade,  à  se  représenter 
clairement  le  jeu  des  ventricules  avec  leurs  alternatives  de  resser- 
rement et  de  réplélion.  Alors  seulement  on  peut  se  rendre  compte 
des  durées  relatives  des  périodes  d'action  et  de  repos  des  ventri- 
cules, d'où  l'on  tire  d'importantes  conclusions  sur  la  manière 
dont  s'effectue  la  fonction  cardiaque. 

Il  n"est  pas  toujours  facile  de  saisir  cette  succession  des  mouve- 
ments ;  mais,  avec  un  peu  d'exercice,  on  acquiert  cette  première 
notion  qui  est  le  premier  pas  dans  l'étude  de  l'auscultation  du 
cœur. 


Dédoublement  normal  des  bruits  du  cœur. 

g  89.  —  Les  deux  moitiés  du  cœur  agissent,  avons-nous  dit, 
d'une  manière  synchrone,  §  58;  il  en  résulte  que  les  claquements 
des  valvules  homologues  de  droite  et  de  gauche  se  confondent  en 
un  seul  bruit.  C'est  pour  cela  que  l'auscultation  du  cœur  ne  fait 
entendre  que  deux  bruits  pour  quatre  clôtures  valvulaires. 

Toutefois,  une  oreille  exercée  distingue  souvent  dans  ce  syn- 
chronisme apparent  une  succession  à  très  courts  intervalles.  C'est 
7)  siO~<-  à  Potain1  qu'on  doit  l'étude  la  plus  précise  de  ces  dédoublements 
normaux  des  bruits  du  cœur;  il  les  a  observés  chez  1/5  environ 
des  sujets  qu'il  a  examinés  :  le  dédoublement  était  tantôt  très 
manifeste  et  tantôt  à  peine  perceptible. 

Le  dédoublement  du  second  bruit  donne  à  l'oreille  ^impression 
de  la  mesure  de  prosodie  grecque  appelée  dactyle  ;  il  tient  à  ce 
qu'une  des  valvules  sigmoïdes  se  ferme  avant  l'autre.  D'après  Po- 
tain, la  valvule  sigmoïde  de  l'orifice  aortique  se  ferme  la  première 
dans  les  cas  de  dédoublement  du  second  bruit.  Celte  occlusion 
prématurée  s'explique  par  un  excès  delà  pression  artérielle  sur  la 
pression  dans  l'artère  pulmonaire,  excès  plus  grand  que  celui  qui 

1858.)  -  Gultmann  fait  observer  que,  dans  les  expériences  précitées,  le  premier  bruit 
ne  se  présenle  plus  avec  ses  caractères  ordinaires.  {Wirchow's  A,  ch.,  XLY1,  p. 

Ainsi  le  premier  bruit  du  cœur  est  un  phénomène  plus  complexe  que  le  second  puis- 
qu'il est  constitué  non  seulement  par  la  tension  des  valvules  aur.culo-ventr.cula.res, 
mais  aussi  par  celle  des  parois  des  ventricules  eux-mêmes. 

1.  Potain,  Union  médicale,  1866. 
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existe  normalement.  La  manière  dont  agissent  les  mouvements  t  a~*>£*~*£- 
respiratoires  pour  faire  paraître  ou  disparaître  le  dédoublement 
du  second  bruit  confirme  cette  interprétation1. 

Le  dédoublement  du  premier  bruit  est  expliqué  par  Potain  d'une    C{yuJ^^  y/' 
manière  analogue,  c'est-à-dire  par  le  défaut  de  synchronisme  de  la  (>Ui^uAa«*«-; — 
clôture  des  valvules  auriculo-ventriculaires.  Et  comme  les  mouve-  , 
ments  respiratoires  influencent  la  production  de  ces  dédouble- 
ments du  premier  bruit,  l'auteur  cherche  à  expliquer  le  relard  . 
plus  ou  moins  grand  de  la  clôture  de  la  valvule  tricuspide  par  les  <t*~~  ^  ' 
changements  que  la  respiration  apporte  dans  la  pression  du  sang 
dans  l'oreillette  droite.  Les  raisonnements  sur  lesquels  Potain 
appuie  son  explication  du  dédoublement  des  bruits  du  cœur  sont 
conduits  avec  une  grande  sagacité  et  basés  sur  des  expériences 
concluantes.  Cette  théorie,  toutefois,  demande  de  nouvelles  con- 
firmations que  pourront  seules  donner  les  expériences  faites  sur 
les  animaux. 


Reproduction  artificielle  des  bruits  du  cœur. 

§  90.  —  Chaque  fois  qu'on  a  fait  une  hypothèse  sur  la  cause 
d'un  phénomène,  on  doit  en  chercher  la  confirmation  au  moyen 
de  l'expérience.  Or,  pour  les  phénomènes  de  la  vie  qui  sont  du 
ressort  de  la  physique  ou  de  la  mécanique,  la  vérification  la  plus 
démonstrative  consiste  à  reproduire  ces  phénomènes  en  dehors  de 
l'organisme  vivant,  en  réunissant,  dans  certains  appareils,  les 
conditions  nécessaires  à  cette  reproduction L>. 

Après  les  expériences  de  Rouanet  sur  la  reproduction  artificielle 
du  second  bruit  du  cœur,  il  pourra  sembler  superflu  de  fournir 
une  nouvelle  démonstration  synthétique.  Mais,  comme  l'expé- 
rience du  célèbre  auteur  de  la  théorie  valvulaire  ne  s'applique 
qu'à  l'explication  d'un  des  bruits,  je  crois  utile  de  signaler  la  dis- 
position d'un  appareil  schématique  qui  m'a  servi  à  reproduire 
non  seulement  les  bruits  normaux  du  cœur,  mais  encore  les 
bruits  anormaux  qu'entraînent  les  différentes  altérations  des  val- 
vules ou  les  déformations  des  orifices. 

1.  Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  en  traitant  des  influences  de  la  respiration  sur  la 
circulai  ion  du  sang. 

2.  Cette  méthode  synthétique  s'applique  aux  phénomènes  les  plus  divers;  elle  m'a 

ï  OIT!'?"'."  ,  ftSClairCment  inlelUgibles  certains  mouvements  compliqués 
Ju  ^1  de  1  insecte  ou  de  l'o.seau.  [Vo\v  la  Machine  animale,  passim.)  . 
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Le  cœur  artificiel  représenté  figure  56  est  réduit,  pour  plus  de 
simplicité,  à  l'une  de  ses  moitiés,  c'est-à-dire  à  une  seule  oreil- 
lette et  à  un  seul  ventricule. 

Une  oreillette  en  caoutchouc  reçoit  du  liquide  par  un  tube  VC 
représentant  les  troncs  veineux  qui  versent  le  sang  dans  l'oreil- 
lette. Cette  ampoule  communique  intérieurement  par  un  tube 


Fig.  56.  -  Cœur  artificiel  destiné  à  reproduire  les  bruits  valTulaires. 

large  YM  avec  une  autre  ampoule  Y  qui  représente  le  ventricule. 

Le  tube  YM  correspond  donc  à  l'orifice  auriculo-ventriculaire; 
il  est  muni  d'une  valvule1  qui  permet  au  sang  de  passer  de  l'o- 
reillette au  ventricule,  mais  l'empêche  de  refluer  en  sens  inverse 

Le  ventricule  Y  reçoit  donc  le  liquide  de  l'oreillette,  mais  il 

i  les  valvules  que  j'emploie  imitent,  autant  que  possible,  la  disposition  de  celles 

Lo„fcrci.ce.  La  volvnlc  produit  alors  u»  rfaqn.mc.U  «I  fan.»  I«  pwge  . 
du  liquide. 
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doit  renvoyer  dans  tin  système  de  conduits  élastiques  représen- 
tant l'aorte  et  ses  branches.  Un  autre  tube  VA  émane  du  ventricule 
et  communique  avec  un  gros  conduit  élastique  ramifié  qui  figure 
l'aorte  et  ses  branches1. 

Supposons  que  le  ventricule  V  se  resserre, 
il  expulsera  le  liquide  qu'il  renferme;  à  ce 
moment,  la  valvule  auriculo - ventriculaire 
VM  se  fermera;  le  liquide  ne  pourra  donc  s'é- 
chapper qu'en  VA  et  passera  dans  l'aorte. 
.Mais  il  faut  empêcher,  à  ce  moment,  le  re- 
flux du  sang  dans  le  ventricule.  Pour  cela, 
ou  a  placé  dans  le  tube  VA  une  valvule  sem- 
blable à  celle  de  VM,  mais  tournée  en  sens 
inverse. 

Il  fallait  imiter  les  mouvements  de  systole 
et  de  diastole  du  ventricule;  voici  comment 
ce  résultat  a  été  obtenu. 

L'ampoule  V  (fig. 57  représentant  l'en- 
semble de  l'appareil)  est  enfermée  dans 
un  ballon  de  verre  v  dont  le  goulol 
s'adapte  hermétiquement  au  bouchon 
métallique  muni  de  deux  tubu- 
lures. Si  l'on  foule  de  l'air  dans 
le  ballon  v,  le  ventricule  V  est 
comprimé  dans  lous  les  sens, 
se  resserre  et  expulse  le  liquide 
par  le  seul  orifice  qui  en  per- 
mette la  sortie,  grâce  à  l'orien- 
tation de  ses  valvules  (VA  orifice 
aortique). 

Pour  fouler  de  l'air  dans  le 
ballon  v  et  imiter  ainsi  la  sys- 
tole du  ventricule,  on  se  sert 

d'une  boule  B  de  caoutchouc  épais,  munie  d'un  tube  qu'on  adapte 
a  la  tubulure  latérale  p  du  ballon  de  verre.  Chaque  fois  que  l'on 
comprime  avec  la  main  la  boule  de  caoutchouc,  l'air  est  foulé 
dans  le  ballon  et  provoque  une  systole  du  ventricule;  dès  que  la 


Fig.  57.  —Disposition  de  l'expérience  par  laquelle 
on  imilo  les  bruits  valvulaires  du  cœur. 


1.  Les  deux  tubes  VM  et  VA  traversent  un  cylindre  métallique  formant  bouchon  à  deux 
tatralares  el  autourduquel  l'ouverture  de  l'ampoule  V  est  liée  solidement. 
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main  cesse  décomprimer  la  boule B,  celle-ci  reprend  son  volume, 
l'air  comprimé  dans  le  ballon  de  verre  se  délend,  en  môme  temps 
le  ventricule  se  laisse  remplir  par  le  liquide  qui  descend  de  l'o- 
reillette et  devant  lequel  s'ouvre  la  valvule  VA. 

Quand  on  comprime  et  relâche  tour  à  tour  l'ampoule  de  caout- 
chouc B  qui  représente  la  pompe  à  air,  on  voit  la  poche  ventriculaire 
se  resserrer  et  se  gonfler  alternativement ,  expulsant  dans  les 
artères  le  sang  qu'elle  conlenait,  puis,  recevant  de  l'oreillette  un 
sang  nouveau  qu'elle  expulsera  encore.  Pendant  ce  temps,  l'oreille 
appliquée  sur  la  machine,  directement  ou  mieux  à  l'aide  d'un  sté- 
thoscope à  long  tuyau,  perçoit  deux  bruits.  Comme  à  travers  les 
parois  du  verre,  l'œil  peut  suivre  les  mouvements  des  valvules, 
on  constate  aisément  que  l'un  des  bruits  coïncide  avec  le  res- 
serrement du  ventricule  et  la  clôture  de  la  valvule  auriculo- 
venlriculaire ,  tandis  que  l'autre  répond  à  la  fin  du  resserre- 
ment ventriculaire  et  coïncide  avec  le  claquement  des  valvules 
sigmoïdes  qui  se  ferment  sous  la  pression  du  sang  artériel.  En 
empêchant,  par  l'interposition  de  petits  tubes  de  métal ,  l'accole- 
ment  des  valvules  contre  les  parois  du  tube,  on  empêche  la  tension 
de  ces  membranes  et  l'on  supprime  les  bruits  auxquels  celte  ten- 
sion donnait  naissance  auparavant.  Celle  expérience  est  l'imitation 
de  celle  que  les  médecins  du  comité  anglais  §  86  avaient  instituée 
sur  l'animal  vivant. 

En  rapportant  celte  expérience,  nous  avons  tenu  surlout  à  faire 
connaître  par  avance  un  appareil  qui  rendra  des  services  vérita- 
bles pour  l'étude  des  bruits  anormaux  du  cœur. 


CHAPITRE  X. 

SIGNES  EXTÉRIEURS  DE  L'ACTION  DU  CŒUR.  —  PULSATION 

DU  CŒUR. 

La  pulsation  du  cœur  n'est  pas  un  choc  instantané.  —  Mécanisme  de  la  pulsation  du 
cœur.  —  Reproduction  artificielle  de  la  pulsation  du  cœur.  —  Double  influence  des 
changements  de  consistance  et  de  volume  das  ventricules  dans  la  pulsation  du  cœur. 
—  Pulsation  du  cœur  chez  la  grenouille. — Inscription  de  la  pulsation  du  cœur  chez 
l'homme.  —  De  la  pulsation  négative. — Explorateur  à  tambour  pour  la  pulsation  du 
I    creur.  —  Inscription  des  pulsations  du  cœur  chez  les  petits  animaux. 

Le  nom  impropre  de  choc  donné  à  la  pulsation  ventriculaire 
montre  bien  qu'on  n'avait  reconnu  dans  ce  phénomène  qu'un 
mouvement  instantané  dont  la  durée  est  inappréciable  à  nos  sens. 
Ce  mouvement  n'avait  pas  d'autre  valeur  que  de  servir  de  point 
de  repère  dans  l'auscultation  et  de  faire  distinguer  le  premier 
bruit  du  cœur  du  second  ;  la  cardiographie  donne  à  ce  phénomène 
une  signification  nouvelle. 

la  pulsation  du  coeur  n'est  pas  un  choc  instantané. 

g  91.  —  Les  expériences  cardiographiques  nous  ont  appris  déjà 
que  la  pulsation  du  cœur  peut  se  traduire  par  un  tracé  fort  riche 
en  détails;  l'analyse  de  ce  tracé  fournit,  en  effet,  l'expression  de 
presque  tous  les  actes  qui  se  passent  dans  une  révolution  du 
cœur.  On  y  peut  voir  l'instant  précis  où  débute  la  systole  des 
ventricules  et  celui  où  la  diastole  commence;  on  y  mesure  donc 
aisément  les  durées  relatives  des  périodes  systolique  et  dia- 
stolique  du  ventricule;  on  y  lit  également  les  clôtures  valvu- 
laires;  enfin,  les  variations  de  la  courbe  traduisent  les  chan- 
gements de  volume  qu'éprouvent  les  ventricules,  suivant  qu'ils 
se  vident  dans  les  artères,  ou  qu'ils  s'emplissent  par  un  afflux 
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do  sang  veineux  que  vient  compléter  la  systole  de  L'oreillette,  j 

Si  les  changements  de  volume  et  de  consistance  des  ventricules 
se  combinent  avec  les  ébranlements  valvulaires  dans  le  tracé  delà  I 
pulsation  du  cœur,  la  plupart  de  ces  éléments  ne  sont  perceptibles  j 
qu'avec  les  appareils  inscripteurs,  car  notre  toucher  ne  perçoil 
que  le  durcissement  subit  des  ventricules  au  début  de  leur  systole.  I 
C'est  ce  durcissement  qui  constitue  l'élément  essentiel  de  la  pul- 1 
sation,  c'est  lui  qui  produit  le  battement  ou  choc  que  la  palpation  I 
fait  sentir. 

Il  n'y  a  pas  lieu  de  revenir  sur  les  théories  diverses  émises  au 
sujet  de  la  pulsation  du  cœur  ;  on  sait  comment  Harvey  reconnutl 
qu'elle  seproduitaudébutde  la  systole  des  ventricules,  etcommentl 
les  différents  physiologistes  cherchèrent  à  expliquer  par  quel  sin-l 
o-ulier  mécanisme  les  ventricules,  bien  que  diminuant  de  volume! 
puisqu'ils  se  resserrent,  viennent  cependant  frapper  contre  les 
parois  de  la  poitrine  ou  contre  la  main  qui  les  presse1. 

Ces  discussions  ont.  beaucoup  perdu  de  leur  intérêt,  maintenant! 
que  de  nombreuses  expériences  peuvent  fixer  l'opinion  sur  le  me-l 
canisme  de  la  pulsation  cardiaque  ;  il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  traij 
ter  à  nouveau  ces  questions  historiques,  pas  plus  que  de  décrire 
les  déplacements  de  la  base  ou  de  la  pointe  des  ventricules  aux 
différentes  phases  de  leur  systole,  ou  les  torsions  et  les  détorj 
sions  du  cœur  sous  l'influence  de  l'action  oblique  des  faisceaux 
musculaires  des  ventricules. 


Mécanisme  de  la  pulsation  d».  «eur. 

a  92  -  Les  ventricules,  avons-nous  dit,  deviennent  durs  j 
Globuleux  au  moment  de  leur  systole;  ils  repoussent  alors  la 
doigt  qui,  pendant  leur  période  diastolique,  les  .entait  mous,  de- 
nressibles,  et  les  déformait  par  la  moindre  pression. 

Ce  te  théorie  se  trouve  parmi  toutes  celles  qu'on  a  émise! 
pour  xp  que-  le  choc  du  cœur;  mais  elle  n'était  pas  acconJ 
pa^née  d  preuves  suffisantes  et  n'est  généralement  pas  clai- 
rement formulée.  Lancisi*  dit  qu'au  moment  de  la  systole  c 
cœur  devant  rond  et  comme  sphérique,  d'allongé  qu'il  était 

1   Voir  les  traités  classiques  de  physiologie. 

2.  Lancisi,  De  molu  cordis.  L.  I,  sect.  2;  chap.  ...  P-  Wfc 
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CarlisleS  qu'il  tend  à  ce  moment  à  prendre  une  forme  nouvelle  et 
à  au-menter  d'épaisseur,  tout  en  diminuant  crb  volume;  Ludwig-' 
a  soutenu  la  même  opinion  ;  enfin  les  médecins  de  la  commission 
de  Dublin'  ont  vu  qu'en  plaçant,  sur  les  ventricules  d'un  âne,  le 
cylindre  d'un  stéthoscope  et  en  chargeant  ce  cylindre  d'un  poids 
d'un  kilogramme,  ce  poids  déprimait  profondément  le  cœur  en 
diastole,  mais  était  repoussé  brusquement  à  chaque  systole. 

Ces  remarquables  expériences  étaient  à  peu  près  tombées  en 
oubli  et  la  théorie  la  plus  répandue,  même  parmi  les  physiolo- 
gistes, était  celle  qui  attribuait  le  choc  du  cœur  à  un  mouvement 
de  torsion  de  la  pointe  des  ventricules  qui  allait  frapper  contre 
les  parois  thoraciques. 

Les  expériences  que  Chauveau  et  moi  avions  faites,  en  in- 
scrivant la  pulsation  du  cœur,  nous  avaient  clairement  démontré 
que  ce  phénomène  est  du  surtout  aux  changements  de  consistance 
du  ventriculé,  et  qu'il  ne  tient  pas  à  une  percussion  de  la  pointe 
du  cœur  contre  la  paroi  thoracique,  puisque  la  pulsation  se  sent  oy* 
également  bien,  quelle  que  soit  la  région  des  ventricules  qu'on 
explore. 

Le  durcissement  soudain  d'une  cavité  musculaire  qui  se  con- 
tracte n'a  guère  d'analogue  en  dehors  de  la  fonction  du  cœur  ; 
aussi  se  le  représente-t-on  difficilement  quand  on  ne  l'a  pas 
perçu  un  grand  nombre  de  fois  dans  les  vivisections. 

11  est  cependant  un  phénomène  que  tout  le  monde  peut  consta- 
ter sur  soi-même  et  qui  rend  compte  assez  exactement  du  méca- 
nisme de  la  pulsation  du  cœur  :  c'est  le  durcissement  des  parois 
abdominales  au  moment  d'un  effort.  Si  l'on  appuie  la  main  sur  le 
ventre  en  relâchement,  les  doigts  en  dépriment  facilement  les 
parois  et  s'y  enfoncent  profondément.  A  cet  instant,  que  l'on 
fasse  un  effort,  c'est-à-dire  qu'on  ferme  la  glotte  en  contraclanl 
brusquement  les  parois  abdominales  et  le  diaphragme,  aussitôt 
la  main  est  repoussée  avec  violence  par  le  durcissement  du  ventre 
qui,  d'aplati  et  de  déformé  qu'il  était,  prend  brusquement  la 
forme  arrondie. 

Cet  exemple  suffirait  presque  pour  faire  comprendre  le  méca- 

1.  Carliste,  Abàtract  <,f  Observ.  On  the  Motion  and  Sounds  of  the  Ifcarl.  [Bril. 
Assoc.  Cambridge,  1833,  p.  456.) 

2.  Ludwig,  Ucber  dcn  Bau  und  die  Bewçgungen  der  Hertzvcnlvikcl.  {Zcilsch  f. 
rat.  Med.  1849,  t.  VII,  p.  205.) 

3.  Reports  of  the  British  Associai.  1835,  p.  244. 
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nisme  de  la  pulsation  du  cœur;  une  expérience  achèvera  la  dé- 
monstration :  ce  sera  la  reproduction  artificielle  de  cette  pulsa- 
tion au  moyen  d'un  appareil  mécanique. 

Reproduction  urtiflcicllc  de  lu  pulsation  du  cœur. 

§  93.  —  L'appareil  qui  a  servi  pour  imiter  les  bruits  du  cœur 
ne  pouvant  être  employé  pour  reproduire  le  mécanisme  de  la 


Fig.  bu.  —  Premier  appareil  destiné  à  reproduire  artificiellement  la  pulsation  du  cœur. 

pulsation,  puisque  le  ventricule  y  est  contenu  dans  un  ballon  de 
verre  et  par  conséquent  inaccessible  au  toucher,  j'en  ai  fait  un 
autre  où  le  ventricule  est  imité  par  une  ampoule  de  caoutchouc  Y 
(fig.  58),  enserrée  dans  un  filet  dont  les  mailles  ont  environ  un 
demi-centimètre  de  largeur.  A  ces  mailles  sont  reliés  des  cordon- 
nets de  soie  qui  contournent  l'ampoule  ventriculaire  en  différents 
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sens  et  se  réunissent  en  deux  faisceaux  pour  se  diriger  en  arrière 
et  traverser  la  planche  contre  laquelle  est  fixé  l'appareil,  en  pas- 
sant par  deux  fentes  verticales,  à  bords  polis  et  glissants.  Ces 
faisceaux  de  fils  permettent  d'actionner  l'appareil  et  de  donner 
au  ventricule  des  resserrements  et  des  relâchements  alternatifs 
rythmés  comme  ceux  du  cœur.  Un  lourd  pendule  auquel  on  im- 
prime des  oscillations  tend  et  relâche  tour  à  tour  les  mailles  du 
filet  ventriculaire  l. 

Le  reste  de  l'appareil  est  une  imitation  grossière  de  l'oreillette 
et  des  vaisseaux  artériels2.  Des  valvules  auriculo-ventriculaires  et 
sigmoïdes  dirigent  le  cours  du  liquide  comme  dans  un  cœur  véri- 
table. 

En  appliquant  la  main  sur  le  ventricule  pendant  qu'on  imprime 
des  oscillations  au  pendule,  on  sent  que,  tour  à  tour,  les  doigts 


Fig.  59;  —  Tracé  de  la  pulsation  ilu  ventricule  obtenu  avec  le  précédent  appareil. 

dépriment  les  parois  du  ventricule,  puis  sont  repoussés  par  le 
durcissement  de  cette  poche.  Or,  on  constate  aisément  que  le 
moment  où  le  doigt  est  repoussé,  et  éprouve  une  sensation  iden- 
tique à  celle  que  donne  la  pulsation  du  cœur,  correspond  à  celui 
où  l'oscillation  du  pendule  produit  le  resserrement  ventriculaire. 

Poussons  plus  loin  l'analyse  du  phénomène  et  appliquons,  au- 
devant  de  la  paroi  ventriculaire,  un  appareil  explorateur  de  la 
pulsation  relié  lui-même  à  un  tambour  inscripteur;  nous  recueil- 
lerons le  tracé  de  cette  pulsation  artificielle  et,  si  l'appareil  est 
construit  avec  soin,  nous  constaterons  que  ce  tracé  est  identique 
â  celui  de  la  pulsation  d'un  cœur  véritable. 

Le  schéma  qui  vient  d'être  décrit  ne  donnait  encore  qu'une  imi- 

1.  Le  ressort  II  empoche  les  fils  de  traction  de  se  détendre  trop  complètement  pen- 
chât la  phase  de  l'oscillation  pendulaire  qui  les  laisse  relâches. 

2.  Voir,  pour  les  détails  :  Marey.  Éludes  j/liysiologiques  sur  les  caractères  des  bat- 
tement* du  oœur.  [Journ.  de  l'Anat.  et  de  la  Physiol.,  1865*  p.  417.) 
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tation  grossière  de  la  forme  de  la  pulsation  cardiaque  (Hg.  59)  ; 
cela  tenait  à  la  défectuosité  des  moyens  employés  pour  imiter  la 
force  systolique  du  cœur.  Cette  force  était  simulée  par  l'oscillation 
d'un  poids  qui  exerçait  une  traction  intermittente  sur  les  mailles 
du  filet  renfermant  la  poche  ventriculaire.  J'obtins  une  imitation 


sur  un  schéma  plus  perfectionné.  —  0,  effet  de  la  systole 


Fie  60  Tracé  de  la  pulsation  du  cœur  sur  un  schéma  plus  perlecuoii 
6'     '  de  l'oreillette.  —  V,  systole  ventriculaire. 


beaucoup  plus  parfaite  au  moyen  d'un  autre  appareil  dans  lequel 
un  mécanisme  approprié  produisait  la  constriction  du  ventricule, 
avec  des  phases  plus  analogues  à  celle  du  resserrement  syslo- 

llCIDans  le  nouvel  appareil,  j'imite  à  la  fois  l'action  de  l'oreillette 


Pi-  6I.  _  Tracé  de  la  pulsation  du  cœur  de  l'homme  -  0  et  V,  effets  des  systoles 
6'  de  l'oreillette  et  du  ventricule. 

et  celle  du  ventricule,  de  sorte  que,  sur  le  tracé  obtenu,  on  retrouve 
tous  les  éléments  de  la  pulsation  d'un  cœur  d  animal  On  en 
pourra  juger  par  les  figures  60  et  61,  où  sont  rapproches  deux 
tracés,  recueillis  :  l'un  sur  le  schéma,  l'autre  sur  le  cœur  d  un 
mammifère. 


Double  influence  «es  Cannent*  de  "t**"^*  MC 
des  ventricule*  dans  la  pulsation  du  cœur. 

g  94.  -  Une  pulsation  du  cœur  contient  à  la  fois  l'expression 


1.  Trav.  lab.,  t.  I.  p.  66. 
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des  changements  de  consistance  et  des  changements  de  volume 
du  ventricule1.  C'est  pourquoi,  pendant  la  phase  systolique,  bien  C^^~X  ^/jtLl~ 
que  la  pression  intra-ventriculaire  reste  élevée  et  subisse  môme/'-^^èSS^O-. 
un  accroissement  notable,  le  sommet  de  la  courbe  de  la  puisa- 
tion  descend,  par  une  pente  plus  ou  moins  inclinée,  exprimant 
que  le  cœur  diminue  de  volume  et  presse  moins  l'explorateurT^TT 
appliqué  sur  lui.  Pendant  sa  diastole,  au  contraire,  le  cœur  se 
remplit  et  se  gonfle;  aussi,  bien  qu'il  n'acquière  pas  une  dureté 
suffisante  pour  repousser  énergiquement  l'explorateur,  il  le  com- 
prime assez,  néanmoins,  pour  produire  une  légère  élévation  de 
la  courbe. 

Ce  caractère  général  de  la  pulsation  s'observe  sur  tous  les  ani- 
maux dont  le  cœur  a  des  oreillettes  et  des  ventricules.  La  grenouille 
elle-même  dont  le  cœur  semble,  à  la  vue,  se  comporter  d'une 
manière  paradoxale,  présente,  dans  le  tracé  de  sa  pulsation,  les 
éléments  qui  viennent  d'être  décrits. 


Pulsation  du  cœur  chez  la  grenouille. 

§  95.  —  Voici  comment  se  fait  l'expérience.  On  saisit  les  ven- 
tricules entre  les  mors  du  myographe  (voy.  fig.  16),  et  l'on  obtient 
le  tracé  (fig.  62)  dans  lequel  se  voient  nettement  :  le  gonflement 


Fig.  6,  -  Tracé  de  ,a  pulsation  du  „„  d  ]a  ^  _  Q<  ^  _ 

v,  systole  du  ventricule. 

du  ventricule  produit  au  moment  de  la  systole  de  l'oreillette  0 
e  durc.sement  énergique  qui  accompagne  la  8J^^ 
la.re  V  puis,  pendant  la  durée  systolique,  une  ligne  légèrement 
descen  ante  de  la  courbe,  exprimant  que  le  cœur  diminu  Tvo 
lume  et  que  les  branches  du  myographe  se  rapprochent  un  peu 

I.  Voir,  pour  la  démonstration,  Trav.  lab.,  t.  I,  p.  i8. 
Marey,  Circulation. 
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l'une  de  l'autre;  enlin ,  une  chutes  brusque  de  la  courbe  corres- 
pond au  relâchement  ventriculairc. 

•  Cette  courbe  diffère  de  celle  du  cœur  des  mammifères  par  la 
brièveté  de  sa  période  diasfolique,  par  l'absence  du  vide  pôst- 
ky&toïique  §  79,  ainsi  que  du  flot  de  l'oreillette,  mais  elle  conlient  les 
éléments  principaux  de  la  pulsation  et  suffit  pour  montrer  qu'd 
n'y  a  aucune  différence  fondamentale  entre  la  pulsation  d'un  cœur 
de  grenouille  et  celle  du  cœur  d'un  mammifère  ou  d'un  oiseau. 


Inscription  de  la  pulsation  du  cœur  sur  l'homme. 

*  96  _  La  richesse  des  détails  contenus  dans  la  pulsation  du 
cœur  d'un  mammifère  me  faisait  vivement  désirer  d'obtenir  sur 
l'homme  des  tracés  fidèles  de  cette  pulsation.  Le  doigt,  place  au 
niveau  de  la  pointe  du  cœur  et  s'insinuant  dans  un  espace  inter- 
costal, sent  parfois  très  distinctement  la  pulsation  ventncula.re. 
Pour  celui  qui  est  prévenu  que  ce  phénomène  n  est  pas  un  choc, 
mais  qu'il  consiste  en  une  poussée  prolongée  qui  dure  autant 


nue  la  systole  ventriculaire,  il  semble  que  cette  pulsation  puisse 
écrire  aisément  avec  sa  durée  et  ses  inflexions  variées. 

J'essayai  d'abord  d'appliquer  sur  la  région  précordiale  un  in- 
struitque  j'avais  imaginé  pour  l'inscription  du;pou  s  :le 
nhTmo-raph  à  ressort  dont  il  sera  question  plus  loin,  et  j  ob- 
itRTSikM  déjà  assez  satisfaisant.  Mais  l'application  du 
sur  la  région  du  cœur  est  difficile  et  nécessite  des 

pulX  du  -iJ,  un  entonnoir  de  verre  relié  a  un  tambom  a 

1.  buisson,  Thèse,  Paris,  1862,  p.23. 
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levier,  recueillit  des  tracés  très  riches  en  détails,  mais  dont  l'in- 
terprétation lui  échappait,  d'autant  plus  que  la  forme  de  ces  tra- 
cés changeait  à  mesure  qu'on  appliquait  l'instrument  plus  loin  de 
ht  région  où  le  battement  se  perçoit  le  plus  nettement.  Tout  à  fait 
en  dehors  de  cette  région,  la  forme  du  tracé  était  entièrement  in- 
verse de  ce  qu'elle  est  au  niveau  de  la  pointe  du  cœur.  Une  étude 
attentive  des  phénomènës  découverts  par  "Buisson  me -fit  voir  à 
quoi  tenaient  ces  transformations  curieuses  de  la  pulsation  et 
cette  forme  négative  qu'on  observe  parfois. 


De  la  pulsation  négative. 

§  97.  —  On  a  vu  plus  haut  qu'un  double  effet  accompagne  cha-  i^A  ^ 
cune  des  systoles  des  ventricules  :  1°  ces  organes  changent  de  o^^j^ 
forme  et  de  consistance,  ce  qui  produit  une  pression  excentrique 
contre  les  parois  de  'la  poitrine  dans  les  points  où  ces  parois 
déformaient  la  masse  ventriculaire  ;  2°  les  ventricules  diminuent 
de  volume  d'une  manière  absolue  pendant  leur  systole,  à  mesuré 
que  leur  contenu  est  éliminé  par  les  artères  ;  pendant  leur  d  ia- 
stole,  au  contraire,  ils  se  remplissent  et  se  gonflent.  C'est  à  ces 
changements  de  volume  des  ventricules  et  aux  changements  de 
pression  qu'ils  créent  autour  d'eux  qu'est  due  la  pulsation  négative. 

Au  moment  où  le  cœur  diminue  de  volume,  il  produit  autour  de 
lui  une  aspiration  véritable;  toutes  les  parties  qui  l'environnent 
viennent  occuper  la  place  que  ses  parois  abandonnent.  Ainsi,  le 
poumon  se  dilate,  le  diaphragme  s'élève,  les  espaces  intercostaux 
s'enfoncent,  chacune  de  ces  parties  obéissant  à  celte  aspiration  ^ 
dans  la  limite  de  la  mobilité  qu'elle  possède*. 

Si  l'entonnoir  de  Buisson,  au  lieu  d'être  appliqué  au  niveau  du 
point  de  contact  des  ventricules  avec  les  parois  de  la  poitrine 
(point  unique  où  se  produit  la  pulsation  positive),  est  placé  sur  •  "   ~  ' 
un  endroit  où  ce  contact  n'ait  pas  lieu,  chaque  systole  s'accom- 
pagnera dune  dépression  des  espaces  intercostaux  et  d'une 

•  levier  exécute  des  mouvements  synch^s  ^J^Tj^TtST  * 
mouvement,  est  négatif;  il  provient  de  la  raréfaction  de  l'air  du "poumon  ^  î 
moment  où  le  cœur  diminue  de  volume.  Nous  reviendrons  ulléS 
expériences  qui  ont  été  reprises  par  François-Franck  et  par  Mosso  068 
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raréfaction  de  l'air  de  l'entonnoir,  d'où  résultera  un  abaissement 
du  levier  cardiographique.  A  l'inverse,  chaque  diastole  des  ven- 
tricules, amenant  la  réplétion  de  ces  cavités,  produira  un  gon- 
flement des  espaces  intercostaux  sur  lesquels  repose  l'entonnoir 
et  une  élévation  du  levier1. 

g  98  _  Le  moyen  d'obtenir  à  coup  sûr  un  tracé  positif  de  la 
pulsation,  c'est  d'agir,  dune  manière  bien  localisée,  sur  le  heu 
précis  où  le  cœur  est  en  contact  avec  la  paroi  thorac.que.  A  cet 
effet,  l'appareil  explorateur  de  la  pulsation  doit  être  muni  d  un 
bouton  étroit  et  arrondi  qui  s'insinue  entre  deux  côtes  et  s  ap- 
plique exactement  en  face  de  la  paroi  ventriculaire'.  Pour  bien 

1  E  J  Marev  Études  physiologiques  sur  les  caractères  graphiques ;des  battements 
àïclï;  «ïouJel  resplatoires  et  sur  les  différentes  influences  qui  les 

modifient  (Journ.  de  VAnalomie  et  de  la  Physiologie,  1865.) 

f  Substituai  d'abord  à  l'entonnoir  simple  que 
l'instrument  nommé  stéthoscope  de  Kœnig,  sorte  d'en.onno.r 

par  une  lentille  d'eau  comprise  entre  deux  ^™  est f e  D  - 

Lus  avec  cet  instrument  sont  assez  bons  ^^^^^^^  dans 
ders  a  contrôlé  la  fidélité  des  tracés  obtenus-par  cette  méthode  et  a ^con  4 
la  limite  de  vitesse  que  présentent  les  mouvements  du  cœur  de  1  homme  et  gra 


Kig.  64.  -  Explorateur  à  coquille  pour  la  pulsation  du  cœur. 

animaux,  on  p-  avoir  co^ce  TT,  V 

du  cardiographe.  -  Fers,  m  med  V,,  dans  ses  dimensions  réelles. 

La  figure  64  représente  une  ^tZÎ  Z^  présente  des  bord,  arrondis  qu 
Une  sorte  de  coquille  de  bots,  leg* emen   exca       P  fa  pcau  de  ,&  regl0U 

s'appliquent  exactement  sur  les  paro.s de  a  poUnne, *  ^  ^  ^  ^  ^ 
prSrdWe  enferme  l'air  dans  cette  ^^^^  àe  la  capsule  se  trouve  un 
d»  caoutchouc,  avec  le  tambour        ^ns  en   outnant  une  vis  de  réglage  qui  se 

rj/s^^  -  -  — ■ on  faii  sa,llir  plusou 
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déterminer  au  préalable  le  lieu  où  doit  s'appliquer  l'instrument, 
on  cherche  avec  le  doigt  le  point  où  la  pulsation  se  sent  avec  le 
plus  de  netteté. 

Un  bon  explorateur  doit  déprimer  et  déformer,  au  travers  des 
parois  Ihoraciques,  le  ventricule  dont  il  subira  les  changements 
de  consistance  et  de  volume1.  Voici  une  disposition  à  laquelle  je 
me  suis  arrêté,  sauf  quelques  modifications  de  détails. 

Explorateur  a  tainltour  pour  la  pulsation  du  cœur. 

§  99.  —  A  l'intérieur  d'une  cloche  de  bois  (fig.  65),  se  trouve  une 
capsule  de  métal  qui  s'ouvre  par  un  tube  traversant  les  parois  de 


Fig.  65.  Explorateur  a  tambour  pour  !a  pulsation  du  cœur. 


la  cloche.  La  capsule,  fermée  en  bas  par  une  membrane  de  caout- 
chouc, renferme  un  ressort-boudin  assez  faible  qui  fait  légère- 
moins  une  petite  plaque  d'ivoire  destinée  à  exercer  sur  la  région  précordiale  une  pres- 
sion élastique.  Cette  plaque  déprime  la  peau  pendant  la  diastole  ventriculaire,  mais 
elle  est  repoussée  pendant  la  systole.  De  là  résulte  un  mouvement  de  soufflet  sous  l'in- 
fluence duquel  le  levier  du  cardiographe  entre  en  mouvement. 

Les  tracés  obtenus  avec  cet  appareil  sont  identiques  à  ceux  que  fournissait  le  sté- 
thoscope de  Kœnig  ;  mais  comme  on  peut,  en  tournant  la  vis  extérieure,  régler  la 
sensibilité  de  l'instrument,  le  nouvel  appareil  est  préférable,  car  il  trouve  moins  d'in- 
dividus réfractaires  à  l'étude  graphique  de  la  pulsation  cardiaque.  Enfin,  cet  explora- 
teur est  d'une  solidité  parfaite,  ce  qui  est  très  important. 

1.  Comme  la  coquille  ne  fonctionne  qu'à  la  condition  que  les  bords  en  soient  exacte- 
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ment  saillir  la  membrane  en  dehors.  Un  disque  d'aluminium  et 
un  boulon  de.  liège  reposent  sur  celle  membrane.  Toute  pression 
exercée  sur  le  boulon  chasse  l'air  de  la  capsule,  à  travers  le  tube 
qui  la  termine,  jusque  dans  les  appareils  inscripteurs. 

Quand  on  applique  par  ses  bords  la  cloche  de  bois  contre  les 
parois  de  lai  poitrine,  de  façon  que  le  bouton  saillant  repose  sur 
le  point  que  l'on  veut  explorer,  il  faut  pouvoir  exercer  avec  ce 
bouton  une  pression  plus  ou  moins  forte  sur  la  région  cardiaque. 


Fig.  66.  Polygraphe  à  bande  de  papier  sans  lin  relief  un  explorateur  à  coquille,  pour  inscrire  la 

pulsalion  du  cœur. 

Cela  s'obtient  en  tournant  une  vis  de  réglage  placée  au  fond  de 
la  cloche  de  bois.  Cet  appareil  peut  s'appliquer  indifféremment  sur 
l'homme  et  sur  les  animaux  ;  il  est  donc,  à  ce  point  de  vue,  préfé- 
rable à  l'explorateur  à  coquille.  Au  reste,  tous  deux  fournissent 

des  tracés  identiques1.  . 

Un  explorateur  du  cœur  relié  à  un  tambour  a  lev.er  trace  sa 
courbe,  soit  sur  un  cylindre  enfumé  à  la  manière  ordinaire, 

,„,„!  -niantes  contre  la  ncau,  afin  de  produire  une  clôture  hermétique,  cet  instrument  est 

coup  irXLeux;  U  description  .»  n.n.e,  instant»,.  «W*  '  '»  f  * 
lV>uvrage,.dans .la-lPaMie. tecfymque.      ..     .  -     * 
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soit  sur  une  bande  de  papier  divisé  qu'entraîne  un  mouvement 
d'horlogerie,  comme  dans  la  figure  661.  A  cet  instrument  je  pré- 
fère celui  qui  sera  décrit  dans  la  partie  technique  sous  le  nom  de 
}>olijgraphe  à  cylindre,  et  qui  permet  d'inscrire  à  la  fois  un  grand 


Fig.  67.  Tracé  de  la  pulsation  du  cœur  d'un  homme. 
A,  réplétion  ;  B,  systole  du  ventricule;  C,  clôture  de  sigmoïdes];  D,  (lot_de  l'oreillette. 


nombre  de  phénomènes,  tels  que  la  pulsation  du  cœur,  le  pouls 
d'une  ou  de  plusieurs  artères,  la  respiration,  etc.*. 

1.  Le  papier,  enroulé  sur  une  bobine  (fig.  66),  y  est  tenu  légèrement  pressé  par  une 
baguette  d'ivoire  qu'un  ressort  appuie  avec  une  force  constante.  Un  mouvement  d'hor- 
logerie, invisible  dans  la  figure,  conduit  uniformément  la  bande  de  papier  devant  la 
plume  qui  termine  le  levier,  et  qu'on  charge  d'encre  ordinaire. 

L'appareil  est  monté  sur  une  planchette  rectangulaire  qui  entre  exactement  dans 
une  boîte  où  l'on  peut  enfermer  l'instrument  avec  les  différents  accessoires  qui  servent 
à  son  usage.  •• 

2.  Quel  que  soit  l'appareil  qu'on  emploie  pour  recevoir  le  tracé  de  la  pulsation,  il 


£Fig,  68.  Pulsations  du  cœur  recueillies  avec  trois  vitesses  différentes  du  papier  qui  reçoit  le  tracé, 
fout  que  le  papier  ne  se  meuve  ni  trop  vile  ni  trop  lentement,  pour  que  les  '  (racés 
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La  figure  67  est  obtenue  sur  un  homme  à  l'état  sain  ;  elle  olïre 
une  ressemblance  parfaile  avec  le  type  obtenu  sur  le  cheval  (fig.  40). 


Fi*.  69-  Types  v,çiés  de  la  pulsaUondu 

dans  les  conditions  physiologiques  de  la  circulation; 

Rien  n'est  plus  varié  que  les  formes  de  la  pulsation  du  cœur 
•    .  KiDn  inéligibles  La  figure  68  montre  la  pulsation  du  cœur  inscrite  avec  trois 
,,,ion  ;  la  li,ne  3  tes  étend  trop ,  il  ne  Uenl  pas  «ne  pulsation  complète  dans 
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à  l'état  physiologique;  on  y  trouve  toutefois  les  éléments  que 
nous  avons  déjà  appris  à  interpréter  en  étudiant  les  tracés  de 
cardiographie  physiologique  sur  le  cheval.  Ces  éléments  varient 
sans  doute,  en  sens  divers,  suivant  la  manière  dont  s'elïecluc 
l'action  du  cœur,  mais  il  serait  prématuré  de  se  livrer  à  des  Conjec- 
tures relativement  à  la  signification  de  ces  types  variés  de  la  pul- 
sation. J'attache  une  si  grande  importance  à  l'interprétation  fidèle 
des  courbes  de  la  pulsation  du  cœur,  que  j'ai  institué,  pour  en 
comprendre  la  signification,  une  série  d'expériences  qui  seront 
exposées  plus  loin. 

Il  suffit  de  présenter  ici  quelques  types  de  la  pulsation  recueillis 
sur  l'homme  sain.  La  figure  69  montre  la  variété  des  types  phy- 
siologiques, et  cependant  on  y  peut  aisément  reconnaître  les  élé- 
ments normaux  qui  ont  été  décrits  ci-dessus,  §§  60  à  74. 

Garrod,  Galabin,  Keyt  (de  Cincinnati),  Gibson  et  plusieurs  autres 
auteurs  ont  publié  également  un  certain  nombre  de  types  de  la 
pulsation  recueillis  sur  le  cœur  de  l'homme1. 

La  pulsation  explorée  avec  un  des  appareils  ci-dessus  représen-  fn ,  ' 
tés  est  positive  quand  l'application  de  l'instrument  est  exactement        ►Uc  *j+u2> 
faite  en  un  point  où  le  cœur  .est  en  contact  avec  la  paroi  thora-^^^ 
cique.  Mais  comme  en  changeant  les  altitudes  du  corps  on  dé-  ^  ' 
place  le  cœur,  cela  suffit  pour  changer  le  lieu  où  se  produit 
la  pulsation  positive,  de  sorte  que  si  l'explorateur  reste  à  la 
même  place  que  précédemment,  il  donne  un  tracé  tout  autre.  La 
figure  70  est  un  exemple  de  cette  transformation  du  tracé.  Dans  /    ...  .  =  * 
toute  la  ligne  supérieure,  la  pulsation  est  négative  ;  elle  Y0  aussi,         '  . 
au  commencement  de  la  ligne  inférieure,  mais  au  point  Tr.  P.Pos.',  ^ 

de  la  ligne  ;  la  ligne  2  présente  le  tracé  dans  les  meilleures  proportions  pour  qu'il  soit 
fade  a  comprendre;  la  vitesse  avec  laquelle  cheminait  le  papier  élait  de  2  centimètres 
environ  par  seconde.  Le  meilleur  choix  que  l'on  puisse  faire,  comme  vitesse  de  trans- 
lation du  papier  par  rapport  à  l'amplitude  des  mouvements  du  levier  inscripteur  èst 
ce  u.  dans  lequel  la  courbe  systolique  serait  sensiblement  inscrite  dans  un  carré  comme 
cela  se  voit  dans  la  plupart  des  tracés  (fig.  69)'. 

1.  A.-H.  Garrod  On  Cardiograph  Tracing  from  the  Human  Chat-watt.  (Journ  of 
Anatomyand  Physioy  vol.  V.  1810-1871,  p.  17-27).  -  Galabin  (British  Med. 
f  In-'m!'K  mb>i  [TtoUneet,  mai  1876).  -  Keyt  (Neh-  York  Med.  Journ.,  janv. 
\     ,  ~  ni  Se(luence  an*  Duralion  of  Ihe  cardiac  Movemenls  (Journ.  of 

Anat.  a  Phys.,  XIV,  p.  235-241,  1877).  Les  résultats  obtenus  par  ce  dernier  auteur  son 
part^euhèremen  .ntéressants  en  ce  qu'il  a  inscrit  les  pulsations  chez  un  sujet  qui  pré- 
sentait une  fistule  sternale.  G.bson  s'est  beaucoup  préoccupé  des  durées  reïaîivee  de 
l  act.on  des  différentes  parties  du  cœur.  Il  assigne  à  la  systole  de  l'oreillette  une  durée 
moyenne  de  0«,U2,  celle  du  ventr.culo  étant,  dans  le  même  cas,  de  0,368  et  la  im„c« 
d.astohque  0,578.  -  Ces  mesures  me  semblent  beaucoup  trop  absolues.  ' 
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elle  devient  positive  par  suite  d'un  changement  d'attitude  du 
corps. 


Fig.  70. "Tracé  de  la  pulsation  du  cœur  qui  de  négative  devient  positive,  par  un  changement  de 

position  du  corps. 


Inscription  des  pulsations  du  cœur  ches  les  petits  animaux. 

■g  100.  —  Dans  les  expériences  physiologiques,  il  faut  pouvoir 
suivre  pendant  longtemps  les  mouvements  du  cœur  d'un  animal, 
et  juger  des  changements  que  subissent  les  pulsations  sous 


Fie  71'  Tracés  du  cœur  et.de  la  respiration  inscrits  avec  l'explorateur  à  ceinture. 
b'  Co.  Cobaye,  —  L.  Lapin,  —  Ch.  Chat. 


différentes  influences.  Sur. le  cobaye,  le  lapin  et  le  cbal,  j'em- 
ploie avec  succès  un  explorateur  particulier',  qu,   donne  «les 

, .  ,:el  instruit  4  représenté  flgure  VI.  Il  *e  compose  de.  deux  tambours  a.  au 
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tracés  dont  les  courbes  Co  ,  L,  et  Ch.  (fig.  71),  représentent  les 
types  normaux1. 

On  remarque,  sur  chaque  ligne,  des  ondulations  très  prononcées 
de  la  ligne  d'ensemble  ;  elles  sont  dues  aux  mouvements  respi- 

contenant  chacun  un  ressort  qui  en  fait  saillir  lu  membrane.  Ces  tambours,  articulés 
l'un  à  l'autre  par  une  pièce  à  charnière,  forment  une  sorte  de  pince  dans  laquelle  on 
étreint  la  région  cardiaque  en  appliquant  les  deux  tambours  de  chaque  côté  du  ster- 


Fig.  72.  Explorateur  de  la  pulsation  du  cœur  chez  les  petits  mammifères. 

.  .i 

num.  Un  lien  passé  autour  du  corps  et  fixé  par  deux  crochets  aux  tambours  explora- 
teurs, en  assure  la  fixité  pendant  des  heures  entières.  Enfin,  l'air  contenu  dans  les  deux 
explorateurs  communique  par  un  tube  en  Y  avec  un  tambour  à  levier  inscripleur. 

1,  Le  type  normal  de  la  pulsation  cardiaque  du  cliien  est  irrégulier,  comme  cela 
se  voit  sur  les  figures  73  et  76.  En  outre,  on  remarque  une  coïncidence  entre  la  période 


Fig.  73.  Irrégularités  des  pulsations  du  cœur  d'un  chien.  (Rotation  rapide  du  cylindre.)  ' 


de  ces  irrégularités  et  les  phases  d0  la  respiration,  sans  qu'il  soit  encore  possible  d'as-, 
signer  à  telle  ou  telle.phase  respiratoire  une.  influence  constante  qui  précipite  ou  ralen,-} 
tisse  le  rythme  du  cœur.  Dans  un  récent  travail  (Sulla  circolazione .  rfçi  smgw  n$l 
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raloires  dont  les  effets  interfèrent  avec  la  pulsation  du  cœur. 
A  chaque  inspiration,  le  thorax  se  dilalc  et  comprime  les  explora- 


lfc_  InJ/O.*— ^  . 


P  et  u 


Fie  74'  I5  et  R,  pulsalion  du  cœur  et  respiration  d'un  lapin.  Dans  la  seconde  moitié  du  tracé,  on  a 
excité  le  bout  inférieur  du  pneumogastrique  :  ralentissement  des  mouvements  du  iceur. 

teurs,  de  sorte  que  le  tracé  s'élève.  A  chaque  expiration,  le  resser- 
rement thoracique  amène  l'abaissement  du  tracé. 
Cette  indication  simultanée  des  phases  de  la  respiration  et  des 


Fie  75  Pulsation  du  cœur  du  lapin.  On  produit  une  excitation  sensitive  au  moyen  d'une  inhalation 
d'acide  acétique  :  ralentissement  du  cœur  (d'après  François-Franck). 

caractères  de  la  pulsation  du  cœur  est  très  précieuse,  dans  beau- 
coup d'expériences,  pour  constater  les  changements  que  certaines 

-vello  dcW  uomo,  p.  100),  Mosso  annonce  que  les  irrégularités  du  rythme  cardiaque 

ie  on  fait  baisser  la  tension  artérielle 


cer 


du  chien  disparaissent  quand,  par  une  hémorrag 


de  la  respiration.) 

U  uac,  prend  „n.  régula*.  l^^^^^H 

chloroforme,  etc. 
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actions  nerveuses  provoquent  dans  la  respiration  et  la  circula- 
tion ;  nous  donnerons  par  anticipation  deux  types  de  ces  expé- 
riences : 

La  figure  74  montre  le  ralentissement  du  cœur  et  de  la  respira- 
tion qui  se  produit  sur  un  lapin  quand  on  excite  le  pneumogas- 
trique à  la  région  du  cou  §  35. 

La  figure  75  est  obtenue  sur  un  autre  lapin,  au  moment  où  l'on 
applique  devant  les  narines  de  l'animal  une  éponge  imbibée  de 
chloroforme.  Dans  ce  second  cas,  c'est  une  de  ces  influences  qu'on 
appelle  réflexes  qui  provoque  l'action  du  pneumogastrique  sur 
la  respiration. 


CHAPITRE  XI. 


ÉLASTICITÉ  ET  CONTRACTILITÉ  DES  ARTÈRES. 

Caractères  de  l'élasticité  des  artères.  —  L'élasticité  artérielle  régularise  le  cours  du 
sang  et  diminue  l'intermittence  de  l'action  du  cœur.  —  L'élasticité  artérielle  favorise 
l'action  du  cœur  en  diminuant  les  résistances  que  cet  organe  doit  surmonter.  — 
Comparaison  du  rôle  de  l'élasticité  artérielle  à  celui  de  l'élasticité  musculaire.  — 
Force  élastique  ou  tension  des  artères  ;  sa  mesure  sur  l'animal  vivant.  —  Des  mano- 
mètres. —  Décroissance  de  la  tension  des'  artères  à  mesure  qu'elles  sont  plus  éloi- 
gnées du  cœur.  —  De  la  contractilité  des  artères.  —  Effets  produits  sur  la  circulation 
par  le  resserrement  ou  le  relâchement  des  artères. 

Les  lois  physiques,  avons-nous  dit,  règlent  le  cours  du  sang 
dans  les  vaisseaux  que  l'on  peut  assimiler  à  des  conduits  où  un 
liquide  se  meut  sous  une  certaine  pression. 

Mais  l'appareil  circulatoire  offre  une  supériorité  très  grande 
sur  les  canalisations  rigides ,  c'est  que  les  vaisseaux  sont  élas- 
tiques. Les  artères  surtout  sont  tendues  en  permanence  par  le 
sang  qu'elles  reçoivent  du  cœur  et  réagissent  comme  des  ressorts 
pour  pousser  ce  liquide  en  avant.  Nous  allons  étudier  les  carac- 
tères physiques  de  l'élasticité  artérielle  et  ses  effets  sur  le  mou- 
vement du  sang. 


Caractères  de  l'élasticité  des  artères. 


>X^XC  <<1        §  101  •  —  L'élasticité  des  artères  change  avec  l'âge  de  l'animal 
observé  ;  elle  n'est  pas  la  même  pour  les  artères  de  différents  ca- 
libres; elle  varie  avec  le  degré  de  distension  des  vaisseaux.  11  est 
important  de  déterminer  les  caractères  de  cette  force  dont  le  rôle 
tMf^      ilZ^  est  si  considérable  dans  la  circulation. 
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Wertheim1  a  fait  beaucoup  d'expériences  sur  le  module  d'élas-      t-*^  n 
ticité  des  tissus  vivants  et  en  particulier  sur  celui  des  artères.  Il  ([  ,\£^,2 
a  vu  que  la  force  élastique  de  ces  vaisseaux  croît  en  raison         et^^-^j  t-" 
même  de  la  distension  qu'ils  ont  déjà  subie,  c'est-à-dire  que  pour^^-^^v-  v 
allonger  une  bandelette  artérielle  de  1 ,  de  2,  de  3  millimètres  par  t^y-^  ^ 
exemple,  il  faut  des  poids  plus  rapidement  croissants  que  les 
allongements  qu'on  veut  obtenir. 

Mais  ces  expériences,  faites  sur  des  bandelettes  de  tissu  artériel 
que  l'on  soumettait  à  des  tractions  graduées,  correspondaient  à 
l'allongement  linéaire  des  artères  ;  elles  ne  renseignaient  pas 
directement  sur  ce  qui  se  passe  quand  l'allongement  se  produit 
dans  tous  les  sens  et  se  traduit  par  l'augmentation  de  capacité 
d'un  cylindre  formé  de  ce  tissu2. 

1.  Wertheim,  Élasticité  et  cohésion  des  principaux  tissus  du  corps  humain. 
{Comptes  rend.  Acad.  se,  28  décembre  1846). 

—  Du  même.  Ann.  de  chim.  et  de  phys.,  XII,  1841,  et  XXI,  1847. 

2.  En  effet,  telle  substance,  le  caoutchouc  vulcanisé  par  exemple,  qui,  taillée  en  la- 
nières, présente  des  allongements  proportionnels  aux  efforts  de  traction  qu'elle  subit, 
offre,  si  elle  est  modelée  en  sphère  ou  en  cylindre  creux,  des  augmentations  de  volume 


Fig.  77.  2,  courbe  de  l'allongement  d'une  bandelette  de  caoutchouc  soumise  à  des  tractions  régulière- 
ment croissantes;  l,  courbe  de  l'augmentation  de  volume  d'un  tube  de  caoutchouc  soumis  à  des 
pressions  intérieures  régulièrement  croissantes.  (Les  allongements  et  les  augmentations  de  volume 
-  sont  comptés  en  ordonnées.) 

:qui  croissent  plus  vite  que  les  pressions  intérieures  auxquelles  ces  sphères  ou  ces 
cylindres  sont  soumis. 

Ainsi,  une  bandelette  de  caoutchouc,  soumise  à  des  charges  régulièrement  crois- 
santes, subirait  des  allongements  régulièrement  croissants,  suivant  la  ligne  o2  (fig.77) 
tandis  qu'un  tube  de  la  môme  substance,  soumis  à  des  charges  régulièrement  crois- 
santes, subirait  des  augmentations  de  volume  exprimées  par  la  courbe  o  1.  • 
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J'ai  essayé  de  mesurer  expérimentalement  les  changements  de 
volume  d'artères  soumises  à  des  pressions  intérieures  graduelle- 
ment croissantes.  C'est  principalement  sur  des  aortes  d'hommes 
et  de  grands  animaux  que  ces  expériences  ont  porté1. 

Un  tronçon  d'aorte  a  (fig.  78).  fermé  à  ses  extrémités  par  deux 
bouchons,  reçoit  à  son  intérieur  du  liquide  comprimé  sous  la 
pression  du  réservoir  R,  dont  on  peut  faire  varier  à  volonté  la 
hauteur.  Le  tronçon  d'aortéest  contenu  dans  le  manchon  M  rempli 
d'eau  et  mis  en  communication  avec  un  tube  gradué  dans  lequel 
s'avance  plus  ou  moins  le  liquide  du  manchon.  Chaque  élévation 
du  réservoir  R  augmente  la  pression  à  l'intérieur  de  l'artère  a, 


Fi"  78  Appareil  destiné  à  mesurer  les  changements  de  volume  d'un  tube  élastique  ou  d'une  artère, 
sous  l'influence  de  pressions  intérieures  graduellement  croissantes  ou  décroissantes. 

qui  se  gonfle  et  déplace  dans  le  tube  gradué  une  certaine  quan- 
tité du  liquide  du  manchon  M;  la  course  de  la  colonne  liquide 
à  l'intérieur  de  ce  tube  mesure  la  valeur  de  la  dilatation  du 
vaisseau. 

En  opérant  sous  des  charges  graduellement  croissantes,  j'ai 
toujours  obtenu  ries  dilatations  de  moins  en  moins  grandes  du 
vaisseau  distendu.  Si  on  représente  graphiquement  le  phénomène, 
on  a  la  courbe  A  (fig.  79) ,  pour  la  dilatation  de  l'aorte  sous  charges 
graduellement  croissantes,  tandis  que  la  courbe  R  correspond  à  la 
dilatation  qu'éprouverait,  sous  des  charges  semblables,  un  tube 
de  caoutchouc  vulcanisé. 
Dans  cette  figure,  la  courbe  A  (à  convexité  supérieure)  exprime 

1.  Voir,  pour  les  détails  des  expériences,  Trav.  lab.,  t.  IV,  p.  178. 
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un  mouvement  diminué,  c'est-à-dire  que  les  dilatations  successi- 
vement obtenues,  étant  portées  en  ordonnées,  correspondaient, 
pour  des  accroissements  réguliers  de  la  pression  intérieure,  à 
des  élévations  de  moins  en  moins  grandes  comptées  sur  l'axe  des 
abscisses.  La  courbe  du  caoutchouc  B  (courbe  à  concavité  supé- 
rieure) exprime  un  mouvement  accéléré;  ses  ordonnées  s'élèvent 
de  quantités  de  plus  en  plus  grandes  pour  des  accroissements 
réguliers  de  la  pression  intérieure1. 

On  peut  conclure  de  ces  expériences,  que  la  force  élastique  des 
artères  (ou  leur  résistance  à  l'extension)  croît  plus  vite  que  la 
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Fig.  79. 

A.  Courbe  des  augmentations  de  volume  d'une 
aorte  soumise  à  des  pressions  intérieures  ré- 
gulièrement croissantes. 


B.  Courbe  des  augmentations  de  vo- 
lume d'un  tube  de  caoutchouc  sou- 
mis à  des  pressions  intérieures  ré- 
gulièrement croissantes. 


dilatation  de  ces  vaisseaux  sous  l'influence  de  l'action  du  cœur  ; 
autrement  dit,  il  suffit  qu'il  entre  une  petite  quantité  de  sang 
dans  le  système  artériel  déjà  tendu  pour  accroître  la  tension  d'une 
manière  notable. 

Dans  un  récent  travail2,  Ch.  S.  Roy  a  étudié  avec  soin  les  ca- 
ractères de  l'élasticité  des  vaisseaux.  Sa  méthode  diffère  de  la 
mienne,  en  ce  que  le  physiologiste  anglais  inscrit  les  change- 
ments de  volume  des  vaisseaux  soumis  à  différentes  charges. 
Dans  la  disposition  qu'il  a  adoptée,  le  manchon  qui  conlient 

1.  Rappelons  que  le  caoutchouc  dont  était  formé  le  tube  qui  a  donné  la  courbe  B  se 
fût  allonge  de  quantités  uniformément  croissantes  si  on  l'eût  soumis  à  une  série  de 
charges  croissant  elles-mêmes  uniformément. 

Cambridge,  nmo.)h<!  daSU0  Pn>mU  °r  l'lC  aricHal  Wnls'  [Jm-  °f  PhysioL  - 

mare Yj  Circulation.  ^  ^ 


j 
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Tarière  présente,  en  un  point,  une  paroi  membraneuse  reliée  à  un 
levier  inscripteur.  Roy  croit  pouvoir  tirer  de  ses  expériences  un 
'   certain  nombre  de  conclusions  dont  nous  rappellerons  quelques- 
unes.  - 

w^wv,/,-.  L'extensibilité  des  artères  est  à  son  maximum  quand  il  existe 

à  l'intérieur  de  ces  vaisseaux  une  pression  semblable  à  celle  ù 
^  y  /   laquelle  ils  sont  soumis  pendant  la  vie. 

^    Le  mQdule  d.élasticité  est  sensiblement  le  même  pour  L'aorte  et 
7i~  pour  ses  branches  ;  il  se  modifierait  facilement  sous  l'influence 

>Ju~t  ■  des  maladies  qui  affectent  la  nutrition. 

'        L'artère  pulmonaire  présente  une  extrême  extensibilité. 
-f^Z  Les  artères  des  animaux  sont  mieux  adaptées  que  celles  de 

JU>     l'homme  aux  besoins  de  la  circulation  ;  ce  n'est  que  chez  les  très 
_^unes  enfants  que  l'élasticité  artérielle  présente  des  condition. 
Y      aussi  favorables,  etc. 

V  él«»tl«Ué  artérielle  réS«l»rI.«  l«  •>•>  »—S  ««  din>l«». 

l'inUsrmllUsnce  de  l'»ellon  du  eœur. 

3  !02  -  En  examinant  au  microscope  la  circulation  dans  les 
petits  vaisseaux,  ce  qui  peut  se  faire  en  étendant  sons  lobject.t 
de  l'instrument  une  membrane  transparente  dans  laquel.c  le 
sang  circule  (membrane  interdigitale  de  grenouille,  poumon  du 
même  animal  mésentère  de  souris,  etc.),  on  voit que  les  g  obu  es 
Z  sang  cheminent  d'un  mouvement  nniforme  et  n  ont  plus  1  un- 
nulsion  saccadée  que  le  sang  avait  reçue  du  cœur. 

Depuis  longtemps  les  physiologistes  ont  exphque  dans  so, 
résX  flnal,  cette  transformation  de  mouvement  qm  chang  le 
topnllns  intermittentes  du  cœur  en  un  courant  contmu  et 

C^ga  „,T„ë  force  sensiblement  constante  qui  pousse  à  travers 
çtdevtent  une  force  ^  coura„t  continu .  La 

les  tuyaux  et  fait  jumn  seulement,  c'est  l'élus- 
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classiques.  Suivant  notre  méthode  ordinaire,  cherchons  a  étudier 
cet  effet  de  l'élasticité  artérielle,  en  le  reproduisant  dans  un 
appareil  hydraulique.  cUv^r^^^ 

Prenons  un  vase  de  Mariotte  (fig.  80),  élevé  sur  un  support.  ^  yr 
De  ce  vase  se  détache  un  tube  flexible  (mais  non  élastique)  muni  o  . 
d'un  robinet.  Ce  tube  se  bifurque,  et  chacune  de  ses  branches  se 
continue  par  un  long  conduit.  De  ces  deux  prolongements,  l'un  jjzjCJ1 
est  inerte,  il  est  formé  d'un  tube  de  verre;  l'autre  est  élastique, 
c'est  du  caoutchouc  mince.  Ces  deux  tubes  se  terminent  par  des  r^y^4 
ajutages  étroits  qui  versent  le  liquide  dans  deux  éprouvettes. 

La  bifurcation  qui  donne  naissance  aux  deux  tubes,  l'un  inerte 


bïg.  3«.  Expérience  destinée  à  montrer  comment  l'élasticité  des  artères  modifie  le  mouvement  du  sang 

et  l'autre  élastique ,  est  formée  de  tissu  compressible  ;  on  en 
oblitère  les  deux  branches  à  la  fois  en  abaissant  avec  la  main  un 
levier  compresseur,  ce  qui  supprime  en  même  temps  l'afflux  dans 
les  deux  tubes.  Quand  on  soulève  le  levier,  l'afflux  recommence 
dans  l'un  et  l'autre  tube.  Si  on  crée  des  afflux  intermittents 
••n  élevant  et  abaissant  tour  à  tour  le  levier  compresseur  on 
voit  : 

1°  Que  le  tube  inerte  émet  à  son  orifice  d'écoulement  des 
jets  de  liquide  intermittents  comme  les  afflux  eux-mêmes  ; 

2»  Que  le  tube  élastique  donne  un  écoulement  continu  et 
régulier,  c'est-à-dire  qu'il  a  transformé,  par  suite  de  l'élasticité 
de  ses  parois,  le  mouvement  intermittent  qu'il  avait  reçu. 
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La  même  chose  se  produit  dans  les  vaisseaux  sanguins  ;  mais, 
^Lu-v^  entre  les  deux  points  extrêmes  du  système  artériel,  entre  l'orifice 

aortique  et  les  capillaires,  le  mouvement  du  sang  passe,  pour 
subir  sa  transformation,  par  une  série  de  types  intermédiaires 
^-rv-     entre  l'intermittence  franche  et  l'uniformité  parfaite.  Il  suffit, 
£*££ "  pour  s'en  convaincre,  d'ouvrir  sur  un  animal  vivant  des  artères 

plus  ou  moins  éloignées  du  cœur:  le  jet  obtenu  est  d'autant 
moins  saccadé  que  l'artère  est  plus  éloignée  du  cœur. 

Cette  décroissance  des  saccades,  entre  l'origine  et  la  fin  du  sys- 
tème artériel,  a  besoin,  pour  être  bien  comprise,  d'expériences 
délicates  dans  lesquelles  on  inscrit  les  phases  de  la  dilatation  d'une 
série  de  tronçons  égaux  et  successifs  d'un  même  tube  élastique. 

Nous  aurons  occasion  de  rapporter  plus  tard  ces  expériences1; 
il  suffit,  pour  le  moment  d'établir  que,  sous  l'influence  de  l'élas- 
ticité des  artères,  le  courant  sanguin  se  régularise  graduellement, 
du  commencement  à  la  fin  du  système  artériel. 


I.  élasticité  artérielle  favorise  Faction  du  cœur  en  diminuant 
les  résistances  que  cet  organe  doit  surmonter. 

8  103  —  Cet  effet  de  l'élasticité  des  artères  avait  été  contesté  par 
tous  les  physiologistes.  Les  uns  tranchaient  la  question  à  priori, 
disant  avec  Bichat  que  si  les  artères  étaient  des  tubes  rigides  et 
inextensibles,  la  circulation  se  ferait  absolument  comme  dans  des 
vaisseaux  élastiques,  sauf  qu'on  ne  sentirait  pas  le  pouls  en  pal- 
pant ces  artères  rigides.  Les  autres,  se  basant  sur  des  expériences, 
niaient  l'influence  favorable  de  l'élasticité  des  artères  sur  la  quan- 
tité de  sang  qui  peut  les  traverser.  Ces  auteurs,  en  effet,  ava.ent 
vu  que  si  l'on  fait  passer  un  courant  continu  de  liquide,  sous  une 
certaine  pression,  à  travers  un  tube  élastique  et  à  travers  un 
tube  inerte,  tous  deux  de  même  calibre,  le  tube  élastique  ne  verse 
pas  plus  de  liquide  que  l'autre. 

Le  fait  est  vrai  pour  le  cas  où  l'afflux  du  liquide  est  produit 
par  une  source  constante,  mais  il  cesse  de  l'être  si  le  liquide 
arrive  par  afflux  intermittents,  ainsi  que  cela  se  passe  dans  la 
circulation  du  sang.  Or,  personne  n'avait  fait  d'expériences  com- 
paratives en  poussant  du  liquide  à  intervalles  réguliers,  d  une 

1.  Voir  au  chapitre  xvi  le  transport  des  ondes  liquides  dans  les  conduits  élastiques. 
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part  dans  un  tube  rigide  et  d'autre  part  dans  un  tube  élastique. 

Toulefois,  quelques  physiologistes  ayant  remarqué  que  le  sang 
coule  dans  les  artères  d'une  manière  continue,  quoique  saccadée, 
et  comprenant  que  c'est  l'élasticité  des  artères  qui  pousse  le  sang 
dans  les  moments  où  le  ventricule  se  repose,  avaient  considéré 
l'élasticité  artérielle  comme  une  force  qui  s'ajoute  à  celle  du 
cœur.  Mais  la  question  étant  ainsi  posée,  leur  déduction  était 
fausse.  Bérard1  fit  remarquer  avec  raison  que  cette  force  élastique 
qui  pousse  le  sang  pendant  le  repos  du  cœur  n'est  que  «  la  resti- 
tution d'une  force  empruntée  à  l'action  du  cœur  lui-même  »;  et 
que,  par  conséquent,  il  n'y  a  rien  d'ajouté  par  l'élasticité  des 
artères  à  la  somme  des  forces  impulsives  qui  poussent  le  sang 
vers  la  périphérie  du  corps. 

Est-ce  à  dire  que  l'élasticité  des  artères  soit  inutile,  au  point 
de  vue  de  la  quantité  de  sang  que  la  force  du  cœur  pousse  dans 
les  vaisseaux?  Non,  car  si  l'élasticité  des  artères  n'ajoute  rien  à 
la  somme  des  forces  impulsives,  elle  diminue  les  résistances  que  au^ 
le  sang  éprouve  à  pénétrer  dans  les  artères 2.  Constatons  tout 
d'abord  par  une  expérience,  que  si  deux  tubes,  l'un  inerte  et 
l'autre  élastique,  reçoivent  du  liquide  par  l'une  de  leurs  extré- 
mités, sous  forme  d'afflux  intermittents  semblables  en  force  et  en  U^*+L 
durée,  le  tube  élastique  débitera  une  quantité  de  liquide  plus 
grande  que  le  tube  inerte. 


Expérience.  —  Reprenons  l'appareil  déjà  décrit  figure  80.  Si 
l'on  ouvre  le  robinet  et  qu'on  laisse  l'écoulement  s'établir  d'une 
manière  continue,  la  quantité  de  liquide  versé  par  les  deux  tubes 
sera  égale  si  les  deux  ajutages  d'écoulement  sont  égaux.  Mais 
si  l'on  ouvre  et  ferme  alternativement  les  deux  branches  d'afflux, 
en  élevant  et  en  abaissant  tour  à  tour  le  levier  compresseur,  on 
rendra  les  afflux  intermittents  et  le  tube  élastique  versera  beau- 
coup plus  de  liquide  que  le  tube  inerte.  Cela  tient  à  ce  que, 
pendant  les  afflux,  le  liquide  pénétre  plus  abondamment  dans  le 
tube  élastique  que  dans  l'autre.  ÇL  . 

On  doit  conclure  de  ce  fait,  que  l'élasticité  des  artères  permet  ' 
à  ces  vaisseaux  de  recevoir  plus  facilement  et  plus  abondamment 
le  sang  que  le  cœur  leur  envoie.  En  d'autres  termes,  que  le  cœur 

1.  Bérard,  Traité  de  physiologie,  t.  III.  ^f-p^  t~«u44| 

1.  Marey,  Recherches  sur  la  circulation  sanguine.  [Gaz.  méd.  de  Paris,  1858.)  *^ju^^^,  i/'  *£~n. 
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éprouve  moins  de  peine  à  se  vider  dans  los  artères  quand  celles-ci 
sont  très  extensibles  que  si  elles  ont  perdu  leur  extensibilité1. 

Comparaison  du  rôle  de  1  élasticité  artérielle  à  eelui  de  1  élasticité 

musculaire. 

I  104.  —  Toutes  les  fois  qu'une  force  mécanique  de  courte 
durée  doit  déplacer  des  masses  solides  ou  liquides,  il  y  a  grand 
avantage,  au  point  de  vue  de  l'utilisation  de  cette  force,  à  la  trans- 
!  ^J'  ^  mettre  Par  l'intermédiaire  d'un  corps  élastique  destiné  à  en  pro- 

longer la  durée  d'application.  On  supprime  ainsi  les  chocs  qui 
sont  des  causes  de  perte  de  travail2.  Or,  dans  l'organisme  vivant, 

i  :;; 

1  Pour  démontrer  directement  l'avantage  des  tubes  élastiques  au  point  de  vue  de  la 
pénétration  du  liquide  à  leur  intérieur,  il  faut  avoir  un  moyen  de  constater,  à  chacun 
des  afflux,  quelle  est  la  quantité  de  sang  qui  entre  dans  les  tubes. 

Ce  moven  nous  est  donné  par  l'emploi  du  vase  de  Mariotle  comme  source  d  afflux. 
Ce  vase/en  effet,  ne  laissant  écouler  du  liquide  qu'à  la  condition  qu'il  rentre  a  son 
intérieur  une  quantité  d'air  proportionnelle  à  celle  de  l'eau  qui  en  sort,  indique  assez 
exactement,  d'après  le  nombre  des  bulles  d'air  rentrantes,  l'abondance  plus  ou  moins 
grande  de  l'eau  qui  s'échappe  à  chaque  instant  dans  les  tubes.  Or,  en  faisant  arriver 
l'eau  d'une  façon  intermittente  dans  l'un  et  dans  l'autre  tube,  on  constate  que  les 
choses  se  passent  bien  différemment  dans  les  deux  cas. 

Si  l'on  fait  commencer  l'écoulement  par  le  tube  inerte  seul,  en  pinçant  la  bifurcation 
nui  se  rend  au  tube  élastique,  on  voit  des  bulles  d'air  rentrer  dans  le  vase  de  Manolte, 
une  à  une,  à  des  intervalles  réguliers  (soit  une  seconde),  et  cela,  jusqu  au  moment  ou 
on  arrête  l'afflux,  ce  qui  supprime  à  la  fois  l'écoulement  du  liquide  et  la  rentrée  des 

kirautntraire,  fermant  la  bifurcation  qui  porte  le  liquide  au  tube  inerte  on  ouvre 
celle  qui  se  rend  au  tube  élastique,  on  voit  aussitôt  unebouffeede  bulles  dur  rr> 
pressées  arriver  dans  le  vase  de  Mariette,  témoignant  a.ns,  qu'il  entre  dans  le  tube 
élastique  une  grande  quantité  de  liquide;  puis  les  bulles  d'air  deviennent  de  plu  n 
plus  rares  et  se  succèdent  à  intervalles  réguliers  d'une  seconde  jusquà  ce  quoi 
arrête  l'afflux.  11  est  alors  évident  que  le  tube  élastique  a  reçu,  de  plus  que  e  tube 
'  ine      toi  a  quantité  de  liquide  qui  correspondait  à  cette  bouflée de  bu  les  d'axr  qui 
s    ntr  e  dans  le  vase  de  Mariette  au  moment  où  l'afflux  dans  le  tube  élastique  a  on  - 
m  net  D'autre  part,  après  que  l'afflux  du  liquide  dans  le  tube  «^^J^ 
on  voit  que  l'écoulement  continue  jusqu'à  ce  que  le  liquide  qui  s  e.afl .  or  dans  e  tube 
en  le  distendant  ait  été  rejeté  par  le  retrait  élastique  des  panus    Cri excès -  * 
ment  par  le  tube  élastique  se  reproduira  à  chaque  fois  qu'un  nouvel  afflux  de  liquide 
««provoqué  puis  arrêté.  Plus  seront  longues  les  périodes  de 

n  ûs  îè  tube  élastique  se  videra  complètement,  ce  qui  augmentera  l'excès  de  son  débit 

fournis  par  les  deux  tubes.  rf.»  Qcieraces  4'  ses- 

2.  Voir  Bulletin  de  l'Association  française  pour  l  avancement  des  sciences, 
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les  forces  mécaniques  sont  toujours  engendrées  d'une  manière 
intermittente  et  la  durée  de  leur  production  est  très  courte; 
aussi,  l'appareil  générateur  du  travail,  le  muscle,  est-il  doué 
d'une  élasticité  qui  transforme  les  raccourcissements  soudains 
qu'éprouvent  certaines  parties  de  sa  fibre  en  une  force  élastique 
prolongée  et  capable  par  conséquent  de  développer  une  traction 
durable  contre  les  obstacles  qu'elle  doit  vaincre.  C'est  l'élasticité 
des  muscles  qui  éteint  les  saccades  par  lesquelles  s'engendre 
la  force  musculaire  et  qui  donne  à  la  contraction  l'apparence  d'un 
raccourcissement  continu,  lorsqu'en  réalité  c'est  une  incessante 
vibration  formée  de  petits  raccourcissements  successifs  dont  les 
effets  s'ajoutent  et  se  fusionnent  entre  eux1. 

La  secousse  que  produit  dans  un  muscle  chaque  excitation 
portée  sur  le  nerf  moteur  dure  à  peine  quelques  centièmes  de 
seconde;  elle  n'aurait  pas  la  force  d'imprimer,  en  un  temps  aussi 
court,  un  mouvement  sensible  aux  masses  que  nos  muscles 
doivent  mouvoir  et  que  l'inertie  empêche  de  se  déplacer  aussi  sou- 
dainement. Cette  force,  pour  ainsi  dire  instantanée,  tend  la  fibre 
élastique  comme  un  ressort  qui,  réagissant  lentement,  exécute 
le  travail  voulu. 

Avec  la  force  limitée  des  ventricules  du  cœur,  §  44,  et  avec 
une  durée  d'appiication  aussi  brève  que  la  phase  de  systole,  de 
ces  ventricules  (1/3  de  seconde  environ),  si  la  masse  entière  du 
sang  contenu  dans  les  vaisseaux  devait  passer  du  repos  au  mouve- 
ment, elle  éprouverait  des  résistances  énormes,  tant  par  suite 
de  l'inertie  que  par  les  autres  causes  que  l'on  appelle  frottements-. 
Mais,  grâce  à  l'élasticité  des  artères,  le  cœur  n'a  pas  à  vaincre 
toutes  ces  résistances  au  moment  même  de  la  systole,  mais  il  ' 
loge  dans  les  vaisseaux  distendus  une  partie  de  son  ondée  et 
celle-ci  continuera  à  progresser  même  pendant  le  repos  du 
ventricule.  vlJJ 

Nous  aurons  à  revenir  sur  cette  comparaison  de  l'élasticité  des 
artères  avec  celle  des  muscles,  quand  nous  parlerons  des  varia- 
tions de  la  tension  artérielle. 

sion.  Lille,  1874.  Marey,  Moyen  d'économiser  le  travail  moteur  de  l'homme  et  des 
animaux,  —  et  Trav.  lab.,  t.  I,  p.  1. 

1.  Marey,  Du  mouvement  dans  les  fonctions  de  la  vie,  p.  465.  Paris.  Germer  Bail- 
lière,  1868. 

2.  Les  résistances  d'inertie  et  de  frottement  du  liquide  sont  proportionnelles  au  carré 
de  la  vitesse. 
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Force  élastique  ou  tension  des  artères;  sa  mesure  sur  l'animal 

vivant. 

g  105.  —  Le  sang,  contenu  dans  les  parois  distendues  des  artères, 
transmet,  également  et  dans  tous  les  sens,  la  pression  de  ces  pa- 
rois. Quand  une  ouverture  est  faite  à  une  artère,  c'est  la  force 
élastique  ou  tension  de  ces  vaisseaux  qui  fait  jaillir  le  sang  à  une 
grande  dislance.  Dans  l'intégrité  du  système  circulatoire,  la  seule 
issue  au  sang  artériel  étant  le  système  capillaire,  c'est  du  côté  des 
petits  vaisseaux  que  se  porte  toute  l'action  de  cette  force  élas- 
tique. Par  le  fait  de  l'écoulement  du  sang  artériel  dans  le  système 
veineux,  les  artères  se  vident  constamment  et  leur  tension  tend 
continuellement  à  décroître,  mais  le  cœur  la  répare  incessam- 
ment, en  envoyant  dans  les  artères  de  nouvelles  ondées.  Il  résulte 
de  là  d'incessantes  variations  de  la  tension  des  artères;  les  phy- 
siologistes ont  cherché  à  les  mesurer. 


Des  manomètres. 


g  106.  —  En  1744, un  physiologiste  anglais,Hales  imagina  d'ap- 
pliquer à  une  artère  d'un  animal  vivant  un  piézomètre  semblable 
à  ceux  de  Bernouilli,  §  8.  C'était  un  long  tube  de  verre  dans 
lequel  on  vit  le  sang  s'élever  jusqu'à  une  hauteur  de  8  à  9  pieds. 
La  pression  du  sang,  ou  tension  artérielle,  faisait  donc  équilibre 
à  cette  haute  colonne  de  liquide.  Arrivée  au  summum  de  sa  course, 
la  colonne  de  sang  ne  restait  pas  immobile,  mais  oscillait  conti- 
nuellement sous  l'influence  de  l'action  intermittente  du  cœur. 

Au  tube  encombrant  et  fragile  de  Haies,  Poiseuille  substitua 
le  manomètre  à  mercure  des  physiciens,  c'est-à-dire  un  tube  en 
U  (l'fig.  81)  dont  une  des  branches  est  introduite  dans  le  bout 
central  d'une  artère  coupée  transversalement.  La  pression  du 
sang  faisait  baisser  le  mercure  dans  l'une  des  branches  et  l'élevait 
dans  l'autre;  on  mesurait  la  valeur  de  la  pression  d'après  la 
dénivellation  produite  entre  les  deux  colonnes  de  mercure. 

Dans  le  manomètre  adopté  par  Poiseuille,  chacune  des  deux 
branches  de  l'instrument  n'exprimait  que  la  moitié  de  la  dénivel- 
lation totale.  Guettet  imagina  une  disposition  qui  augmente 


CHAPITRE  XI.  169 

l'excursion  du  mercure,  en  faisant  que  le  mouvement  se  passe 
presque  tout  entier  dans  une  seule  des  branches.  Cet  appareil  est 
représenté  sous  le  numéro  2,  figure  81.  D'un  large  flacon  plein  de 
mercure  se  détache  une  colonne  manométrique  verticale;  la 
pression  est  amenée,  par  un  tube  afférent,  à  l'intérieur  du  flacon 
où  elle  agit  sur  le  mercure.  Grâce  à  l'étendue  considérable  de  la 
surface  du  mercure  contenu  dans  le  flacon,  le  déplacement  est 
négligeable  de  ce  côté  et  se  produit  presque  exclusivement  dans  la 
branche  ascendante.  Les  choses  se  passent  comme  pour  un  baro- 
mètre muni  d'un  réservoir  à  large  surface1. 


Fig.  81.  Différentes  espèces  de  manomètres. 
1.  Manomètre  de  Poiseuille  ;  -  2.  Manomètre  de  Guettet;  -  3.  Manomètre  compensateur. 


Manomètre  compensateur.  —  Les  oscillations  du  mercure  des 
manomètres  ne  traduisent  pas  fidèlement  les  variations  de  la 
tension  artérielle  ;  elles  en  accroissent  ou  en  diminuent  l'amplitude, 
suivant  que  la  période  des  variations  de  la  teasion  artérielle  est 
ou  non  en  rapport  avec  celle  des  oscillations  propres  du  mano- 
mètre. Il  ne  faut  donc  pas  compter  sur  la  valeur  absolue  des 
indications  manométriques,  mais  plutôt  sur  leur  valeur  moyenne  ; 
on  peut  obtenir  celle-ci  avec  une  grande  exactitude  au  moyen  de 
l'instrument  suivant. 

Le  n°  3,  figure  81,  représente  un  manomètre  à  large  réservoir, 
comme  celui  de  Guettet,  mais  dont  la  colonne  présente,  à  son 

1.  C'est  ce  manomètre  qu'a  employé  Magendie  el  qu'on  désigne  souvent  sous  le  nom 
de  cardiometrç  de  Magendie. 
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origine,  un  rétrécissement  qui  ne  permet  pas  au  mercure  d'exécuter 
des  mouvements  rapides.  La  colonne  de  l'instrument  reste  presque 
immobile  entre  les  maxima  et  les  minima  des  oscillations;  elle 
en  prend  exactement  la  moyenne.  Cet  instrument  (fig.82),  que  j'ai 
appelé  manomètre  compensateur,  est  d'un  emploi  assez  commode, 

surtout  à  titre  de  contrôle  des  mano- 
mètres inscripteurs,  dont  nous  par- 
rons  bientôt. 

L'avantage  du  manomètre  à  mer- 
cure est  qu'il  rapporte  à  une  unité 
commune  la  pression  observée  dans 
des  circonstances  différentes  et  per- 
met d'intéressantes  comparaisons. 
Ainsi,  en  mesurant  la  tension  dans 
les  artères  d'animaux  de  différentes 
espèces,  Poiseuille  et  ses  successeurs 
ont  trouvé  des  valeurs  assez  peu  éloi- 
gnées les  unes  des  autres,  malgré 
des  différences  énormes  dans  la  taille 
des  animaux  en  expérience.  D'après 
ces  auteurs,  il  faut  admettre  que  les 
grands  animaux,  tels  que  le  cheval, 
n'ont  pas  une  pression  artérielle  très 
supérieure  à  celles  des  petits  comme 
le  lapin,  le  coq,  le  pigeon  ;  la  même 
valeur  appartiendrait  également  à  la 
pression  du  sang  chez  les  animaux 
d'une  taille  intermédiaire  entre  ces 
extrêmes  '.  Cela  n'a  rien  qui  choque 
la  raison,  car  on  peut  supposer  que  pour  faire  circuler  le  sang 
dans  des  réseaux  capillaires  d'étroitesse  à  peu  près  pareille  il 
est  besoin,  quelle  que  soit  la  taille  de  l'animal,  d'une  force  à 
peu  près  égale.  Mais,  d'après  tous  les  auteurs,  ce  qui  varie 
beaucoup,  c'est  la  valeur  de  la  pression  sur  un  même  animal 
lorsqu'on  fait  varier  les  conditions  de  la  circulation  du  sang. 


Fig.  82.  Manomètre  à  double  colonne:  l'une 
oscillante,  à  gauche;  l'autre  compensa- 
trice, à  droite. 


1.  Kries,  Ueber  die  Bcsiimmung  des  Mitteldruckes  dwrch  dos  Quecksilbermano- 
meter.  {Aus  der  pliysiologischen  Anslall  au  Leipzig). 

Dans  un  récent  travail  (Cours  de  médecine  expérimentale,  De  la  tension  artérielle 
chez  les  vertébrés.  Bordeaux,  1880)  Jolycl.  a  donné  des  mesures  comparatives  de  la 
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Nous  insisterons,  dans  le  chapitre  XII,  sur  les  causes  et  le  mé- 
canisme de  ces  variations. 


Décroissance  «le  la  tension  «les  artères  à  mesure  qu'elles  sont 
plus  «-loignées  du  cœur. 


I  107.  —  Il  est  difficile  d'évaluer  avec  précision  la  hauteur  du 
manomètre  appliqué  aux  artères;  aussi,  de  légères  différences 
dans  la  valeur  moyenne  de  la  pression  échappent-elles  facilement 
à  l'observateur.  C'est  ce  qui  est  arrivé  à  Poiseuille  qui  a  cru  que 
la  tension  moyenne  était  la  même  pour  toutes  les  artères  du 
corps.  Une  telle  égalité  serait  incompalible  avec  la  progression 
du  sang  qui,  en  se  portant  du  cœur  vers  la  périphérie,  prouve  bien 
que  la  pression  est  plus  faible  dans  les  parties  éloignées  du  cœur. 
Du  reste,  d'autres  physiologistes  ont  prouvé  expérimentalement 
cette  décroissance  de  la  pression  ;  Cl  Bernard  a  même  imaginé, 
pour  en  démontrer  l'existence,  un  instrument  qu'il  appelle  mano- 
mètre différentiel  :  c'est  un  manomètre  en  U  sur  chacune  des 
branches  duquel  on  fait  agir  la  pression  d'une  des  artères  que  l'on 
veut  comparer  entre  elles.  Si  les  pressions  sont  inégales,  le  mer- 
cure se  porte  du  côté  de  la  pression  la  plus  faible. 

L'erreur  de  Poiseuille  est,  du  reste,  facile  à  expliquer;  s'il  a  pu 
croire  que  la  pression  ne  décroît  pas  du  commencement  à  la  fin 
du  système  artériel,  c'est  qu'elle  décroît,  en  effet,  très  peu  dans  ce 
trajet.  La  raison  en  est  dans  l'importance  prédominante  des  résis- 
tances que  le  sang  éprouve  dans  les  capillaires,  c'est-à-dire  en 
aval  des  artères  auxquelles  le  manomètre  a  été  appliqué.  On  a  vu, 
§  8,  comment  agit  un  obstacle  placé  sur  le  trajet  d'un  conduit  pour 
élever  la  pression  derrière  lui  et  en  diminuer  la  décroissance. 


tension  artérielle  chez  des  animaux  de  classes  différentes.  Nous  rassemblons,  dans  le 
tableau  ci-dessous,  le  relevé  des  chiffres  obtenus  par  cet  expérimentateur  : 

Poisson,  anguille  Qm1Qbb 

Grenouille  0m  030 

Tortue.  0m,030 

Couleuvre  à  collier  •*'...    0°"  070 

Canard  et  autres  oiseaux   0m  140 

Jeune  chien  0mJ120 

Cobaye  O^OQO 

Cheval  ,  0m,109 

Lapin  0m,09o 

liât  0ra,092 
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DE  LA  CONTRACTILITE  DES  ARTERES. 

£  108.  —  La  conlractilité  des  artères  avait  été  entrevue  par  les  , 
médecins  des  siècles  derniers,  mais  la  plupart  d'entre  eux  en  , 
avaient  mal  compris  les  effets  et  n'en  avaient  pas  démontré  l'exis- 
tence. C'est  à  J.  Huntcr1  qu'est  due  la  première  démonstration  de 
la  contractilité  artérielle.  L'illustre  chirurgien  anglais  mesura 
même  le  degré  de  contractilité  des  artères  dans  les  différents 
points  du  corps  et  arriva,  par  l'expérimentation  directe,  à  montrer  I 
que  toutes  les  artères  ne  sont  pas  pourvues  au  môme  degré  de 
la  contractilité. 

J.  Hunter  remarque  d'abord  que  si  l'on  prend  une  artère  d'un 
animal  qui  vient  d'être  tué  par  hémorrhagie  brusque,  on  trouve 
que  ce  vaisseau  est  d'un  très  petit  calibre.  Si  l'on  coupe  cette  artère 
en  tronçons,  et  si  l'on  soumet  chacun  d'eux  à  une  distension 
forcée,  ils  ne  reviennent  plus  à  leur  calibre  primitif,  mais  restent 
élargis.  J.  Hunter  conclut  qu'en  dilatant  les  artères  on  supprime] 
les  effets  de  la  contraction  de  ces  vaisseaux  et  que  ceux-ci! 
prennent,  en  vertu  de  leur  élasticité  même,  un  calibre  moyen\ 
pour  lequel  cette  élasticité  est  au  repos. 

Considérant  comme  un  effet  de  la  contractilité  le  resserrement 
des  artères  au-dessous  du  calibre  moyen,  J.  Hunter  reconnut,  par 
des  expériences  comparatives ,  que  cette  contractilité  est  très 
faible  dans  les  gros  troncs  artériels,  mais  devient  de  plus  en 
plus  prononcée  à  mesure  qu'on  observe  des  vaisseaux  plus  éloi- 
gnés du  cœur. 

a  109.  _  Distribution  de  la  conlractilité  dans  le  système  artériel. 
—  Une  répartition  inégale  de  la  contractilité  dans  les  différents 
points  du  système  artériel  s'accorde  parfaitement  avec  ce  qu'onl 
va  voir  de  la  fonction  des  différents  ordres  de  vaisseaux. 

Les  premières  parties  du  systèmes  artériel  ne  possèdent  guère 
que  l'élasticité  ;  aussi  ne  font-elles  que  régulariser  le  cours  du 
sang,  en  atténuant  plus  ou  moins  les  saccades  produites  pari 
l'action  intermittente  du  cœur.  Mais  les  branches  terminales  du] 
système  artériel  ont  une  autre  fonction,  celle  de  régler  la  quanj 

\.  J.  Hunter,  Traité  du  sang  et  de  l'inflammation,  trad.  de  Richelot.  chap  il. 
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tité  de  sang  qui  sera  distribuée  aux  différents  organes;  c'est  par 
leur  contraction  plus  ou  moins  forte  que  les  artères  règlent  la 
quantité  de  sang  qui  les  traverse. 

La  découverte  de  J.  Hunter  a  trouvé  sa  confirmation  dans  l'his- 
tologie qui  montre  l'élément  contractile  (fibre-cellule)  très  abon-  ' 


dant  dans  les  petits  vaisseaux  artériels  et  dans  les  gros  vaisseaux  , 
capillaires  qui  leur  font  suite,  tandis  qu'il  est  plus  rare  dans  o^J^ 
les  artères  voisines  du  cœur:  dans  celles-ci,  comme  dans  l'aorte,       -\\  t 
le  tissu  élastique  prédomine. 


Effets  produits  sur  la  circulation  par  le  resserrement  ou  le 
relâchement  des  artères» 

§  110.  —  Il  est  parfaitement  démontré  aujourd'hui  que  les  dif- 
férents organes  ne  sont  pas  traversés  par  un  courant  sanguin  de 
vitesse  invariable.  Une  glande,  lorsqu'elle  fonctionne,  possède  une 
circulation  plus  abondante  que  pendant  son  état  de  repos.  Ce  fait, 
déjà  entrevu  par  les  médecins  du  siècle  dernier,  a  reçu  de  Cl.  Ber- 
nard son  explication  complète  :  ce  savant  a  montré  que  certains 
nerfs  tenaient  sous  leur  dépendance  la  contractilité  des  vaisseaux. 
Le  nom  de  vaso-moteur  donné  par  Stilling  à  cette  sorte  de  nerfs  en  V<a-a*> 
explique  le  rôle.  C'est  par  des  modifications  du  calibre  de  ses  i 
vaisseaux  que  l'estomac  a  une  circulation  plus  abondante  pen- 
dant la  digestion,  que  sa  muqueuse  rougit,  que  ses  glandes  sont 
préparées  à  la  sécrétion  du  suc  gastrique.  C'est  par  l'action  des 
nerfs  vaso-moteurs  que  se  produisent  la  rougeur  et  la  pâleur  du 
visage  sous  l'influence  d'émotions,  etc. 

Pour  comprendre  comment  les  changements  de  la  contraction 
des  artères  augmentent  ou  diminuent  le  calibre  de  ces  vaisseaux  et 
par  conséquent  la  quantité  de  sang  qui  les  traverse  en  un  temps 
donné,  il  faut  admettre  avec  J.  Hunter1  et  Henle*  que,  dans  l'état 
normal  de  la  circulation,  les  artères  sont  contractées  avec  une 
certaine  énergie  (tonus),  ce  qui  leur  assigne  un  calibre  moyen;  que 
si  la  contraction  diminue  plus  ou  moins,  les  vaisseaux,  cédant  à 
la  pression  intérieure  du  sang,  se  laissent  plus  ou  moins  dilater,  et 
que  si  leur  contraction  cesse  entièrement,  la  distension  des  artères 

1.  J.  Hunter,  Traité  du  sang  et  de  l'inflammation,  trad.  de  Richelot,  p.  198 

2.  Ilenle,  Encyclopédie  anat.,  Anal,  gén.,  t.  H,  p.  54. 
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n'a  plus  d'autre  limite  que  celle  que  leur  assigne  la  force  élas- 
tique de  leurs  parois. 

Mais  si  la  contraction  des  artères  est  plus  grande  qu'à  l'état  nor- 
mal, le  calibre  de  celles-ci  diminuera  et  deviendra  inférieur  au  ca- 
libre moyen,  car  la  pression  intérieure  du  sang  ne  suffira  plus  pour 
'  lutter  contre  la  force  de  retrait  du  système  vasculairc;  ces  vais- 

seaux, devenant  plus  étroits,  se  laisseront  plus  difficilement  tra- 
verser par  le  sang  qui  va  s'écouler  dans  les  veines  l. 

La  contractilité  se  prononce  de  plus  en  plus  à  mesure  que  les 
artères  diminuent  de  calibre:  on  retrouve  celte  propriété  au  plus 
baut  degré  dans  les  artérioles,  et  môme  dans  les  capillaires  pro- 
prement dits  dont  la  paroi  byaline  est  réduite  à  la  membrane 
endothéliale  des  vaisseaux.  Ainsi,  chaque  département  de  l'orga- 
nisme, si  restreint  qu'il  soit,  peut  régler,  par  la  contractilité  de 
ses  vaisseaux  ,1a  quantité  de  sang  qui  le  traverse. 

C'est  à  propos  de  la  circulation  capillaire  que  sera  étudiée  la 
contractilité  des  vaisseaux  avec  les  effets  que  produit  l'excitation 
des  nerfs  sur  leur  calibre  et  ceux  qu'on  obtient  quand  l'excitation 
s'adresse  directement  à  l'élément  contractile. 
Les  effets  de  la  contraction  ou  du  relâchement  des  petits  vais- 
.  seaux  sur  la  circulation  dans  les  grosses  artères  situées  en  amonl 
varient  suivant  que  le  changement  de  calibre  porte  sur  un 
nombre  plus  ou  moins  considérable  d'artérioles  ou  de  capillaires. 

1.  Une  erreur  longtemps  accréditée  parmi  les  physiologistes  consistait  à  admettre 
()iie  le  resserrement  des  vaisseaux  accélérait  le  cours  du  sang  à  leur*  intérieur.  Celle 
erreur,  qui  nous  paraît  avoir  été  introduite  par  Thomson,  a  été  répétée  depuis  par  bien 
des  auteurs.  Nous  avons  vu,  page  14,  que  tout  resserrement  des  vaisseaux  crée  un 
obstacle  au  cours  du  sang  et  le  ralentit.  Comment  se  fait-il  que  certains  physiologistes 
soient  arrivés  à  soutenir  le  contraire  ? 

Voici,  je  crois,  ce  qui  a  fait  supposer  que  la  contraction  des  vaisseaux  accélère  le 
cours  du  sang  :  Si  un  tube  offre  sur  son  Irajel  des  renflements  cl  des  élroilcsses,  c'est  j 
dans  les  points  resserrés  que  le  liquide  coule  le  plus  vile.  Ce  fait  est  parfaitement 
\i  ai;  mais  voyons  ce  qu'il  signifie.  Chaque  segment  d'un  tube  dans  lequel  coule  uni 
liquide  doit  en  laisser  passer  la  même  quantité,  quel  que  soit  son  diamètre;  il  s'en- 
suit  que  les  molécules  liquides  devront  cheminer  plus  vite  là  où  l'élroilesse  du  tube  les 
force  à  passer,  pour  ainsi  dire,  les  unes  à  la  suilc  des  autres,  tandis  que  dans  les 
points  plus  larges,  où  un  grand  nombre  de  molécules  peuvent  [tasser  de  front,  la 
vitesse  de  chacune  sera  moindre.  Mais,  en  somme,  la  quaniité  de  liquide  qui  s'écoule, 
c'est-à-dire  le  débit,  est  diminué  par  la  présence  de  parties  rélréeies. 

L'erreur  qui  vient  d'être  signalée  s'est  propagée  et  a  pris  de  singulières  propor- 
tions :  riaslings  a  considéré  les  vaisseaux  dilatés  comme  faisant  obstacle  au  cours  du  i 
sang  et  a  conclu  que  les  artères  avaient  alors  besoin  d'une  .force  plus  grande  pour| 
vaincre  cet  obstacle  :  l'erreur  passa  bientôt  clans  la  pathologie,  et  des  cliniciens  ont 
admis  qu'une  dilatation  de  l'aorte  était  un  obstacle  au  cours  du  sang  qui  sort  du  cceurj 
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Si  intense  que  soit  le  resserrement  des  petits  vaisseaux,  il  est 
sans  influence  appréciable  sur  la  circulation  générale  s'il  ne 40  ,L~  uyf 
porte  que  sur  une  région  très  peu  étendue  de  1  organisme;  mais 
si  les  arlérioles  se  resserrent  dans  un  grand  nombre  de  régions 
à  la  fois,  il  en  résulte  un  obstacle  au  cours  du  sang  et  celui-ci, 
retenu  dans  les  artères,  les  gonfle  et  leur  fait  acquérir  une  ten-  ■  , 
sion  plus  forte.  fX.i  l 


CHAPITRE  XII. 


VARIATIONS  DE  LA  TENSION  ARTÉRIELLE.  —  MOYENS 
DE  LES  INSCRIRE. 


Kymographion  de  Ludwig.  —  Inscription  des  mouvements  d'un  manomètre  à  mercure 
avec  un  tambour  à  levier.  —  Des  manomètres  élastiques.  —  Élément  constant  el 
élément  variable  de  la  tension  artérielle.  —  Les  variations  diminuent  d'intensité  à 
mesure  que  la  tension  constante  s'élève.  —  Changements  d'amplitude  des  varia- 
tions de  la  tension  quand  la  fréquence  des  systoles  du  cœur  change.  —  Variations 
de  la  tension  sous  l'influence  de  résistances  plus  ou  moins  grandes  au  cours  du 
sang  artériel.  —  Influence  de  la  pesanteur  sur  la  tension  artérielle.  —  Influence  de 
la  quantité  de  sang  contenue  dans  les  vaisseaux. 


Il  est  très  difficile  de  suivre,  à  l'inspection  du  manomètre  à 
mercure,  les  changements  de  la  pression  moyenne  du  sang;  mais 
la  difficulté  est  bien  plus  grande  encore  lorsqu'on  veut  évaluer 
l'amplitude  des  oscillations  de  l'instrument,  et  noter  les  maxima 
et  les  minima  de  la  hauteur  du  mercure.  Il  n'y  a  pas  plus  de 
vingt  ans  que  de  pareilles  déterminations  exigeaient  pour  se  faire 
le  concours  de  plusieurs  observateurs  :  l'un  notait  les  maxima 
des  oscillations,  l'autre  les  minima,  tandis  que  l'opérateur  pro- 
voquait, à  un  signal  convenu,  un  changement  dans  la  pression 
du  sang  de  l'animal  en  expérience.  C'est  ainsi  qu'ont  été  faites 
les  recherches  de  Magendie,  celles  de  Cl.  Bernard  sur  l'action 
que  les  nerfs  sensitifs  exercent  sur  la  pression  du  sang,  et  tant 
d'autres  importantes  études.  Quelles  difficultés  dans  ces  expé- 
riences et  combien  de  causes  d'erreur  dans  ces  observations  hâ- 
tives dont  rien  ne  permettait  de  contrôler  l'exactitude!  Tout 
cela  appartient  au  passé.  Ludwig  a  doté  la  physiologie  d'une 
admirable  méthode,  l'inscription  automatique  des  indications  du 
manomètre  à  mercure. 
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Kj  mographion  de  Ludwig. 


g  111.  —  L'appareil  de  Luciwig  nommé  kymographion  ((ig. 
se  compose  d'un  manomètre 
en  U  sur  la  colonne  duquel 
repose  un  flotteur  d'ivoire/" 
muni  d'une  tige  longue  et 
légère ,  à  l'extrémité  de  la- 
quelle est  un   pinceau  c. 
Toutes  les  oscillations  de  la 
colonne  de  mercure  sont  fi- 
dèlement accompagnées  par 
le  flotteur  et  par  le  pinceau  ; 
celui-ci  trace  sur  un  cylindre 
tournant  A,  recouvert  de  pa- 
pier, toutes  les  variations  de 
la  tension.  L'instrument  de 
Ludwig  fut  le  premier  in- 
scripteur  appliqué  à  l'étude 
des  phénomènes  de  la  circu- 
lation ;  il  inaugura  l'emploi 
en  physiologie  de  la  méthode 
graphique,  si  sûre  et  si  sim- 
ple, qui  donne  aux  expérien- 
ces des  physiologistes  la  ri- 
gueur et  la  clarté  de  celles  des  physiciens 


83), 


Fig.  83.  Kymographion  de  Ludwig. 


Fig.  84.  Tracé  des  changements  de  la  pre*iou'd«ns  la  carotide  d'un  chien,  obtenu  avec  le 

Kymographion  de  Ludwig. 

Les  tracés  obtenus  par  Ludwig  contenaient  des  oscillations 

marey,  Circulalion. 
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différents  ordres  (fig.  84)  ;  les  unes,  plus  petites,  correspondaient 
chacune  à  une  systole  du  cœur,  les  autres,  plus  étendues,  étaient 
produites  par  les  mouvements  respiratoires. 


Inscription  des  mouvements  du  manomètre  ù  mercure  avec  un 

tambour  a  levier. 


$  112.  —  L'appareil  de  Ludvvig  exigeait  qu'on  inscrivit  les  oscil- 
lations manométriques  sur  un  cylindre  vertical,  ce  qui  est  très 
incommode,  surtout  lorsqu'on  doit  inscrire  à  la  fois  un  grand 
nombre  de  phénomènes  différents.  J'ai  souvent  recouru  à  un 
moyen  très  simple  pour  transmettre  à  un  tambour  à  levier  les 
mouvements  de  la  colonne  d'un  manomètre.  Il  consiste  à  adapter 
à  l'extrémité  de  cette  colonne  un  tube  de  caoutchouc  relié  au 
tambour  à  levier.  L'oscillation  du  mercure  dans  le  tube  de 
verre  agit  comme  le  jeu  du  piston  dans  une  pompe  à  air  et 
actionne  le  levier  inscripteur.  Celui  -  ci  peut  écrire ,  à  toute 
distance,  et  dans  les  conditions  les  plus  variées  :  soit  sur  une 
plaque  verticale  animée  de  mouvement,  soit  sur  un  cylindre  ver- 
tical ou  horizontal. 

L'emploi  des  manomètres  à  mercure  présente  toujours  un 
grave  inconvénient  dans  les  mesures  de  la  pression  du  sang. 
Ces  appareils,  excellents  quand  il  s'agit  de  déterminer  des  forces 
constantes,  une  pression  uniforme  par  exemple,  donnent  des 
résultats  faux  quand  on  les  applique  à  mesurer  une  force  variable. 
On  peut  dire  que  toutes  les  fois  que  la  colonne  du  manomètre 
oscille  ses  mouvements  ne  correspondent  pas  exactement  aux 
variations  de  la  force  qu'on  cherche  à  mesurer.  Cela  tient  à  ce 
que  le  mercure,  soudainement  déplacé,  exécute  dans  l'instrument 
des  oscillations  propres  qui  en  altèrent  les  indications  *. 

L  En  veut-on  la  preuve  expérimentale  :  qu'on  prenne  un  manomètre  à  mercure 
formé  d'un  tube  en  U  et  que,  par  un  moyen  quelconque,  on  élève  le  mercure  dans 
l'une  des  branches,  puis  qu'on  le  laisse  retomber  par  son  propre  poids.  Au  heu  de  se 
mettre  .mmêdiatement  au  même  niveau  dans  les  deux  branches  de  l'instrument,  le 
mercure  oscillera  de  l'une  à  l'autre  un  grand  nombre  de  fois.  Ces  osc.llalions  soni 
les  effets  de  la  vitesse  acquise  que  prend  le  mercure  lorsqu'il  a  été  mis  en  mou- 
vement •  elles  se  retrouvent  nécessairement,  à  des  degrés  divers,  dans  un  manomètre 

S;  aux  artères  d'un  anima..  A  chaque  fois  que  !e  mercure  -^^H 
il  est  projeté  au-dessus  du  point  qui  eût  exprimé  le  max.mum  véritable  de  b pe-jl 
inversement,  à  la  fin  d'une  descente  brusque,  le  mercure  tombe  au-dessous  du  mm. 
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Des  manomètres  élastiques. 

I  113.  —  On  sait  qu'au  point  de  vue  mécanique  on  peut  tou- 
jours remplacer  l'action  d'un  poids  par  celle  d'un  ressort;  c'est  sur 
ce  principe  qu'est  basée  la  construction  de  certains  manomètres 
métalliques,  ceux  de  Bourdon  ou  de  Vidi,  qui  sont  généralement 
connus.  Ces  instruments  présentent  un  avantage  :  c'est  qu'ils  n'ont 
pas,  au  même  degré  que  les  manomètres  à  mercure,  l'inertie  qui 
donne  .à  ces  derniers  des  oscillations  propres.  Le  premier  mano- 
mètre élastique  dont  je  me  sois  servi  fut  construit  à  propos  d'ex- 
périences que  nous  faisions,  Chauveau  et  moi,  sur  la  circulation 
chez  le  cheval;  nous  l'avons  nommé  sphygmoscope.  Il  consiste 
en  une  ampoule  élastique  à  l'intérieur  de  laquelle  on  fait  arriver 
la  pression  du  sang  d'une  artère.  Cette  ampoule  se  dilate  ou  se 
resserre,  suivant  que  la  pression  qui  agit  à  son  intérieur  aug- 
mente ou  diminue;  ces  changements  de  volume  produisent  des 
déplacements  d'air  qui  s'inscrivent  au  moyen  d'un  tambour  à 
levier1. 


oscllll:        en'eUrS  aPPai'Uennent  à  10111  ma"0I»ètl'e  à  liquide  qui  exécute  une 
D'autres  fois  quand  il  subit  des  variations  de  sens  inverses  fréquemment  répétées 
e  manomètre  a  mercure  présente  par  son  inertie  un  autre  inconvénient  •  il  nÏ  pas 
le  temps  d  accompli  entièrement  ses  mouvements  de  sens  contraires  et  n'exécute  rîu 
quedepet.  esexcurs.ons  qui  s'écartent  peu  de  la  moyenne  entre  les  maxima  et 
Hn.ma  de  la  pression.  C'est  cet  effet  qu'on  cherche  à  exagérer  par  d^sTuemen 
dans   e  manomètre  compensateur,  pour  obtenir  la  pression'moyenne  du 
1.  Une  construct.on  spécule  n'est  pas  nécessaire  pour  avoir  un  bon  sphygrn  scope- 


Fig.  85.  Pièces  qui  entrent  dans  la  construction  d'un  sphygmoscope. 
on  en  trouve  les  éléments  nécessaires  dans  tous  les  laboratoires.  La  figure  85  montre 
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Frappé  égalemenl  des  inconvénients  du  manomètre  à  mercure, 
Fick  lui  substitua  le  manomètre  métallique  de  Bourdon  rendu 
inscripleur  au  moyen  d'une  disposition  spéciale.  Cet  instrument 
désigné  sous  le  nom  de  Feclerkymographion  n'est  pas,  toutefois, 


0 

r> 

p 

l-'i".  86-  Manomètre  métallique  inscripleur. 


dénué  d'oscillations  propres,  et  malgré  certaines  dispositions 
destinées  à  corriger  ces  inconvénients,  il  m'a  paru  fournir  des 
indications  moins  précises  que  celles  du  sphygmoscope,  mais  plus 
fidèles  que  celles  du  kymographion  \ 

la  façon  d'en  assembler  les  différentes  pièces.  A  gauche  de  la  figure,  on  voit  un  tube 
de  verre  gros  et  court,  fermé  à  l'un  de  ses  bouts  par  un  bouchon  de  caoutchouc  d  ou 
sort  un  pftit  tube  de  verre.  Au  milieu  de  la  figure  est  la  seconde  pièce  de  1  appareil 
formée  d'un  bouchon  de  caoutchouc  traverse,  comme  le  précèdent,  par  un  tube  de 
verre  et  coiffé  d'un  doiglier  de  caoutchouc.  En  introduisant  la  deux.eme  pièce  dans 
la  première,  on  obtient  le  sphygmoscope  complet,  tel  qu'il  est  représente  a  dro.le  de 

laWseavoir  rempli  d'une  solution  alcaline  et  bien  purgé  d'air  le  doigtier  de  caout- 
chouc on  adapte  à  une  artère  le  tube  qui  se  rend  à  son  intérieur,  pu.s  on  met  1  autre 
îubëe'n Communication  avec  un  tambour  à  levier  qui  commun.que  avec  l'intérieur  du 

Tnto^Tsphvgmoscope  n'est  qu'une  sonde  manométrique  (p.  85)  retournée  de 
façon  nu  la  pressL  du  sang  s'exerce  a  son  intérieur,  au  lieu  d'agir  ex  er.euremen 

1  Voir  pour  les  expériences  comparatives  auxquelles  furent  soumises  les  d.fferentes 
sortes  de  manomètres,  Trav.  du  laboratoire,  t.  II,  p.  201. 
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Un  autre  manomètre  métallique  m'a  donné  des  résultats  tout 
à  fait  satisfaisants;  je  le  désigne  sous  le  nom  de  manomètre 
métallique  inscripteur  et  crois  utile  d'en  reproduire  la  description 
détaillée,  car  c'est  presque  exclusivement  cet  appareil  qui  a  été 
employé  dans  les  expériences  dont  il  sera  question  dans  cet 
ouvrage,  quand  il  s'agira  de  déterminer  les  phases  compliquées 
des  variations  de  la  pression  du  sang. 

La  figure  86  représente  le  manomètre.  A  l'intérieur. d'un  vase 
métallique  plat  est  placée  une  capsule  de  baromètre  anéroïde  m 
remplie  de  liquide.  Dans  cette  capsule  arrive  un  tube  afférent  T 
qui  est  mis  en  communication  avec  l'artère  dont  on  veut  me- 


Fig.  87.  Canules  à  ampoule  pour  retarder  la  coagulation  du  sang  dans  les  expériences 

manométrif|iies. 

surer  la  pression.  Un  tube  efférent  se  rend  à  un  manomètre 
à  mercure  b  qui  indique  la  valeur  absolue  de  la  pression  et  con- 
trôle le  manomètre  métallique.  Le  vase  de  métal  qui  contient  la 
capsule  manométrique  est  rempli  d'eau  et  muni ,  à  sa  partie 
supérieure,  d'un  large  tube  de  verre  dans  lequel  le  niveau  de 
1  eau  s  élève  jusqu'à  une  faible  hauteur.  Enfin,  ce  tube  est  fermé 
par  un  bouchon  de  caoutchouc,  muni  d'un  petit  tube  qui  se  rend 
à  un  tambour  à  levier  t.  Sous  l'influence  des  variations  de  pres- 
sion quelle  subit  à  son  intérieur,  la  capsule  manométrique  se 
dilate  et  se  resserre  tour  à  tour;  ces  changements  de  volume 
déplacent  le  liquide  dans  lequel  elle  baigne,  et  l'on  voit  le  niveau 
de  ce  l.qmde  s'élever  ou  s'abaisser  dans  le  tube  de  verre,  sui- 
van  que  la  pression  s'accroît  ou  diminue.  Or,  ces  mouvements 
de  1  eau  ag.ssent  à  la  manière  d'un  piston  et  produisent  un 
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va-et-vient  d'air  qui  actionne  le  tambour  à  levier  inscripteur 

Avec  certaines  dispositions  destinées  à  prévenir  la  coagulation 
du  sang  on  peut,  pendant  trois  ou  quatre  heures  consécutives, 
inscrire  la  pression ,  même  chez  les  petits  animaux.  Il  s'agit  de 
placer  sur  la  canule  qui  plonge  dans  l'artère  explorée  une  am- 
poule qui  renferme  du  liquide  alcalin  pour  empêcher  la  formation 
des  caillots.  Ce  genre  de  canule  à  ampoule  est  représenté  dans  la 
figure  87 s.  Un  branchement  latéral  qu'on  ouvre  en  cas  de  besoin 
sert  à  faire  sortir  les  caillots  s'il  s'en  formait  encore. 

§  114.  —  Nécessité  de  'proportionner  la  capacité  des  manomètres  à 
la  taille  des  animaux  sur  lesquels  on  expérimente.  —  Tous  les  mano- 
mètres dont  il  vient  d'être  question  reçoivent  le  sang  à  leur  in- 
térieur. Or,  il  pénètre  dans  ces  instruments  une  quantité  de  sang 
égale  au  volume  de  mercure  ou  de  liquide  déplacé  :  un  manomètre 
à  mercure,  pour  une  pression  donnée,  loge  dans  son  intérieur  une 
quantité  de  sang  proportionnelle  à  la  section  de  sa  colonne, 
de  sorte  que  si  l'on  voulait  évaluer  la  pression  artérielle  d'un 
petit  animal  avec  un  manomètre  de  gros  calibre,  on  produirait 
dans  l'instrument  une  véritable  hémorrhagie  qui  modifierait 
beaucoup  la  valeur  de  la  pression  à  mesurer.  La  même  remarque 
s'applique  à  l'emploi  des  manomètres  élastiques  de  grande  ca- 
pacité 3. 

g  115.  —  Graduation  des  manomètres  élastiques.  —  Tous  les  ma- 
nomètres élastiques,  aussi  bien  que  les  sondes  manométriques 
dont  il  a  été  question  au  chapitre  vr,  sont  des  instruments  à 


1.  Pour  les  détails  techniques  de  l'emploi  de  ce  manomètre,  nous  renvoyons  le  lec- 
teur à  un  article  très  détaillé  de  François-Franck  [Trav.  du  lab.,  t.  III,  p.  329). 

2.  Chauveau  a  introduit  dans  son  laboratoire  une  méthode  qui,  paraît-il,  est  plus 
parfaite  encore.  On  met  sur  le  trajet  du  tube  qui  joint  la  canule  au  manomètre  un 
flacon  à  deux  tubulures  rempli  de  solution  alcaline  ;  cette  disposition  met  entièrement 
à  l'abri  du  danger  de  coagulation  du  sang. 

3.  Un  autre  inconvénient  très  grave  des  manomètres  à  grande  capacité,  c'est  de  faire 
pénétrer  dans  le  système  artériel  une  quantité  considérable  de  liquide  alcalin  quand  la 
pression  s'abaisse  ;  par  exemple,  pendant  un  arrêt  du  cœur.  Les  accidents  qui  résultent 
de  cette  pénétration  suffisent  quelquefois  pour  tuer  l'animal  (injection  des  coronaires, 
pénétration  dans  le  cerveau),  et  en  tout  cas  produisent  des  perturbations  considérables. 
François-Franck  attribue  à  la  pénétration  dans  les  vaisseaux  d'une  certaine  quantité  de 
carbonate  de  soude  la  plupart  des  accidents  tétaniques  consécutifs  à  l'arrêt  prolonge 
du  cœur  et  que  certains  physiologistes  ont  récemment  rapportés  à  l'anémie  des  centres 
nerveux  produite  par  la  suspension  de  l'afflux  artériel. 
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échelles  arbitraires;  ils  ont  besoin  d'être  gradués  comparative- 
ment avec  un  étalon.  Cet  étalon  est  le  manomètre  à  mercure 
auquel  toute  pression  doit  être  rapportée  et  qui,  lorsqu'il  n'est 
pas  soumis  à  des  pressions  brusquement  changeantes,  fournil 
des  indications  très  précises.  La  graduation  pourrait  être  faite, 
une  fois  pour  toutes,  pour  les  manomètres  métalliques  dont  l'élas- 
ticité varie  peu;  mais  comme  dans  le  tambour  à  levier  qui  inscrit 
les  mouvements  du  manomètre  métallique-  la  membrane  ne  con- 
serve pas  longtemps  la  même  élasticité,  il  est  bon  de  graduer  l'in- 
strument au  moment  où  l'on  vient  de  s'en  servir,  si  l'on  veut  être 
sûr  de  l'exactitude  absolue  de  la  pression  qu'on  a  inscrite. 
Nous  avons  indiqué  plus  haut  la  manière  de  faire  cette  gradua- 
tion, g  74. 


Élément  constant  et  élément  variable  de  la  tension  artérielle. 

'  §  116.  —  La  plupart  des  physiologistes  distinguent  dans  la  ten- 
sion artérielle  deux  éléments  :  l'un  constant,  l'autre  variable. 
L'élément  constant  correspond  à  la  hauteur  qui  sépare  le  zéro  du 
manomètre  du  point  minimum  auquel  s'arrêtent  les  oscillations 


Fig.  88.  Pression  constante  et  pression  variable,  dans  un  tracé  manométrique. 

du  mercure  :  c'est  la  pression  pc  (fig.  88).  L'élément  variable  cor- 
respond à  la  hauteur  pv,  c'est-à-dire  à  l'amplitude  des  oscillations. 
Ces  désignations  sont  utiles  dans  la  pratique  et  méritent  d'être 
conservées;  on  n'en  saurait  dire  autant  des  noms  de  pression 
artérielle  donné  par  certains  auteurs  à  l'élément  constant,  et  de 
pression  cardiaque  employé  pour  désigner  l'oscillation  du  mano- 
mètre. Ces  désignalions  séparent  arbitrairement  deux  effets  d'une 
même  cause,  car  la  force  du  cœur  est,  en  définitive,  la  source 
commune  de  l'élément  constant  comme  de  l'élément  variable  de 
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la  tension  des  arlères  ».  Pour  bien  se  rendre  compte  de  la  valeur 
relative  de  ces  deux  éléments,  il  faut  chercher  à  se  représenter 
comment  se  produit  la  tension  artérielle  sous  les  influences  com 
binées  de  l'impulsion  du  cœur  et  de  la  résistance  que  les  capil- 
laires opposent  au  passage  du  sang. 

Supposons  que  le  système  artériel  soit  vide  et  pour  ainsi  dire 
affaissé  sur  lui-même;  puis,  qu'à  ce  moment,  le  cœur  se  mette 
à  battre  de  manière  à  envoyer  dans  les  artères  des  ondées  égales 
en  volume,  chassées  avec  la  même  force  et  séparées  par  des 
intervalles  réguliers.  Les  premières  ondées  qui  entreront  dans 
les  arlères  commenceront  à  les  remplir,  mais  les  distendront  peu 
à  cause  de  la  grande  capacité  que  présentent  ces  vaisseaux  dans 
leur  ensemble.  Le  sang  se  logera  donc,  à  peu  près  tout  entier, 
a  ^^ans  ^  système  artériel  et  il  ne  s'en  écoulera  par  les  capillaires 
qu'une  petite  quantité,  parce  que  la  force  de  retrait  des  artères  sera 
encore  très  faible.  Mais,  à  mesure  que  les  artères  se  rempliront, 
leur  force  élastique,  ou  la  tendance  qu'elles  ont  à  revenir  sur  elles- 
mêmes,  ira  en  augmentant.  Cette  force,  qui  est  la  tension  artérielle, 
poussera  le  sang  vers  les  capillaires  avec  plus  d'énergie  que  tout  à 
l'heure  et  la  quantité  de  sang  qui  passera  par  ces  vaisseaux  sera 
de  plus  en  plus  grande  ;  par  conséquent,  la  quantité  qui  restera 
c^cLA  dans  le  système  artériel  après  des  ondées  successives  envoyées 
par  les  ventricules  sera  de  moins  en  moins  grande.  Par  suite  de 
l'accroissement  de  la  tension  artérielle,  il  arrivera  un  moment 
où  celle-ci  aura  assez  de  force  pour  faire  écouler  le  sang  de  chaque 
systole  ventriculaire  pendant  le  repos  qui  la  suit.  Ace  moment,  la 
tension  aura  atteint  sa  valeur  maximum  autour  de  laquelle  elle 
oscillera,  s'élevant  un  peu  à  chaque  impulsion  des  ventricules,  et 
s'abaissant  d'une  quantité  égale  pendant  le  repos  du  cœur,  par 
suite  de  l'écoulement  à  travers  les  capillaires. 

Ce  que  nous  savons  relativement  à  l'influence  de  la  contractilité 
des  petits  vaisseaux  sur  le  passage  plus  ou  moins  facile  du  sang 
des  artères  dans  les  veines  fait  prévoir  que,  grâce  à  cette 
propriété,  la  tension  des  artères  variera  beaucoup.  Si  les  petits 
vaisseaux  se  relâchent,  le  sang,  s'échappant  des  artères  plus 
facilement  et  plus  vite,  s'y  accumulera  en  quantité  moins  grande; 

**s?  .tf'/.. 

1.  Sauvages  pensait  qu'il  existait  un  rapport  constant  entre  la  valeur  de  la  pression 
constante  et  celle  de  la  pression  variable;  pour  lui,  l'amplitude  des  oscillations  était 
1/80  de  la  pression  totale.  On  verra  qu'un  pareil  rapport  n'existe  pas. 
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dès  lors,  il  y  aura  faible  tension  artérielle.  Si  les  petits  vaisseaux 
se  resserrent,  le  sang  les  traversera  plus  difficilement  et  la  tension 
s'élèvera. 

Ainsi,  la  tension  des  artères  s'élève  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  suffi- 
sante pour  faire  passer  à  travers 
les  capillaires,  dans  l'intervalle  de 
deux  systoles,  tout  le  sang  que  le 
cœur  envoie. 

Cette  supposition  d'un  appareil 
circulatoire  dont  le  cœur  arrêté  se 
met  en  mouvement  à  un  instant 
donné  est  réalisée  dans  certaines 
expériences.  Ainsi ,  lorsqu'on  ar- 
rête ou  qu'on  ralentit  simplement 
le  mouvement  du  cœur  par  l'exci- 
tation d'un  des  nerfs  pneumogastriques,  §  39,  la  tension  baisse  con- 
sidérablement. Quand  on  supprime  l'excitation,  le  cœur  se  remet  à 
battre  et  si  un  manomètre  inscripteur  est  adapté  à  une  artère, 
on  voit  (fig.  89),  que  la  courbe  de  la  tension  s'élève,  par  échelons 
successifs  et  décroissants,  jusqu'à  un  maximum  où  elle  s'arrête 
pour  conserver  indéfiniment  son  régime  régulier. 


I 


Fig.  89.  Rétablissement  de  la  pression  caroli- 
dienne  après  un  ralentissement  du  cœur  pro- 
duit par  l'excitation  du  pneumogastrique. 


Les  variations  de  la  tension  artérielle  diminuent  d'intensité 
à  mesure  que  la  tension  constante  s'élève. 

g  117.  —En  adaptant  à  un  cœur  artificiel,  du  genre  de  ceux  qui 
ont  été  décrits  §§  90  et  93,  un  système  de  tubes  élastiques  disposés 
à  la  faconde  l'arbre  vasculaire,  on  peut  imiter  la  tension  artérielle 
avec  son  régime  régulier  et  ses  variations.  Nous  aurons  souvent 
à  recourir  à  ces  appareils  schématiques  pour  éclairer  la  nature 
de  certains  phénomènes  obscurs  de  la  circulation.  Dans  le  cas  pré- 
sent, une  question  importante  se  pose.  A  quoi  tient  la  décroissance 
d'amplitude  des  oscillations  manométriques  à  mesure  que  la  ten- 
sion s'élève?  Le  cœur  diminue- t-il  de  force,  ou  bien  envoie-t-il  des 
ondées  de  plus  en  plus  petites? 

Nous  savons  déjà  que  le  ventricule  du  cœur  n'a  pas  une  force    1  t 
illimitée  et  qu'en  présence  de  résistances  croissantes  il  finit 
par  n'envoyer  dans  les  vaisseaux  que  des  ondées  de  très  petit 
volume,  g  48.  ' 
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L'expérience  faite  sur  le  schéma  de  la  circulation,  et  môme  dans 
des  contons  physiques  encore  plus  simples  S  m^tre  constam 
men  une  décroissance  de  l'amplitude  des  variations  à  mesu" 
que  la  tension  s'élève.  Or,  cette  décroissance  de  l'élément  variable 
de  la  tension  implique  une  diminution  de  volume  des  ondées  san- 
guines envoyées  par  le  cœur. 

La  figure  88  a  montré  cette  relation  inverse  entre  l'élément  cous- 
ant e  1  élément  variable  de  la  pression  du  sang.  En  effet,  d'après 
le  module  de(  l'élasticité  des  artères,  g  101,  la  pénétration,  a  chaqu 
systole  du  cœur,  de  quantités  de  sang  égales  dans  ces  vaisseaux 
devrait  y  produire  des  accroissements  de  plus  en  plus  grands 
de  la  force  élastique,  c'est-à-dire  de  la  tension.  L'expérience 
montre,  au  contraire,  que  les  variations  deviennent  de  moins 
en  moins  considérables  à  mesure  que  la  tension  s'élève,  et  cela 
dans  des  conditions  purement  physiques  où  l'on  n'a  aucun 
doute  sur  la  valeur  de  la  force  impulsive,  car  on  la  maintient 
constante  pendant  toute  la  durée  de  l'expérience.  On  peut  donc 
établir  la  proposition  suivante  comme  générale  :  Le  cœur  con- 
servant sa  force  d'impulsion,  toute  influence  qui  élèvera  la  tension 
artérielle  diminuera  l'amplitude  de  ses  variations,  et  réciproque- 

On  trouve  dans  les  publications  de  différents  auteurs  et  dans  les 
relevés  des  expériences  de  Cl.  Bernard2  la  constatation  fréquente 
de  ce  fait,  que  la  pression  constante  s'élevant,  la  pression  variable 
diminuait.  Mais  ces  auteurs  n'établissaient  pas  un  lien  de  cau- 
salité entre  ces  deux  variations  de  sens  inverse. 


Changements  d'amplitude  des  variations  de  la  tension  quand 
la  fréquence  des  systoles  «lu  cœur  change. 

§  118.  —  Si  le  cœur  ralentit  son  rythme,  on  voit  baisser  la 
tension  artérielle  et  s'accroître  l'amplitude  des  oscillations.  La 
preuve  expérimentale  de  cette  proposition  est  facile  à  donner. 

Quand  on  excite  le  pneumogastrique  d'un  animal  avec  des 
courants  un  peu  plus  faibles  que  ceux  qui  produisent  l'arrêt  du 
cœur,  on  ne  provoque  plus  qu'un  ralentissement  du  rythme  car- 


1.  Voir,  pour  la  description  de  ces  expériences,  Trav.  du  lab.,  t.  IV,  p.  207. 

2.  Cl.  Bernard,  Leçons  sur  les  liquides  de  l'organisme,  passim. 
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âaqpe  (Og.  90)  ;  les  variations  de  la  tension  prennent  alors  une 
amplitude  considérable;  ces  variations  reviennent  à  leur  valeur 
normale  si  le  cœur  reprend  son  rythme  ordinaire;  elles  devien- 
nent extrêmement  faibles  si  le  cœur  s'accélère  outre  mesure. 

Ces  phénomènes  s'obtiennent  aussi  bien  sur  les  appareils  cir- 
culatoires artificiels  que  sur  les  animaux  vivants.  Avec  le  schéma, 
il  suffit  de  faire  varier  la  vitesse  du  moteur  pour  que  le  rythme 
des  systoles  s'accélère  ou  se  ralentisse.  De  sorte  quo  l'amplitude 
des  variations  de  la  tension  se  relie  aux  changements  du  rythme 
comme  cela  s'observe  sur  les  animaux  vivants. 

On  conçoit,  du  reste,  aisément  le  mécanisme  de  ces  variations 
d'amplitude.  Avec  des  systoles  rares,  le  sang  a  plus  de  temps  pour 
s'écouler  des  artères  aux  veines,  et  la  tension  artérielle  baisse 
nécessairement  plus  qu'entre  deux  afflux  qui  se  suivent  de  près  ; 
la  période  descendante  de  la  variation  sera  donc  plus  grande. 


naœaraiy!^  


Fis.  90.  Pression  fémorale  d'un  chat;  augmentation  de  l'amplitude  des  oscillations  pendant  le  ralentisse- 
ment des  mouvements  du  cœur  produit  par  une  excitation  faible  et  prolongée  du  pneumogastrique. 

D'autre  part,  après  cet  abaissement  de  tension  que  nous  venons 
de  signaler,  la  systole  prochaine  trouvant  moins  de  résistance 
enverra  une  ondée  plus  abondante  et  produira  une  plus  grande 
élévation  de  la  tension.  Notons  enfin  que  si  ses  mouvements 
sont  rares,  le  cœur  aura  plus  de  temps  pour  se  remplir  pen- 
dant sa  phase  diastolique  et  pourra  envoyer  des  ondées  plus 
abondantes. 

Appliquons  ce  raisonnement  au  cas  inverse,  celui  où  la  fré- 
quence des  systoles  augmente,  et  nous  comprendrons  aisément  qu'il 
doive  s'ensuivre  une  diminution  d'amplitude  des  oscillations  de  la 
tension  artérielle.  Afin  de  suivre  mieux  encore  cette  influence  du 
ralentissement  du  cœur  pour  faire  baisser  la  pression  artérielle  et 
augmenter  l'amplitude  de  ses  oscillations,  inscrivons  à  la  fois 
(fig.  91)  les  phases  de  la  pression  avec  un  manomètre  élastique 
et  les  pulsations  du  cœur  avec  l'explorateur  précédemment 
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décrit.  Nous  verrons,  par  exemple,  qu'un  lapin  dont  le  cœur  se 
ralentit  à  la  suite  d'une  inhalation  de  chloroforme  présente  de 
grandes  élévations  de  la  pression  artérielle,  chaque  fois  qu'une 


Fig.  91.  Pression  oarotidienne  PC  et  pulsations  du  cœur  d'un  lapin.  On  ralentit  le  cœur  par  une 
inhalation  de  chloroforme  en  E  :  changements  consécutifs  dans  le  rythme  du  cœur  et  dans  l'ampli- 
tude des  variations  de  la  pression. 

systole  du  cœur  se  produit,  et  que  ces  élévations  sont  suivies  de 
chutes  profondes  dont  l'étendue  est  proportionnelle  à  la  durée  de 
l'arrêt  du  cœur. 

§  119.  —  Abaissement  de  la  pression  chaque  fois  qu'une  systole  du 
cœur  est  avortée.  —  Dans  certains  cas,  les  systoles  avortent,  en 


Fig.  92.  Chutes  de  la  pression  artérielle  coïncidant  avec  des  systoles  venlriculaires  avortées  ït'. 

quelque  sorte,  peut-être  par  le  reflux  du  sang  à  travers  la  valvule 
milrale  passagèrement  insuffisante.  A  chacune  des  systoles  avor- 
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tées  correspond  une  ciiute  de  la  pression;  cela  se  voit  nettement 
sur  la  figure  92.  La  reprise  des  mouvements  réguliers  du  cœur 
rétablit  graduellement  la  pression  après  chacune  de  ces  chutes. 

g  120.  —  Chute  de  la  pression  dans  une  artère  au-dessous  d'un  point 
comprimé.  —  Si  nous  supprimons  entièrement  l'action  du  cœur 
en  comprimant  l'artère  explorée,  entre  le  cœur  et  le  mano- 
mètre, nous  assisterons  a  une  chute  extrêmement  profonde  de  la 
pression,  surtout  s'il  n'existe  pas  d'artère  collatérale  importante 
qui  ramène  du  sang  dans  la  portion  de  l'arbre  artériel  séparée  du 
cœur. 

Sur  un  chat,  dont  la  pression  fémorale  était  de  8  C.ïïg  (fig.  93), 


Fig.  93.  Chute  de  pression  dans  l'artère  fémorale  d'un  chat,  sous  l'influence  d'une  compression 

de  l'aorte  en  CC. 

on  comprime  l'aorte  en  C,  au  niveau  de  la  bifurcation  des 
iliaques.  La  pression  artérielle  tombe  très  brusquement  d'abord, 
puis  de  plus  en  plus  lentement  à  mesure  que  les  artères  détendues 
perdent  la  force  élastique  par  laquelle  elles  chassent  le  sang  du 
côté  des  capillaires  et  des  veines.  On  supprime  la  compression, 
aussitôt  la  tension  se  relève  dans  la  fémorale  où  le  sang  afflue  de 
nouveau.  Le  début  de  ce  rétablissement-  de  la  tension  se  voit 
vers  la  fin  du  tracé. 
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La  rapidité  avec  laquelle  la  tension  baisse  dans  une  artère, 
au-dessous  du  point  comprimé,  dépend  aussi  du  degré  plus  ou 
moins  grand  de  resserrement  des  vaisseaux.  On  observe  une 
chute  lente  quand  les  vaisseaux  capillaires  sont  resserrés  sous 
l'influence  de  l'atropine,  par  exemple;  une  chute  brusque  se  pro- 
duit, au  contraire,  lorsque  les  vaisseaux  sont  relâchés  par  le  ni- 
trite  d'à  m  y  le. 


Variations  de  la  tension  nous  l'influence  de  résistances  plus  ou 
moins  grandes  au  cours  du  sang  artériel. 

§  121.  —  Si  nous  comprimons  l'aorte  d'un  chat  au  niveau  de 
la  bifurcation  des  iliaques,  après  avoir  adapté  un  manomètre  à 
la  carotide,  nous  voyons  s'élever  la  tension  artérielle  (fig.  94).  Ici 
l'effet  produit  est  inverse  de  celui  qui  avait  lieu  tout  à  l'heure, 
car  le  manomètre  est  appliqué  à  une  artère  où  la  compression 
aortique  retient  le  sang  en  supprimant  une  des  larges  voies  par 
laquelle  il  s'écoule  dans  les  veines. 

D'une  manière  générale,  on  obtient  une  élévation  de  pression 


"1 

9 

Fig.  94.  Pression  carolidieune  d'un  chat  o.  On  comprime  l'aorte  en  C;  la  pression  s'élève  b 
d'un  centimètre  de  mercure  environ. 
(L'animal  était  empoisonné  par  l'atropine,  ce  qui  soustrait  le  cœur  aux  influences  'des  changements 
de  la  pression.) 


^  d'autant  plus  grande  jjueJ'arlère  compriméejest  plus  importante, 
c'estXdîrè  qulellé  laissait  passer  une  plus  grande  quantité  de 
sang  avant  d'être  comprimée.  On  peut  ainsi  déterminer  l'impor- 
tance relative  du  débit  des  différentes  artères  émanées  de  l'aorte, 
en  comparant  les  accroissements  de  pression  qui  suivent  la 
compression  de  chacune  d'elles. 

Dans  la  figure  95,  la  pression  carotidienne  d'un  chat  était  8  C.H#. 
On  comprima  l'une  des  artères  rénales  C.A.R.:  la  pression  s'éleva 
d'une  manière  notable;  elle  retomba  au-dessous  de  son  niveau 
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normal  quand  on  eut  cessé  la  compression  de  l'artère  rénale.  Un 
instant  après  on  comprima  l'aorte  au  niveau  des  piliers  du  dia- 
phragme C.A.;  il  s'ensuivit  une  élévation  énorme  de  la  pression 
carotidienne  qui  monta  à  près  de  14  C.ïïg.  Cet  accroissement 


Fijj.  95.  Pression  carolidienue  d'un  cliat;  on  comprime  une  artère  rénale  C.A.R  :  la  pression  s'élève 
li'uil  centimètre.  Ou  comprime  l'aorte  au  niveau  des  piliers  du  diaphragme  C.A  :  la  pression  s'élève 
de  (i  centimètres. 

s'explique  par  le  lieu  élevé  auquel  on  avait  comprimé  l'aorte.  Un 
supprimait  alors  toute  la  circulation  abdominale  et  celle  des 
membres  inférieurs,  tandis  que  dans  l'expérience  (flg.  94),  en 
comprimant  l'aorte  au  niveau  de  la  bifurcation  des  iliaques,  on 
supprimait  seulement  la  circulation  des  membres  abdominaux1. 

1.  On  peut  voir  dans  la  figure  Ôô  que,  pendant  que  la  pression  artérielle  atteignait 
son  maximum,  par  suite  de  la  compression  de  l'aorte  abdominale,  l'amplitude  des 
variations  était  considérable.  Ce  fait  semble  en  contradiction  avec  la  loi  que  nous  for- 
mulions tout  à  l'heure.  Mais  si  l'on  veut  bien  remarquer  qu'à  ce  moment  les  pulsations 
du  cœur  avaient  subi  un  ralentissement  considérable  (ce  ralentissement  est  la  consé- 
quence même  des  pressions  fortes),  on  comprendra  que ,  dans  le  ralentissement,  se 
trouve  la  cause  des  grandes  variations  d'amplitude  §  118.  Notons  encore  que  le  mano- 
mètre à  mercure  dont  nous  nous  sommes  servi  présente  l'inconvénient  de  ne  pas  obéir 
d'une  manière  instantanée  aux  changements  de  la  pression  et  de  donner,  par  consé- 
quent, des  oscillalions  incomplètes  quand  elles  sont  fréquentes. 


192 


LA  CIRCULATION  DU  SANG. 


Influence  de  lu  pesanteur  sur  la  tension  artérielle. 

§  122.  —  Les  effets  de  la  pesanteur  s'ajoutent  à  ceux  de  l'im- 
pulsion du  cœur  pour  augmenter  la  tension  artérielle  dans  toutes 
les  parties  qui  sont  déclives;  ils  s'en  retranchent  dans  les  vais- 
seaux où  le  cours  du  sang  a  lieu  en  sens  inverse  de  la  pesanteur. 
Dans  l'attitude  verticale,  un  animal  aura  donc  une  pression  mano- 
métrique  plus  faible  à  la  carotide  qu'à  la  fémorale,  et  surtout  qu'à 
la  métatarsienne.  La  pesanteur  fait  plus  que  compenser,  en  pareil 
cas,  la  décroissance  de  pression  du  sang  qui  résulte  des  résis- 
tances à  vaincre  et  en  vertu  de  laquelle  on  trouve  une  tension  de 
plus  en  plus  faible  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  cœur1. 


Influence  de  la  quantité  de  sang  contenue  dans  les  vaisseaux 
sur  la  tension  artérielle. 

§  123.  —  Haies  fit  la  première  expérience  à  cet  égard;  il  vit 
que,  sur  le  cheval,  une  hémorrhagie  abondante  faisait  beaucoup 
baisser  la  tension  artérielle.  11  est  facile  de  répéter  ces  expériences 
sur  un  animal  quelconque.  En  même  temps  qu'un  manomètre 
est  appliqué  à  la  carotide,  on  applique  à  une  autre  artère  la 
canule  d'une  seringue  et  l'on  aspire  une  plus  ou  moins  grande 
quantité  de  sang.  Aussitôt  la  pression  s'abaisse  ;  on  réinjecte  le 
sang  qu'on  avait  aspiré,  la  pression  remonte.  L'importance  des 
variations  de  la  tension  artérielle  croît  avec  la  quantité  de  liquide 

L  Sprengel  (Arch.  deMuller,  1854)  cite  à  cet  égard  des  chiffres  assez  concluants  ; 
si  l'on  prend  la  moyenne  des  valeurs  extrêmes  qu'il  indique  pour  les  oscillations  du 
manomètre,  on  trouve  les  chiffres  suivants,  dans  un  cas  où  la  déclivité  des  membres 
inférieurs  y  élevait  la  pression  : 

Carotide  134         Métatarsienne.  ...  135 

—  ......    134  —        ....  138 

—  .......    129  —        ....  134 

—   125  —        ....  134 

Dans  une  expérience  du  môme  auteur,  où  la  pesanteur  agissait  en  sens  contraire, 
les  moyennes  ont  donné  : 

Carotide  148         Métatarsienne.  ...  128 

—   144  —        ....  133 

—   148  -        ....  134 
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soustraite  ou  rendue  ;  mais  elle  dépend  aussi  de  la  durée  de 
l'aspiration  ou  de  l'injection  de  sang,  car  le  système  artériel,  s'il 
est  distendu  brusquement,  élimine  bientôt  dans  les  veines  l'excès 
de  sang  qu'il  a  reçu;  inversement,  si  les  artères  ont  subi  une 
brusque  soustraction  de  sang,  elles  réparent  bientôt  cette  perte 
aux  dépens  du  système  veineux. 

Deux  éléments  interviennent  donc  dans  l'action  des  change- 
ments qu'on  fait  subir  à  la  quantité  de  sang  contenu  dans  les 
artères  :  ce  sont  l'importance  et  le  plus  ou  moins  de  brusquerie 
du  changement  de  volume  du  sang. 

Les  effets  d'une  hémorrhagie  diffèrent  en  outre,  suivant  qu'elle  a 
eu  lieu  par  l'ouverture  d'une  veine  ou  par  celle  d'une  artère  ; 
l'artériotomie  influence  directement,  et  par  conséquent  d'une  ma- 
nière subite,  la  pression  artérielle;  la  phlébotomie  diminue  la 
quantité  de  sang  veineux  qui  doit  revenir  au  cœur  gauche  après 
avoir  traversé  le  poumon;  son  action  sur  la  pression  artérielle  ' 
est  indirecte  et  plus  lente i. 

Après  toute  soustraction  de  sang,  il  se  produit  une  réparation 
partielle  de  la  pression  artérielle  ;  cette  réparation  tient  à  des  causes 
diverses.  D'une  part,  il  se  fait  une  nouvelle  répartition  de  la  masse 
du  sang  qui,  abandonnant  en  partie  les  vaisseaux  de  petit  ca- 
libre, passe  dans  les  gros  vaisseaux  pour  y  rétablir  l'équilibre 
rompu  de  la  pression.  D'autre  part,  les  vaisseaux  de  différents 
ordres  s'adaptent,  par  leur  contractilité,  à  la  masse  de  sang  qu'ils 
contiennent.  La  mémorable  expérience  de  J.  Hunter  a  révélé  cette 
adaptation,  en  montrant  que  l'hémorrhagie  fait  contracter  les  ar- 
tères, parfois  jusqu'à  l'effacement  de  leur  calibre. 

L'adaptation  du  système  vasculaire  à  la  quantité  de  sang  qu'il 
contient  se  fait  par  relâchement  si  la  masse  du  sang  est  aug- 
mentée, par  contraction  si  elle  est  diminuée.  Tappeiner2  a  montré 

1.  La  ligature  ou  la  compression  d'un  tronc  veineux  important  retient  dans  la  région 
d'où  émane  cette  veine  une  grande  quantité  de  sang  et  agit  sur  la  circulation  géné- 
rale comme  une  hémorrhagie.  C'est  ainsi  qu'après  la  ligature  de  la  veine  porte  on  voit 
survenir  la  mort  comme  après  une  grande  hémorrhagie  :  tout  le  sang  de  l'animal  est 
accumule  dans  les  vaisseaux  abdominaux.  La  médecine  utilise  les  ligatures  veineuses 
dans  les  mêmes  conditions  que  les  ventouses. 

Quand  l'oblitération  d'une  veine  a  lieu  d'une  manière  lente,  on  n'observe  pas  au 
même  degré  la  rétention  du  sang  au-dessus  de  l'obstacle,  car  des  collatérales  se  dilatent 
et  livrent  de  nouveaux  passages  au  cours  du  sang.  Cela  s'observe  dans  un  erand 
nombre  de  maladies.  Oré  a  réussi  à  produire  sur  des  animaux  des  oblitérations  gra- 
cluelles  de  la  veine  porte  sans  amener  de  trouble  considérable  de  la  circulation 

2.  Tappeiner,  Arb.  aus  d.  phys.  Anst.  ait  Leipzig,  B.  VII,  s.  193. 

marey,  Circulation. 

1.) 
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sur  le  lapin,  et  Goltz1  sur  la  grenouille,  que  le  système  vasculaire 
peut  recevoir  une  grande  quantité  de  sang,  sans  que  la  pression 
artérielle  soit  notablement  augmentée.  W.  Mùller2  est  arrivé  aux 
mômes  conclusions.  Pawlow3,  Lesser4,  ont  étudié  le  mécanisme  de 
cette  adaptation  des  vaisseaux  à  leur  contenu  ;  ils  ont  vu  que, 
dans  l'augmentation  de  la  masse  du  sang,  il  se  produit  des  dila- 
tations des  petits  vaisseaux;  des  voies  collatérales  nouvelles  s'ou-- 
vrent,  et  le  système  veineux  abdominal  loge,  en  se  distendant,  une 
quantité  de  sang  considérable.  Les  phénomènes  inverses  se  pro- 
duisent quand  la  masse  du  sang  a  subi  une  diminution  notable. 

D'une  manière  générale,  lorsqu'on  fait  à  un  animal  des  saignées 
successives  et  d'égale  abondance,  ce  sont  les  premières  saignées 
qui  semblent  produire  l'abaissement  le  plus  considérable  de  la 
pression  artérielle.  Ce  résultat,  constaté  par  Vinay  et  Arloing5, 
s'accorde  avec  ce  que  l'on  sait  relativement  au  module  de  l'élasti- 
cité des  vaisseaux. 

Toutes  les  influences  que  nous  venons  de  passer  en  revue 
peuvent  s'exercer  spontanément  pour  modifier  la  tension  arté- 
rielle chez  l'homme;  la  force  et  la  fréquence  du  cœur  varient, 
l'obstacle  au  cours  du  sang  à  travers  les  vaisseaux  change  avec 
le  relâchement  ou  le  resserrement  des  artérioles  et  des  capillaires  ; 
la  masse  du  sang  change  suivant  l'ingestion  des  boissons  abon- 
dantes ou  l'abstinence  prolongée  de  liquides  ;  enfin,  la  respira- 
tion et  les  actions  musculaires  exercent  des  pressions  positives 
ou  négatives  qui  modifient  le  calibre  et  la  perméabilité  des  vais- 
seaux. Toutes  ces  actions  physiologiques  doivent  être  étudiées 
avec  détails,  on  les  rencontrera  dans  la  suite  de  cet  ouvrage. 
Mais  il  nous  a  paru  nécessaire  d'exposer  tout  d'abord,  d'une 
manière  sommaire,  les  conditions  qui  font  varier  la  pression  du 
sang. 

1.  Goltz.  Virchowx&  Arch.  XXIX,  s.  394. 

2.  Millier,  Arb.  aus  d.  phys.  Ansl.  su  Leipzig,  U.  VIII,  s.  159. 

3.  Pawlow.  P/lùger's  Arch.,  1878. 

4.  Lesser.  Arb.  aus  d.  phys.  Anst.  zu  Leipzig,  187-3. 

5.  G.  Vinay.  Thèse  d'agrégation.  Paris,  1880,  p.  23. 
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SIGNES  EXTÉRIEURS  DES  VARIATIONS  DE  LA  TENSION 

ARTÉRIELLE. 

Locomotion  des  artères.  —  Dilatation  transversale  des  artères.  —  Changements  de  vo- 
lume des  organes  liés  aux  dilatations  et  aux  resserrements  de  leurs  artères.  —  Appa- 
reils inscripteursdes  changements  de  volume  des  organes. —  Relation  des  changements 
de  volume  du  cœur  avec  ceux  des  artères.  —  Pouls  des  artères,  sa  cause.  —  Repro- 
duction artificielle  des  changements  de  volume  et  du  pouls  des  artères.  —  Moyens  de 
saisir  les  caractères  du  pouls  avec  plus  de  précision  que  par  le  toucher.  —  Sphyg- 
momètre.  —  Sphygmographe. 

Toute  variation  de  la  tension  des  artères  suppose  un  change- 
ment dans  le  degré  de  plénitude  de  ces  vaisseaux  :  l'arbre  artériel 
augmente  de  volume  quand  le  manomètre  y  accuse  une  élévation 
de  tension,  et  diminue  de  volume  si  la  tension  baisse.  Or,  d'après 
les  caractères  propres  de  l'élasticité  des  artères,  nous  savons  que 
si  ces  vaisseaux  sont  très  tendus,  ils  deviennent  moins  facilement 
dilatables.  Il  faut  donc  s'attendre  à  ce  que  les  variations  de  volume 
des  artères  soient  beaucoup  moins  prononcées  que  leurs  change- 
ments de  tension. 

La  dilatation  transversale  des  artères  est  si  peu  apparente  qu'on 
a  pu  en  nier  l'existence  jusqu'à  l'époque  où  Poiseuille  la  démontra 
d'une  manière  fort  ingénieuse.  Mais  depuis  longtemps  les  méde- 
cins et  les  chirurgiens  avaient  conslalé  les  changements  de  lon- 
gueur que  les  artères  éprouvent  et  qui  sont  rythmés  avec  l'action 
du  cœur.  Ces  changements  se  manifestent  de  plusieurs  façons, 
par  des  déplacements  qu'on  a  appelés  locomotion  des  artères. 

Locomotion  des  artères. 


I  124.  —  La  locomotion  des  artères  est  due  à  l'allongement  de 
vaisseaux  chaque  fois  qu'ils  reçoivent  une  ondée  sanguine  n 
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velle.  Les  artères,  en  effet,  étant  plus  extensibles  dans  le  sens  lon- 
gitudinal que  transversalement,  c'est  surtout  par  un  allongement 
que  se  traduit  leur  augmentation  de  capacité.  Or,  lorsqu'une 
artère  est  rectiligne,  elle  ne  peut  s'allonger  sans  devenir  si- 
nueuse, car  elle  devient  trop  longue  pour  joindre  en  ligne  droite 
les  deux  points  extrêmes  entre  lesquels  elle  s'étend.  On  la  voit 
donc,  à  chaque  systole  du  ventricule,  exécuter  sous  la  peau 
des  mouvements  de  flexion  latérale.  Ces  mouvements  sont  très 
faciles  à  voir  sur  l'artère  humérale  qui,  située  immédiatement 
au-dessous  de  l'aponévrose  brachiale,  se  voit  facilement  sur  les 
sujets  amaigris. 
O     R-  Les  mouvements  qui  résultent  des  change- 

ai ments  alternatifs  de  longueur  des  artères  sont 
très  variés  :  les  uns  consistent  en  un  déplace- 
ment que  l'on  pourrait  appeler  locomotion  dans 
le  sens  longitudinal,  les  autres  pourraient  être 
nommés  locomotion  par  inflexion  latérale  des 
vaisseaux. 

La  locomotion  longitudinale  s'observe  quand 
une  artère  présente  un  obstacle  brusque  au  cou- 
rant sanguin.  Ainsi,  au  niveau  d'une  bifurca- 
tion, l'éperon  est  poussé  dans  le  sens  du  cours 
du  sang  et  le  vaisseau  est  allongé  à  chaque  sys- 
tole du  cœur  ;  puis,  on  le  voit  revenir  en  arrière 
quand  l'artère  se  raccourcit.  Dans  la  ligature 
d'une  artère  au  moignon  d'un  amputé,  le  même 
phénomène  se  passe  ;  il  est  encore  plus  frappant, 
parce  que  l'obstacle  au  cours  du  sang  est  plus 
absolu'.  On  voit,  à  chaque  battement  du  cœur,  l'artère  qui  vient 
d'être  liée  sortir  des  parties  molles  et  saillir  fortement,  puis  y 
rentrer  et  en  ressortir  d'une  manière  intermittente.  La  locomotion 
de  l'artère  est  beaucoup  plus  marquée  après  qu'avant  la  ligature. 

La  locomotion  par  inflexions  latérales  a  été  quelquefois  nommée 
locomotion  par  redressement  des  courbures  ;  c'est  un  phénomène 
plus  complexe  que  le  précédent.  Elle  résulte  également  de  l'al- 
longement de  l'artère,  mais  d'un  allongement  qui  est  forcé  de 
s'accomplir  entre  deux  points  fixes.  Si  cette  artère  était  rectiligne, 


Fig.  96,  représentant 
les  deux  types  prin- 
cipaux de  la  locomo- 
tion artérielle. 

,1.  Locomotion  par  in- 
flexion latérale; 

2.  Locomotion  par  al- 
longement d'une  ar- 
tère qu'on  a  liée. 


1.  11  se  produit  là  un  phénomène  analogue  à  celui  que  les  hydrauliciens  appell 
coup  de  bélier,  et  que  nous  rencontrerons  souvent  dans  la  circulation  artérielle. 
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il  s'y  forme  des  courbures  par  suite  de  son  allongement;  si  des 
courbures  existaient  déjà,  comme  cela  s'observe  sur  les  artères 
des  vieillards,  ces  courbes  deviendront  plus  prononcées l.  Enfin, 
si  une  anse  artérielle  libre  de  se  déplacer  présente  une  courbure 
très  brusque,  cette  courbure,  au  moment  de  la  systole  du  cœur, 
tendra  à  prendre  un  rayon  plus  grand.  Cela  se  passe  par  un  mé- 
canisme semblable  à  celui  du  manomètre  de  Bourdon. 


Dilatation  transversale  des  artères. 

g  125.  —  La  dilatation  des  artères  est  bien  moins  marquée  que 
leur  allongement;  pour  la  voir,  il  faut  s'adresser  à  une  artère  de 
gros  calibre,  à  une  carotide  ou  à  une  fémorale,  mettre  ce  vaisseau 
à  nu  et  se  servir  comme  repère  du  compas  d'épaisseur.  Ce  mou- 
vement est  si  faible  que  beaucoup  de  physiologistes  en  ont  nié 


Fig.  97.  Appareil  de  Poiseuille  pour  démontrer  la  dilatation  des  arlères. 

l'existence  :  Flourens  a  cru  le  démontrer  en  appliquant  autour 
d'une  artère  un  anneau  brisé  formé  d'un  ressort  de  montre;  les 
bords  libres  de  cet  anneau  s'écartaient  l'un  de  l'autre  à  chaque 
systole  du  cœur2.  Poiseuille  employa  une  méthode  plus  rigou- 
reuse. Il  construisit  une  petite  caisse  (fig.  97)  formée  dé  deux 

1.  Bichat  croyait  à  tort  que  la  locomotion  des  artères  se  produisait  par  un  redresse- 
ment des  courbures  de  ces  vaisseaux;  mais  E.  H.  Weber  (de  Pulsu)  fait  justement 
remarquer  que  c'est  l'inverse  qu'il  faut  admettre.  Les  artères  des  cadavres  sont  recti- 
lignes  dans  leur  état  de  vacuité  et  prennent  des  inûexions  très  prononcées  sur  les  ca- 
davres injectés  au  suif. 

2.  Cette  expérience  n'est  pas  démonstrative,  car  si  l'anneau  élastique  étreignait  légè- 
rement le  vaisseau,  l'ouverture  de  cet  anneau  était  produite  non  par  la  dilatation  de 
l'artère,  mais  par  la  pulsation,  phénomène  dont  nous  parlerons  tout  à  l'heure.  Déjà 
Spallanzani  [Exp.  sur  la  circulation,  p.  356)  avait  appliqué  un  anneau  à  l'aorte  d'une 
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compartiments  A  et  E  qui  recevaient  le  vaisseau  dans  eur  inter- 
valle, le  laissant  passer  entre  deux  échancrures  demi-circulaires 
dont  ils  étaient  munis  chacun,  et  qui,  adossées  l'une  à  l'autre, 
formaient  un  passage  annulaire  pour  l'entrée  du  vaisseau  dans 
la  caisse  et  un  autre  pour  sa  sortie.  Quand  l'artère  est  ainsi  logée 
dans  la  caisse,  on  ferme  celle-ci  hermétiquement  et  on  la  remplit 
d'eau  par  une  ouverture  C  pratiquée  à  sa  partie  supérieure  que 
l'on  ferme  aussitôt,  tandis  qu'une  autre  ouverture  est  munie  d'un 
tube  de  verre  de  petit  calibre  B. 

L'appareil  étant  ainsi  disposé,  chaque  fois  que  le  vaisseau  con- 
tenu dans  la  caisse  subira  la  moindre  dilatation,  il  en  résultera 
le  déplacement  d'une  petite  quantité  du  liquide  contenu  dans  la 
caisse  ;  ce  liquide  s'avancera  dans  le  tube  capillaire  B  et  y  produira 
un  changement  de  niveau  très  sensible.  Or,  à  chaque  systole  ven- 
triculaire,  on  voit  le  liquide  s'avancer  dans  le  tube  B,  et  rétrogra- 
der à  chaque  diastole. 

Cette  démonstration  ne  laisse  aucun  doute  sur  l'existence  de  la 
dilatation  de  l'artère  ;  elle  a  inauguré  l'emploi  en  physiologie 
d'appareils  destinés  à  mesurer  avec  précision  les  changements  de 
volume  des  organes. 


Changements  de  volume  des  organes  liés  aux  dilatations  et  aux 
resserrements  de  leurs  artères. 

§  126.  —  Les  vaisseaux  sanguins  forment  la  plus  grande  partie 
du  tissu  de  nos  organes  ;  aussi  est-il  naturel  d'admettre  que  si 
les  artères  et  artérioles  ont  des  mouvements  alternatifs  d'expan- 
sion et  de  resserrement,  il  en  résultera  des  variations  sensibles 
du  volume  des  parties  dans  lesquelles  se  distribuent  ces  vais- 
seaux. C'est  en  plongeant  la  main  et  l'avant-bras,  le  pied  ou  même 
le  membre  inférieur  tout  entier,  dans  des  appareils  à  déplacc- 
rneni  plus  ou  moins  analogues  à  celui  de  Poiseuille  qu'on  arrive 
à  rendre  appréciables  des  alternatives  de  turgescence  et  de 
resserrement  des  membres,  rythmées  comme  les  mouvements 
du  cœur.  Ces  changements  de  volume  échappent  entièrement 
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salamandre,  mais  dans  des  conditions  plus  probantes  :  l'anneau  élail  un  peu  plus 
/Vyvt-  U^^y^      large  que  le  vaisseau  et  l'aorte  n'en  remplissait  l'ouverture  qu'au  moment  de  sa  dila- 

.  V^y^L  i^yyr^~  at,on' 
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à  la  vue,  aussi  bien  qu'au  toucher,  lorsqu'on  n'emploie  pas  cet 
artifice. 

Piégu,  en  1846,  injectait,  par  les  artères,  le  membre  inférieur 
d'un  cadavre  immergé  dans  un  grand  vase  plein  d'eau  tiède.  A 
mesure  que  l'injection  pénétrait  dans  le  membre,  il  voyait  l'eau  s'é- 
lever dans  le  vase,  puis  bientôt  s'écouler  par-dessus  les  bords. 
Ce  savant  comprit  que,  sur  le  vivant,  il  devait  se  passer  quelque 
chose  de  semblable,  à  chaque  fois  qu'une  nouvelle  ondée  de  sang 
pénètre  dans  les  artères,  et  il  essaya  de  mettre  ce  phénomène  en 
évidence  par  le  déplacement  d'une  colonne  d'eau. 

Piégu  enferma  un  membre  tout  entier  dans  une  caisse  contenant 
de  l'eau  tiède  ;  la  caisse  s'ajustait  exactement  par  son  ouverture 
à  la  racine  du  membre  et  était  munie  d'un  tube  étroit  dans  lequel 
s'élevait  le  niveau  du  liquide.  A  chaque  systole  du  cœur,  l'eau 
s'élevait  sensiblement  à  l'intérieur  du  tube  ;  elle  redescendait  à 
chaque  diastole. 

C'étaient,  avec  une  intensité  beaucoup  plus  grande,  les  mouve- 
ments que  Poiseuille  avait  constatés  sous  l'influence  des  change- 
ments de  volume  d'une  artère  placée  dans  son  appareil. 

La  méthode  de  Piégu  se  perfectionna  peu  à  peu,  grâce  aux  efforts 
de  différents  physiologistes:  Chelius1,  Fick,  Buisson,  Mosso  etFran- 

1.  Chelius  (Vierteljahr  f.  d.  prakt.  Hcilkunde  von  d.  Med.  Facullàt  in  Prag.  H  ^  ***** 
Li.  XXV-XXVI,  1850)  s'était  proposé  de  mesurer  le  volume  de  l'ondée  sanguine  qui 


pénètre  dans  les  organes  à  chaque  systole  du  cœur  :  c'est  ce  qu'il  appelait  très  juste- 
ment «  sphygmographie  volumétrique  ».  A  cet  effet,  il  construisit  deux  appareils,  peu 
différents  l'un  de  l'autre,  dans  lesquels  l'augmentation  de  volume  de  la  main  et  de 
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cois-Franck.  Buisson1,  le  premier,  eut  l'idée  d'inscrire  les  mouve- 
ments d'expansion  et  de  retrait  du  membre  en  mettant  une  sorte 
de  ventouse  de  Junod  en  rapport  avec  un  tambour  à  levier  inscrip- 
teur.  Il  obtint  ainsi  une  ligne  sinueuse  dont  chaque  petite  ondu- 
lation correspondait  à  une  révolution  du  cœur,  mais  Buisson  ne 
donna  pas  de  suite  à  ses  recherches2  qui  furent  reprises  par 
François-Franck  et  poursuivies  par  ce  dernier  avec  beaucoup  de 
soin.  Nous  reproduisons  (fïg.  99)  l'appareil  destiné  à  inscrire  les 
changements  de  volume  de  la  main. 


Appareil  inscripteur  des  changements  de  volnme'des  organes. 

§  127.  —  Un  vase  de  verre  cylindrique  est  fermé  par  en  haut  au 
moyen  d'une  membrane  de  caoutchouc  percée  d'un  trou  assez 
large  pour  qu'on  y  puisse  introduire  la  main.  A  l'intérieur  du 
vase  est  une  traverse  de  bois  horizontale  qu'on  saisit  pour  im- 
mobiliser la  main  dans  l'appareil.  Un  opercule  de  cuivre  à  deux 
valves  échancrées  se  rabat  sur  la  membrane  de  caoutchouc,  lais- 
sant libre  seulement  une  ouverture  par  laquelle  passe  l'avant- 
bras.  Le  vase  est  rempli  d'eau  et  celle-ci  s'élève  dans  une  boule 
de  verre  qui  communique  par  un  tube  avec  un  tambour  à  levier 
inscripteur.  (Ce  tambour  n'est  pas  représenté  dans  ,  la  figure  99.) 
Les  mouvements  d'expansion  et  de  retrait  de  la  main  font  oscil- 
ler continuellement  le  niveau  de  l'eau  dans  la  boule.  De  ce  va-et- 
vient  de  la  surface  liquide  résulte  un  déplacement  de  l'air  qui  se 
rend  au  tambour  à  levier  et  l'oscillation  de  la  plume  s'inscrit  sui- 
vant les  procédés  ordinaires. 

On  recueille  ainsi  des  tracés  dont  la  figure  100  donne  un  spé- 
cimen; les  oscillations  sont  rythmées  avec  les  mouvements  du 
cœur. 

l'avant-bras  déplaçait  un  certain  volume  d'eau  dont  on  évaluait  la  vitesse  de  dépla- 
cement. (Les  dessins  de  ses  appareils  ont  été  représentés  dans  la  thèse  de  A.  Suc,  Paris, 
1879.)  Fick  reprit  la  question  sans  connaître  le  travail  de  Chelius;  il  donna  la  descrip- 
tion de  son  appareil  (fig.  98)  dans  les  Comptes  rendus  de  son  laboratoire,  Zurich,  1869. 

Chelius  introduisait  le  bras  dans  un  manchon  de  verre  dont  le  bord  s'adaptait  exac- 
tement sur  la  peau  au  moyen  d'un  anneau  de  caoutchouc.  Le  manchon  de  verre  était 
plein  d'eau  et  relié  à  un  tube  en  U  formant  manomètre  inscripteur. 

1.  Buisson,  Thèse  inaugurale.  Paris,  1862,  p.  22. 

2.  On  trouvera  un  historique  complet  de  cette  question  dans  un  mémoire  de  François- 
Franck  sur  le  volume  des  organes  dans  ses  rapports  avec  la  circulation  du  sang.  — 
Trav.  lab.,  t.  II,  p.  7,  et  dans  la  thèse  de  A.  Suc,  Paris,  1879. 


CHAPITRE  XIII.  201 

La  forme  des  mouvements  d'expansion  et  de  retrait  de  la  main 
est  plus  complexe  que  celle  des  variations  de  la  tension  artérielle 
indiquées  par  les  manomètres  à  mercure  j  cela  tient  a  ce  que 


Fig.  99.  Appareil  de  Buisson,  modifié  par  François-Franck,  pour  mesurer  les  changements  de  volume 
des  organes,  sous  l'influence  des  variations  de  la  tension  artérielle. 


l'inertie  de  la  colonne  des  manomètres  supprime  un  certain 
nombre  de  détails  dont  nous  aurons  bientôt  à  indiquer  la  cause. 
Suivant  que  le  sang  s'accumule  en  plus  ou  moins  grande  quan- 


Kig.  100.  Changements  de  volume  de  la  main  inscrits  au  moyen  de  l'appareil  représenté  fig.  99. 


tité  dans  le  membre  immergé,  le  déplacement  de  l'eau  est  plus 
ou  moins  abondant;  on  peut  obtenir  un  gonflement  considé- 
rable de  la  main  (fig.  101)  en  comprimant  les  veines  de  l'avant- 
bras  au  moyen  d'une  ligature,  et  en  retenant  le  sang  dans  le 


202  LA  CIRCULATION  DU  SANG 

membre,  ainsi  que  cela  se  pratique  pour  l'opéralion  de  la 


saignée. 


Dans  cette  expérience,  les  grandes  variations  du  volume  du 
membre  correspondent  non  seulement  aux  changements  de  calibre 
des  artères,  mais  encore  à  celui  des  capillaires  et  des  veines. 
Mais  l'élément  variable,  rythmé  avec  les  mouvements  du  cœur, 


Fig.  101.  Accroissement  de  volume  de  la  main  sous  l'influence  de  la  compression  des  veines  C  V. 
Décompression  en  D  :  la  main  diminue  de  volume  (d'après  François-Franck). 

n'appartient  nécessairement  qu'aux  artères  et  aux  artérioles, 
car  ces  vaisseaux  sont  les  seuls  qui,  d'ordinaire,  soient  le  siège 
de  saccades  dans  la  progression  du  sang  et  de  changements 
brusques  dans  la  tension  de  leurs  parois. 


Fig.  102.  Diminution  de  volume  de  la  main  de  c  en  c'/sous  l'influence  de|  [a  compression  de  l'artère 
numérale.  On  cesse  la  compression  en  c'  :  la  main  augmente  de  volume  (d'après  Fr.-Franck). 

Quand  on  comprime  l'artère  humérale,  on  voit  se  produire 
(fig.- 102)  une  diminution  de  volume  de  la  main  et  de  l'avant-bras 
plongés  dans  l'appareil.  C'est  que  les  artères,  en  aval  du  point  com- 
primé, se  sont  vidées  peu  à  peu  du  sang  qu'elles  contenaient  §  120. 
On  décomprime  l'artère  en  c',  aussitôt  on  voit  le  volume  du  mem- 
bre revenir  à  son  état  primitif,  et  même  le  dépasser  en  suivant 
les  phases  que  nous  avons  indiquées  pour  le  rétablissement  de  la 
pression  §  89. 
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§  128.  —  Certaines  parties  du  corps  sont  naturellement  le  siège  QylA^^. 
du  phénomène  découvert  par  Piégu  :  ainsi  la  cavité  crânienne  tî  re- 
présente toutes  les  conditions  d'un  organe  vasculaire,  le  cerveau,  ^j^0^  ~  ^*S^ 
plongé  dans  un  liquide  susceptible  de  déplacements  et  renfermé 
dans  une  cavité  inextensible;  aussi,  les  changements  de  volume  frzA— 
du  cerveau,  sous  l'influence  des  variations  de  calibre  de  ses  ar-  'J]p^À~  u, 
tères,  se  traduisent-ils,  chez  l'enfant,  par  un  battement  des  fonta-  U~  jU  - 

nelles  que  soulève  d'une  manière  intermittente  le  liquide  céphalo- 
rachidien.  Quand  l'ossification  du  crâne  est  complète,  une  tré-      ,  )ru**. 
panation  rend  visibles  les  changements  de  volume  du  cerveau  j  .f 
d'après  les  soulèvements  saccadés  de  la  dure- mère. 

Après  la  trépanation  d'un  os,  les  chirurgiens  observent  sou- 
vent des  mouvements  alternatifs  du  sang  ou  du  pus  contenu 
dans  la  cavité  osseuse.  Ces  mouvements  sont  produits  par  le  dé- 
placement du  liquide  renfermé  dans  le  canal  médullaire,  sous 
l'influence  des  variations  du  calibre  des  vaisseaux.  L'ouverture 
faite  par  le  trépan  correspond  au  tube  où  le  niveau  de  l'eau  se 
déplace  dans  les  appareils  dePoiseuille  et  de  Piégu. 


Relations  des  changements  de  volume  du  cœur  avec  ceux 

des  artères. 


g  129.  —  La  méthode  d'inscription  des  changements  de  volume 
s'applique  admirablement  à  l'étude  d'un  grand  nombre  de  phé-  ^W- 
nomènes  physiologiques  de  la  circulation  capillaire;  elle  montre,  \, 
en  les  totalisant,  les  plus  petites  variations  des  vaisseaux  d'un 
membre  ou  d'un  organe  isolé  dans  lequel  on  fait  circuler  le  sang. 
C'est  à  Mosso  surtout  qu'on  doit  ces  intéressantes  études  dont 
nous  parlerons  à  propos  de  la  circulation  capillaire. 

Les  appareils  à  déplacement  servent  encore  à  mesurer  la  valeur 
des  changements  de  volume  que  le  cœur  éprouve  dans  ses  alter- 
natives de  systole  et  de  diastole.  Or,  comme  toute  pénétration  du 
sang  dans  les  artères  implique  l'issue  d'une  pareille  quantité  de 
sang  des  ventricules,  si  l'on  inscrit  en  môme  temps  les  change- 
ments de  volume  d'une  artère  et  les  changements  de  volume  du  : 
cœur,  on  obtiendra  deux  tracés  de  sens  inverse.  Cette  alternance 
des  changements  de  volume  du  cœur  avec  ceux  des  artères  se  - 
démontre  très  bien  par  l'expérience  suivante  : 

Soit  (fig.  103,  un  cœur  de  tort  ue  préparé  pour  la  circulation  arti- 


■ 
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ficielle,  comme  dans  l'expérience  §  44,  figure  28.  On  place  ce  cœur 
dans  un  flacon  à  deux  tubulures  dont  l'une  laisse  entrer  le  sang 
veineux  et  l'autre  laisse  sortir  le  sang  artériel.  Une  troisième  tu- 
bulure qui  perce  le  fond  du  vase  se  rend  à  un  tambour  à  levier. 


Fig.  1.03.  Appareil  destiné  à  montrer  l'alternance  des  changements  de  volume  du  crour  cl  dis  artères. 

Sur  le  trajet  du  tube  artériel  est  placé  un  sphygmoscope,  g  85, 
qui  se  rend  à  un  second  tambour  à  levier  superposé  au  premier. 

Les  tracés  recueillis  figure  104  sont  les  changements  de  volume 
du  cœur  à  chaque  systole  ventriculaire  V  et  les  changements  de 


Fig.  104.  Alternance  des  changements  de  volume  des  artères  P.  et  du  ventricule  V. 

volume  du  sphygmoscope  sous  l'influence  de  la  pression  P.  Ces 
courbes  sont  alternantes,  l'une  s'élève  toujours  quand  l'autre 
s'abaisse;  elles  montrent  qu'entre  le  cœur  et  les  vaisseaux  arté- 
riels il  se  fait  incessamment  des  variations  inverses  de  volume  ; 
les  vaisseaux  se  distendent  en  raison  même  du  resserrement  du 
cœur. 


! 
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Pouls  des  artères,  sa  cause. 

§  130.  —  Pendant  bien  des  siècles,  les  médecins  ont  tâté  le  pouls  Ij^.^  ■ 
des  malades,  sans  savoir  que  chacun  de  ses  battements  dépendait 
d'une  systole  du  cœur.  Lorsque  Harvey  eut  démontré  ce  premier 
point,  il  restait  encore  à  savoir  par  quel  mécanisme  le  pouls  se 
produit  :  si  c'est  par  un  choc  du  sang  contre  les  parois  de  l'ar- 
tère, par  un  déplacement  des  vaisseaux,  comme  le  voulait  Bichat, 
par  la  dilatation  des  artères,  comme  l'ont  cru  presque  tous  les 
auteurs.  On  peut  démontrer  qu'il  ne  tient  à  aucune  des  causes 
dont  nous  venons  de  parler. 

Le  pouls  est  perçu  comme  une  sensation  de  soulèvement  brusque  ]  ^  <• 
éprouvée  par  le  doigt  qui  palpe  une  artère.  Le  vaisseau  qui  se 
laissait  déprimer  devient  subitement  dur,  à  chaque  fois  qu'une 
systole  du  cœur  élève  la  tension  artérielle. 

Pour  percevoir  ces  changements  dans  la  dureté  du  vaisseau, 
autrement  dit  ces  changements  de  la  tension  artérielle,  il  faut 
que  la  pression  du  doigt  se  substitue  à  la  résistance  de  la  paroi 
de  l'artère  en  la  déprimant;  il  faut  faire  perdre  à  l'artère  sa' 
forme  cylindrique  grâce  à  laquelle  tous  les  points  de  sa  paroi 
offraient  une  égale  résistance  à  la  pression  intérieure  exercée  T 
par  le  sang.  On  admet  aujourd'hui  que  si  le  pouls  est  facile  à 
percevoir  à  la  radiale,  c'est  uniquement  parce  que  cette  artère 
repose  sur  un  plan  osseux  résistant  qui  permet  au  doigt  de  le 
déprimer  aisément.  L'artère  fémorale  au  pli  de  l'aine,  la  tem-  t*^~vv 
porale,  la  pédieuse,  sont  dans  des  conditions  semblables  et  pré- 
sentent également  le  phénomène  du  pouls.  Si  l'artère  n'est  pas 
dans  le  voisinage  d'un  plan  osseux,  nous  n'en  pouvons  pas  per- 
cevoir la  pulsation.  Tous  les  chirurgiens  professent  que  dans  la 
ligature  d'une  artère  au  milieu  des  parties  molles,  il  ne  faut 
pas  espérer  que  le  pouls  révèle  la  présence  du  vaisseau;  on  peut 
le  toucher  sans  le  reconnaître  \ 

1.  Ces  conditions  nécessaires  à  la  production  du  pouls  réndcnt  compte  d'une  impres- 
sion singulière  perçue  par  de  La  Mure  [Recherches  sur  la  cause  de  la  pulsation  des 
artères,  in-8%  Montpellier,  1769).  En  palpant  l'aorte  dans  le  ventre  d'une  brebis,  cet 
auteur  sentait  le  pouls  à  la  face  antérieure  du  vaisseau,  mais  non  à  sa  face  posté- 
rieure, quand  il  glissait  le  doigt  entre  l'aorte  et  la  colonne  vertébrale.  De  La  Mure  en 
conclut  que  le  pouls  est  un  soulèvement  de  l'aorte,  qui  se  porte  du  côté  de  la  région 
ventrale.  Le  fait  que  nous  rapportons  s'explique  par  la  nécessité  de  comprimer  l'aorte 
contre  un  plan  résistant,  pour  sentir  le  pouls. 
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P.  Bérard  nous  semble  être  le  premier  qui  ait  nettement  for- 
mulé cette  manière  de  comprendre  la  cause  du  pouls;  il  a 
montré  que  la  plupart  des  auteurs  avaient  mal  expliqué  ce 
phénomène. 

Si  l'on  se  reporte  à  la  définition  que  nous  avons  donnée  de  la 
pulsation  du  cœur  §  92,  on  voit  qu'une  cause  commune  préside 
aux  pulsations  cardiaque  et  artérielle  :  c'est,  de  part  et  d'autre, 
le  durcissement  d'un  organe  dépressible;  c'est,  de  part  et  d'autre, 
une  variation  dans  la  tension  qui  produit  ce  durcissement. 

Du  reste,  le  phénomène  du  pouls  a  tellement  d'importance  que 
nous  en  traiterons  avec  des  développements  considérables.  C'est,  en 
effet,  un  des  rares  signes  qui  traduisent  au  dehors  la  circulation 
artérielle  et  que  le  médecin  puisse  consulter  pour  juger  de  l'état 
de  cette  fonction. 


Reproduction  artificielle  des  changements  de  volume  et  du  pouls 

des  artères. 

g  131.  —  Il  est  à  peine  utile  de  vérifier  par  un  contrôle  expé- 
rimental les  phénomènes  de  locomotion  et  de  dilatation  des 
artères,  la  locomotion  s'explique  d'elle-même;  on  peut,  du  reste, 
la  reproduire  avec  toutes  ses  formes  sur  les  artères  d'un  schéma 
de  la  circulation.  Les  changements  de  volume  des  artères  se 
démontrent  avec  la  dernière  évidence  au  moyen  des  appareils  à 
déplacement  qui  totalisent  les  changements  de  volume  de  tous  les 
vaisseaux  artériels  du  membre  introduit  dans  leur  intérieur. 
En  substituant  à  l'une  des  artères  du  schéma  un  long  tube  de 
caoutchouc  renfermé  dans  un  flacon  rempli  d'eau,  j'ai  obtenu  des 
déversements  de  liquide  analogue  à  celui  que  Piégu  a  découvert 
sur  les  tissus  vivants1.  Reste  à  reproduire  le  phénomène  du  pouls 
qui,  en  raison  de  son  importance,  réclame  une  analyse  très  ap- 
profondie et  ne  saurait  être  trop  bien  connu.  Constatons  d'abord 
que  les  artères  du  schéma  présentent  le  phénomène  du  pouls,  et 
que  si  on  les  déprime  avec  le  doigt,  on  sent  qu'à  chaque  impul- 
sion du  cœur  les  tubes  redeviennent  cylindriques  et  repoussent 
le  doigt  qui  les  déformait.  Autant  que  la  sensibilité  tactile  per- 

l.  Marey,  Recherches  hydrauliques  sur  la  circulation  du  sang.  Afin,  des  sciences 
naturelles,  11«  série,  t.  VIII,  1858. 
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mette  d'en  juger,  ce  pouls  artificiel  est  identique  à  celui  des  artères 
véritables.  ^uX^-C 

g  132.  —  Une  expérience  fondamentale  est  la  suivante,  qui  ^  .^^^  uirU^_ 
montre  que  le  pouls  n'est  pas  le  résultat  du  changement  de  vo-  |^ 
lume  des  vaisseaux,  mais  de  leur  changement  de  consistance. 

Sur  le  trajet  d'un  des  tubes  élastiques  du  schéma  de  la  circu-  iV- 
lation,  on  place  un  tronçon  d'un  autre  tube  de  même  calibre 
formé  d'un  tissu  de  soie  rendu  imperméable  par  un  enduit  de 
caoutchouc.  Ce  tube  est  sensiblement  inextensible  et  ne  subit  au-^  ^y^-'^J!^ 
cune  dilatation  appréciable  sous  l'influence  des  changements  de  ^  *^juiJU- 
tension  du  système  artériel  ;  le  doigt  appliqué  sans  pression  contre  ^  à^ff 
la  paroi  de  ce  tube  ne  perçoit  aucune  pulsation  ;  mais ,  vient-on  à  ^y^jj^ 
déprimer  cette  paroi  et  à  déformer  le  tube  par  une  compression  cjl^j^^}  ^ 
légère,  aussitôt  la  pulsation  apparaît,  d'autant  plus  forte  que  le  .  i  -  "  ■  1 

tube  est  plus  déformé  par  le  doigt.  ^LSZZ^t^ 

L'expérience  réussit  également  bien  quand  on  place  le  tronçon 
de  tube  inextensible  sur  le  trajet  d'une  artère  d'animal  vivant;    ,     f>xjL^.  â»~>  - 
cette  démonstration  est  la  plus  probante  pour  montrer  que  le  '  ^j^j^. 
pouls  ne  tient  pas  à  la  dilatation  artérielle.  . 

Mais  si  le  pouls  ne  dépend  pas  de  la  dilatation  des  artères,  il  ^ ■ } 
tient  à  la  même  cause  que  cette  dilatation,  car  il  dépend  comme 
•elle  des  variations  de  la  pression  du  sang.  ^  (.,  t,  fi 


Moyens  de  saisir  les  caractères  du  pouls  avec  plus  de  précision 

que  par  le  toucher. 


g  133.  —  Les  médecins  qui,  par  une  longue  pratique,  ont  acquis 
un  tact  assez  délicat  pour  saisir  les  plus  petites  différences  dans 
les  caractères  du  pouls,  s'accordent  à  admettre  que  c'est  là 
une  des  qualités  les  plus  difficiles  à  acquérir.  Aussi,  dès  que  les 
physiologistes  eurent  imaginé  des  moyens  d'évaluer  la  pression 
du  sang  dans  les  artères  et  les  variations  qu'elle  éprouve,  cher- 
cha-t-on  s'il  ne  serait  pas  possible  d'appliquer  aux  artères  de 
l'homme  quelque  appareil  qui,  sans  exiger  de  mutilation,  traduisit 
la  pression  artérielle. 

g  134.  —  Sphygmomètre.  —  Hérisson1,  en  1834,  imagina  d'ap- 


1.  Hérisson,  Le  spkygntomètrc,  instrument  qui  traduit  à  l'œil  toute  l'action  des 
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pliquer  à  l'étude  clinique  un  instrument  qui  rendait  perceptibles 
les  pulsations  de  l'artère  sur  laquelle  on  l'appliquait  ;  il  désigna 
cet  instrument  sous  le  nom  de  sphygmomètre.  C'était  un  appareil 
dont  la  forme  rappelait  celle  du  thermomètre  à  mercure,  mais 
dont  la  boule,  ouverte  largement  par  en  bas,  était  fermée  par  une 
membrane  de  parchemin  B,  fig.  105.  Le  mercure  contenu  dans  le 
réservoir  et  dans  le  tube  était  mis  en  mouve- 
ment par  la  pulsation  artérielle  de  la  manière 
suivante  : 

On  appliquait  sur  une  artère  la  face  membra- 
neuse du  réservoir.  Le  poids  du  mercure  con- 
tenu dans  l'instrument  chargait  la  membrane 
et  déprimait  le  vaisseau,  mais,  à  chaque  pulsa- 
tion, l'artère  soulevait  la  membrane  et  forçait 
le  mercure  à  monter  dans  le  tube  pour  redes- 
cendre ensuite.  L'instrument  de  Hérisson  était 
assurément  fort  ingénieux  et  très  simple,  mais 
il  n'arrivait  qu'à  transformer  une  sensation 
tactile  en  une  impression  visuelle  aussi  fugitive 
et  aussi  difficile  à  analyser  dans  ses  détails,  la 
durée  d'une  pulsation  n'excédant  pas ,  d'ordi- 
naire, une  seconde. 

Le  sphygmomètre  n'avait  pas  beaucoup  d'u-- 
tilité  pratique,  mais  le  principe  sur  lequel  il 
était  établi  a  inspiré  la  construction  de  diffé- 
rents appareils  dont  plusieurs  ont  rendu  de 
réels  services  ». 

Fig.  105.  Sphygmomètre 
de  Hérisson. 

§  135.  —  Sphygmographe.  —  Les  physiolo- 
gistes avaient,  dans  l'emploi  du  manomètre  inscripteur,  un  moyen 
bien  précis  d'analyser  les  variations  de  la  tension  artérielle  d'a- 
près les  courbes  inscrites  par  cet  instrument.  N'était-il  pas  pos- 
sible d'obtenir  sur  l'homme  un  mouvement  qui  traduisît  la  pul- 
sation artérielle  en  l'amplifiant?  Il  suffirait,  dès  lors,  d'inscrire  ce 


artères.  _  Utilité  de  cet  instrument  dans  V élude  de  toutes  les  maladies.  (Mémoire 
présenté  à  l'Institut,  1834.) 

1  L'application  du  principe  du  sphygmomèlro  a  été  faite  par  le  docteur  Upham,  de 
Boston  à  l'exploration  des  battements  du  cœur,  §  96;  par  Buisson,  §  53.  Nous  aurons 
à  citer,' dans  la  Partie  technique,  les  applications  du  même  principe  à  la  sphygmo- 
graphie  faites  par  Ozanam,  VVinternitz,  Keyt. 
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mouvement  sur  un  cylindre,  d'après  le  procédé  de  Ludwig,  et 
l'on  aurait  un  appareil  qui  donnerait  une  expression  graphique 
du  pouls  des  artères.  Tel  fut  le  but  que  poursuivit  Vierordt  et  qui  l  w 
conduisit  ce  savant  à  l'invention  d'un  instrument  qu'il  nomma  5  ^l/^ 
sphygmographe  ou  inscripteur  du  pouls. 

Il  existait  en  effet  des  moyens  de  traduire  par  un  mouvement 
très  appréciable  les  pulsations  artérielles.  Tout  le  monde  a  vu 
que  lorsqu'on  se  tient  assis,  les  jambes  croisées  l'une  sur  l'autre, 
la  jambe  qui  est  placée  en  haut  est  animée  d'un  mouvement  à 
chaque  battement  du  pouls.  L'artère  poplitée  qui  se  trouve  com- 
primée soulève,  par  ses  battements,  la  jambe  dont  le  poids  tend  à 
l'aplatir.  Le  petit  mouvement  qui  se  produit  ainsi  est  augmenté 
par  la  longueur  de  la  jambe  agissant  comme  bras  de  levier  et  se 
traduit,  à  l'extrémité  du  pied,  par  une  oscillation  très  apparente. 

En  Angleterre,  King  réussit  à  rendre  visibles  par  un  procédé  \^-] 
analogue  les  pulsations  si  petites  qu'on  nomme  pouls  veineux 
des  extrémités  et  qui  s'observent,  sur  le  dos  de  la  main  par 
exemple,  lorsque  la  circulation  est  rapide.  Voici  comment  ce 
physiologiste  instituait  son  expérience.  Uu  fil  de  cire  à  cacheter 
ou  mieux  de  verre  étiré  à  la  lampe,  lui  servait  de  levier  rigide 
et  très  léger.  Ce  fil,  collé  avec  un  peu  de  suif  au  voisinage  de  la 
veine,  reposait  sur  ce  vaisseau  dont  les  alternatives  d'expansion 
et  de  resserrement  se  traduisaient,  à  l'extrémité  libre  du  levier, 
par  des  mouvements  appréciables. 

Vierordt,  combinant  les  idées  de  King  et  de  Ludwig,  construisit 
son  sphygmographe  dans  lequel  un  levier,  mis  en  mouvement 
par  les  battements  d'une  artère,  inscrit  ses  oscillations  sur  le 
cylindre  tournant  d'un  kymographion  ». 

J.  La  figure  107  représente  le  sphygmographe  de  Vierordt.  Sous  un  support  en 
forme  de  double  potence  sont  adaptés  deux  leviers  de  longueurs  inégales.  Ces  leviers 
sont  articulés,  d  une  part  avec  leurs  supports  au  moyen  de  deux  axes;  d'autre  part 
avec  un  cadre  métallique  p,  par  I'inlermédia.re  d'autres  axes.  Ces  articulations  on[ 
pour  efTet  de  corriger  l'arc  de  cercle  q„c  décrirait  un  levier  simple,  et  agirent  en  cela 
comme  une  sorte  de  parallélogramme  de  Walt.  En  effet,  la  tige  s  qui  se  détache  infé- 
neurement  du  cadre  métallique  et  porte  un  pinceau,  oscille  toujours  verticalement  dans 
le  mouvements  d'elevaUon  et  de  descente  des  leviers.  Un  cylindre  tournant  autour 
graphio'n  "  U'aC6       m°UVements  d"  Pinceau  comme  dans  le  kymo- 

La  disposition  destinée  à  rendre  bien  verticales  l'ascension  et  la  descente  du  pinceau 
nnalt  a  ,  ensemble  des  leviers  un  poids  assez  grand  que  Vierordt  équilibra  au  m n 
dune  cupule  dans  laquelle  on  plaçait  un  contrepoids  convenable  Lappareil  72 
équilibré,  on  place  l'avant  --dessous  de  lui.  de  manière  que  la  petite  ptqueT 
maivey,  Circulation^ 

14 
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Dans  Le  spécimen  des  tracés  fournis  par  le  sphygmographe  de 
Yierordt  ((ig.  106),  on  voit  que  les  mouvements  de  l'appareil  con- 
sistaient en  oscillations  sensiblement  isochrones,  l'ascension  et  la 
descente  étant  semblables  entre  elles.  Cependant,  quand  on  explore 
le  pouls  avec  le  doigt,  on  s'aperçoit  aisément  que  le  battement  de 
l'artère  offre,  en  général,  un  caractère  différent  de  celui  qu'expri- 
merait le  tracé  ci-dessous.  En  effet,  le  soulèvement  qu'éprouve  le 


ib  10  5  1 


l-'ig.  100.  Trace  du  sphygmographe  de  Vierordt, 


doigt  est  d'ordinaire  assez  brusque,  tandis  que  l'affaissement  du 
vaisseau  est  beaucoup  plus  lent;  cette  seconde  période  de  la 
pulsation  dure  plus  du  double  de  la  première. 

La  différence  entre  la  forme  du  tracé  et  la  sensation  tactile 
qu'on  éprouve  en  explorant  une  artère  m'avait  rendu  suspectes 
les  indications  de  l'instrument  de  Yierordt  :  je  pus  bientôt 
me  convaincre  qu'il  y  avait  une  cause  d'erreur  dans  la  construc- 
tion même  du  sphygmographe. 

située  près  du  centre  du  mouvement,  repose  sur  l'artère  radiale.  A  chaque  pulsation  du 
vaisseau,  l'instrument  agit  comme  un  levier  inlerpuissanl  dont  le  grand  bras  décrit 
des  mouvements  amplifiés  par  sa  longueur  même. 


Fig.  107.  SpliYginographe  de  Vierordl. 

Nous  reproduisons  (fig.  106)  un  des  tracés  que  donne  l'instrument  de  Vierordl  :  sur 
celle  figure,  on  peut  aisément  déterminer  la  fréquence  du  pouls,  quand  on  connaitla 
vitesse  avec  laquelle  tourne  le  cylindre.  Il  suffit  de  compter  co.nfi.cn  de  pulsal.ons  sont 
contenues  dans  la  longueur  qui  correspond  à  une  durée  connue. 
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Dans -l'instrument  de  Yierordt,  le  double  levier,  assez  lourd 
par  lui-même,  est  équilibré  par  un  contrepoids;  puis,  une  charge 
additionnelle  sert  à  déprimer  le  vaisseau  avec  assez  de  force 
pour  que  la  pulsation  se  manifeste.  Il  résulte  de  là  que  la  masse 
à  soulever  est  trop  considérable  pour  que  la  force  du  pouls  la 
puisse  déplacer  instantanément;  l'appareil,. s'il  reçoit  une  impul- 
sion brusque,  la  traduira  par  un  mouvement  lent  analogue  à 
celui  qu'exécuterait  une  balance  dont  les  deux  plateaux  seraient 
très  chargés  et  dont  un  des  bras  subirait  une  poussée  légère. 
Dans  cet  instrument,  comme  dans  les  manomètres  à  mercure,  la 
masse  à  mouvoir  déforme  par  son  inertie  le  mouvement  qui  lui 
est  communiqué. 


CHAPITRE  XIV, 

SPHYGMOGRAPHES  ET  TRACÉS  DU  POULS. 

Sphygmographe  à  pression  élastique.  —  Description  de  l'instrument.— Vérifications  du 
sphvgniographe  élastique.  —  Contrôle  du  sphygmographe  au  moyen  de  l'appareil 
instripteur  des  changements  de  volume  des  organes.  —  Modifications  apportées  par 
différents  auteurs  à  la  construclion  du  sphygmographe.  —  Sphygmographe  à  trans- 


mission. 


Sphygmographe  à  pression  élastjque. 

§  136.  —  Si  le  reproche  que  j'ai  fait  au  sphygmographe  de 
Vierordt  est  fondé  et  si  l'inertie  de  masses  trop  pesantes  rend  les 
indications  de  cet  appareil  défectueuses,  il  faut,  pour  remédier  à  cet 
inconvénient,  diminuer  énormément  la  masse  à  mouvoir  et  se 
rapprocher  autant  que  possible  du  levier  idéal,  c'est-à-dire  d'une 
tige  rigide  et  sans  pesanteur  obéissant  avec  la  plus  grande  facilité 
à  "toutes  les  impulsions  qu'elle  recevrait,  sans  en  modifier  les 
c£tï*9.cl-èrcs  • 

Pour  cela,  je  prends  un  levier  d'une  légèreté  extrême  :  il  est  fait 
de  bois  et  d'acier  très  mince;  ce  levier  est  placé  de  telle  sorte 
qu'il  ait  sa  plus  grande  épaisseur  dans  le  sens  où  se  produisent 
ses  mouvements,  ce  qui  lui  assure  une  grande  rigidité  en  même 
temps  qu'un  faible  poids. 

Mais  on  sait  que  le  pouls  ne  se  produit  que  si  l'on  déprime  la 
paroi  de  l'artère  (§  131)  ;  ce  ne  sera  pas  le  poids  de  ce  petit  levier 
qui  pourra  atteindre  ce  résultat.  Faudra-t-il,  comme \ierordt,  em- 
ployer un  poids  additionnel?  Ce  serait  perdre  tout  le  bénéfice  de 
la  légèreté  du  levier  et  retomber  dans  l'inconvénient  qu'il  s  agit 

1.  Vierordt  attachait  une  grande  importance  à  rendre  P^^jj^^ 
censions  et  descentes  de  l'extrémité  du  levier  ;  .  m'a  paru  que  c  cUul  -^"^ 
fait  secondaire,  car  en  prenant  un  levier  un  peu  long  et  en  ne  le  faisan  ose  le qu  avec 
une  faible  amplitude,  i'arc  qu'il  décrit  se  confond  sensiblement  avec  une  l.gne  dro.te. 
Dans  la  pratique,  celte  proposition  peut  être  cons.dérée  comme  exacte. 
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d'éviter.  J'ai  recouru,  pour  déprimer  l'artère,  à  l'emploi  d'un 
ressort  élastique  l;  c'est  la  modification  essentielle,  car  en  sup- 
primant l'inertie  de  l'instrument,  elle  en  change  entièrement  les 
indications. 

La  figure  théorique  108  donne  une  idée]  simple  du  nouveau 
sphygmographe.  Soit  AA  une  artère  dont  il  faille  explorer  les 
battements;  un  ressort  R  fixé  à  l'une  de; ses  extrémités  par  des 
vis  porte,  à  son  extrémité  libre,  une  plaque  arrondie  qui  repose 
sur  l'artère  et  la  déprime.  Chaque  fois  que  le  pouls  soulèvera  le 
ressort,  le  mouvement  se  transmettra  par  une  arête  verticale 
rigide  C  au  levier  horizontal  L.  Ce  levier  se  meut  autour  du  point 


0;  il  oscillera  donc  dans  un  plan  vertical  et  son  extrémité  libre, 
munie  d'une  plume  ,  tracera  ses  mouvements  sur  un  cylindre 
tournant. 

Telle  est,  réduite  à  son  essence,  la  construction  de  mon  sphyg- 
mographe; mais,  afin  d'amener  cet  instrument  à  une  utilité  pra- 
tique, il  a  fallu,  tout  en  respectant  le  plus  possible  le  principe 
sur  lequel  il  est  basé,  lui  faire  subir  des  modifications  nombreuses, 
pour  qu'il  soit  portatif  et  facile  à  app"liquer,';enfin  pour  rendre 
rapide  et  commode  l'opération  qui  consiste  à  inscrire  le  tracé  du 
pouls. 

DeMeription  de  l'instrument. 


§  137.  —  La  figure  109  montre  le  sphygmographe  avec  sa  dispo- 
sition réelle,  appliqué  sur  le  poignet;  il  y  est  attaché  par  un  lacet 

1.  L'emploi  d'un  ressort  à  la  place  d'un  poids  se  relrouve  dans  la  plupart  des  instru- 
ments que  j'ai  construits  pour  inscrire  les  mouvements  fonctionnels,  ou  dans  ceux  que 
j'ai  modifiés  :  manomètres,  sondes  cardiaques,  myographes.  Mon  but,  en  introduisant 
cette  modification,  a  été  de  supprimer  autant  que  possible  l'inertie  des  pièces  à  mou- 
voir qui  altérait  la  forme  des  mouvemenls. 
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jeté  alternativement  d'un  côté  à  l'autre  sur  de  petits  crochets. 
Ceux-ci  sont  fixés,  trois  de  chaque  côté,  à  des  ailettes  articulées 
sur  les  bords  d'un  cadre  qui  constitue  le  support  de  l'appareil. 
Le  lacet  complète  clone,  en  arrière,  une  sorte  de  bracelet  que 


Fig.  109.  Spliygmographe  direct. 


forme  en  avant  le  cadre  métallique;  le  tout  est  fortement  attaché 
sur  le  poignet. 

Dans  l'intérieur  du  cadre  se  trouve  un  ressort  d'acier  très 
flexible  qui  descend  obliquement  et  porte  a  son  extrémité  libre 
la  plaque  d'ivoire  arrondie  qui  déprimera  l'artère.  Une  vis  de 


i 


Fig.  110.  Détail  de  la  construction  du  spliygmograplie.  Moyen  de  transmettre  le  mouvement 

du  ressort  au  levier. 

réglage  sert  à  faire  varier  la  pression  de  ce  ressort.  Chaque  pul- 
sation de  la  radiale  imprimera  au  ressort  un  petit  mouvement 
qui  sera  amplifié  par  le  levier  et  inscrit  par  la  plume  qui  termine 
celui-ci1.  Un  petit  mouvement  d'horlogerie  entraîne  parallèlement 

1.  La  transmission  du  mouvement  du  ressort  au  levier  a  besoin  d'être  décrite  d'une 
manière  spéciale.  Il  s'agissait  d'établir  une  solidarité  parfaite  entre  le  ressort  de  pres- 
sion r  (fig.  110)  qui  déprime  le  vaisseau  et  le  levier  qui  en  inscrit  les  mouvements.  A 
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au  plan  d'oscillation  du  levier  une  plaque  enfumée  qui  reçoit  le 
tracé1. 

Cette  disposition,  la  dernière  que  j'aie  donnée  à  l'instrument, 
me  semble  préférable  à  celle  que  j'avais  employée  d'abord  et 
qui  assurait  moins  bien  la  solidarité  du  ressort  avec  le  levier2. 

Les  tracés  du  sphygmographe  élastique  diffèrent  totalement 
de  ceux  qu'on  obtient  avec  le  sphygmographe  de  Vierordt;  à  la 
place  d'une  oscillation  à  périodes  sensiblement  égales5,  mon 

cet  effet,  le  ressort  porte,  au  dessus  de  la  plaque  i  chargée  de  comprimer  l'artère,  une 
longue  vis  terminée  par  un  bouton  de  cuivre.  La  vis,  poussée  par  une  pression  élas- 
tique du  côté  de  l'axe  de  rotation  du  levier,  engrène  à  la  façon  d'une  crémaillère  dans 
la  gorge  molletée  d'un  galet  g  situé  sur  cet  axe.  Grâce  aux  aspérités  de  la  vis  et  du 
galet,  il  y  a  parfaite  adhérence  de  ces  surfaces,  de  sorte  que  tout  mouvement  vertical 
imprimé  par  le  ressort  à  la  vis  provoque  une  légère  rotation  de  l'axe  du  levier,  mouve- 
ment agrandi  à  l'extrémité  libre  de  celui-ci. 

1. 11  y  a  différentes  manières  d'inscrire  sur  le  papier  les  mouvements  du  levier;  la  plus 
sûre  est  de  tracer,  au  moyen  d'une  pointe  sèche  faite  de  baleine  amincie  et  flexible,  sur 
le  papier  qui  couvre  la  plaque  et  que  l'on  noircit  à  la  fumée  d'une  bougie.  De  cette 
façon,  la  plume  marque  à  coup  sûr  un  trait  fin  qui  se  détache  nettement  en  blanc 
sur  le  fond  noir;  mais  cette  manière  exige  une  opération  complémentaire  :  il  faut  fixer 
le  tracé,  en  trempant  la  feuille  dans  du  vernis  à  la  gomme  laque  très  étendu  d'alcool, 
après  quoi  on  laisse  sécher  le  papier. 

Il  est  plus  expéditif  de  se  servir  d'une  plume  et  d'encre  pour  tracer  les  courbes  du 
pouls.  La  plume  est  formée  d'une  lame  mince  de  ressort  d'acier;  elle  donne  un  trait 
fin,  mais  parfois  marque  mal.  Un  excellent  moyen  d'éviter  cette  défectuosité  consiste  à 
ajouter  un  pau  de  glycérine  à  l'encre  dont  on  se  sert  pour  recueillir  les  tracés  du  sphyg- 
mographe. Cette  précaution  empêche  la  plume  de  sécher;  on  la  trouve  toujours  prête 
à  marquer  chaque  fois  qu'on  y  met  de  nouvelle  encre. 

2.  Le  danger  que  cette  indépendance  entraîne  clans  certains  cas  est  le  suivant  :  sous 
l'influence  d'un  brusque  soulèvement,  le  levier  prend  un  mouvement  rapide  qui  lui  peut 
faire  dépasser,  par  sa  vitesse  acquise,  le  point  précis  auquel  il  devrait  s'arrêter.  En 
reliant  le  levier  au  ressort,  on  évite  cet  inconvénient,  car  l'extrême  légèreté  du  levier 
rend  négligeable  la  force  vive  qu'il  possède  au  sommet  de  son  ascension  et  fait  que 
cette  force  vive  s'éteint  dans  la  résistance  du  ressort,  quand  les  frottements  de  la 
plume  sur  le  papier  n'ont  pas  suffi  à  l'annuler  déjà. 

3.  En  relevant  les  durées  comparatives  des  deux  moitiés  de  ses  courbes,  Vierordt  a 


Fig.  m.  Tracés  du  pouls  recueillis  avec  le  sphygmograplie  do  Vierordt,  lorsqu'on  charge  l'artère  do 
poids  de  plus  en  plus  grands. —  Figura  composée  en  ajoutant  quatre  fragments  de  tracés  empruntés 
i  Vierordt.  (Die  Lehre  von  Arterienpuls,  p.  33.) 


trouvé  les  valeurs  suivantes  (Die  Lehre  von  ArlcricnpuU,  ch.  vi)  : 
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appareil  donne  des  courbes  dont  la  phase  ascendante  est  toujours 
beaucoup  plus  brève  que  celle  de  descente;  en  outre,  chaque 
pulsation  présente  des  accidents  multiples,  angles  vifs  ou  arrondis, 
inflexions  onduleuses,  de  nombre  et  de  formes  variables,  dont 


Fig.  112.  Quelques  tracés  du  pouls  recueillis  avec  le  sphygmographe  direct.  —  1.  Pouls  sénile  avec 
hypertrophie  du  cœur.  —  2.  Pouls  de  la  fièvre  typhoïde.  —  3.  Colique  de  plomb.  —  4.  Péricardile. 
—  5.  Convalescence.  —  6.  Pouls  sénile  rare.  —  7.  Fièvre  hectique.  —  8.  Anévrysme  disséquant  de 
l'aorte. 

on  trouve  des  types  dans  la  figure  112,  où  j'ai  rassemblé  au 
hasard  quelques  sphygmo grammes,  afin  que  le  lecteur  puisse  juger 
de  la  variété  des  caractères  du  pouls  chez  l'homme  sain  ou  ma- 

Période  d'ascension.  Période  de  descente. 

10    22    29    23    14  17    27    29    18  7 

Plus  le  pouls  est  rapide,  d'après  le  môme  auteur,  plus  les  deux  moitiés  de  la  pulsa- 
tion sont  égales.  Vierordt  (p  33)  reconnaît  que,  s'il  fait  varier  la  charge  qui  déprime  le 
pouls,  il  oblient  des  différences  de  formes  clans  les  tracés  (fig.  I  II);  mais  il  considère 
comme  défectueuses  les  courbes  dans  lesquelles  la  période  de  descente  présente  des 
ondulations.  Ce  pouls,  qu'il  appelle  pseudo-dicrotns,  est  pour  lui  l'effet  d'une  charge 
exagérée  appliquée  sur  l'artère.  La  charge,  dit-il,  est  bonne  quand  elle  donne  un 
tracé  dépourvu  de  dicrotisme. 
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lade.  Il  reste  à  démontrer  que  ces  formes  sont  réelles  et  qu'à  la 
place  d'un  instrument  que  j'accuse  d'inertie,  je  n'en  ai  pas  sub- 
slilué  un  autre  qui  ajoute  ses  vibrations  propres  aux  mouvements 
réels  du  pouls. 


lY-riflrations  du  sphygmographe  direct. 

§  138.  — Lors  de  l'apparition  de  cet  instrument,  Buisson  émit 
un  doute  sur  l'exactitude  de  la  courbe  et  pensa  que  le  sommet 
de  l'ascension  pouvait  être  surélevé  par  l'effet  de  la  vitesse  acquise 
du  levier,  celui-ci  continuant  sa  course  au  delà  du  point  où  le 
portait  le  maximum  de  soulèvement  du  ressort.  Buisson  imagina 
un  ingénieux  moyen  de  résoudre  la  question  qu'il  avait  posée. 
Il  plaça  au-dessous  du  levier  une  cale  qui  l'empêchait  de  redes- 
cendre pendant  la  période  d'abaissement  de  la  courbe1  et  soule- 
vant graduellement  cette  cale,  il  obligea  le  levier  à  ne  subir  le 


Fig,  H3.  Méthode  de  Buisson  pour  contrôler  les  indications  du  sphygmographe  à  ressort.  • 

soulèvement  du  ressort  que  dans  la  dernière  phase  de  l'élévation 
du  pouls.  La  figure  1.13  montre  qu'à  mesure  qu'on  soulève  le  levier 
le  tracé  se  restreint  à  une  portion  de  plus  en  plus  petite-  ses 
min.ma  se  trouvent  sur  une  ligne  oblique  ascendante  ;  il  finit 
par  se  réduire  au  sommet  de  la  pulsation.  Dans  la  figure  113,  la 
partie  ponctuée  complète  ce  qui  manque  dans  le  tracé.  Or,  le  som- 
met inscrit  dans  les  courbes  tronquées  avait  la  même  forme  et 
la  même  hauteur  que  dans  le  tracé  complet.  On  ne  pouvait  donc 
attribuer  la  hauteur  considérable  et  la  forme  aiguë  du  sommet  de 
la  courbe  à  une  projection  du  levier  qui  aurait  acquis  une  grande 
vitesse,  ans  son  parcours  ascendant,  puisquece  parcours  était sup. 
primé.  La  méthode  de  Buisson  doit  rester  comme  l'une  des  meil- 

^,^l^i£^let  aTrd'h,,i  &VeC  10  sP'^™graphe  direct 
icviei  est  force  de  sume  tous  les  mouvements  du  ressort  de  pression. 
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leures  qu'on  puisse  employer  pourcontrôler  un  appareil  inscripteur 

quelconque  et  s'assurer  qu'il  est  à  l'abri  des  effets  de  l'inertie. 

g  139.  _  J'ai  construit  récemment  des  appareils  inscriptcurs  dans 
lesquels  la  vitesse  du  levier  est  tellement  réduite  que  les  effets 
de  l'inertie  peuvent  être  considérés  comme  nuls.  On  sait  que 
la  force  vive  d'une  masse  en  mouvement  est  proportionnelle  au 
carré  de  la  vitesse  qui  lui  est  imprimée.  Si  donc  nous  recueil- 
lons avec  un  sphygmographe  des  tracés  du  pouls  dont  l'amplitude 
soit  d'un  demi-millimètre,  c'est-à-dire  dix  fois  moindre  qu'avec 
le  sphymographe  ordinaire,  la  force  vive  qui  tend  à  projeter  le 
levier  sera  cent  fois  moindre.  Or  les  tracés  obtenus  avec  cette 
amplitude  réduite  et  qui,  pour  être  lisibles,  exigent  l'emploi  du 
microscope,  sont  sensiblement  semblables  à  ceux  que  donne  le 
sphygmographe  ordinaire;  cet  instrument  est  donc  réellemment  à 
l'abri  du  reproche  qu'on  a  pu  lui  faire,  d'altérer  les  tracés  par  les 
vibrations  de  son  levier. 

Czermak  craignant  sans  doute  aussi  que  l'inertie  du  levier 
n'altérât  les  indications  du  sphygmographe  voulut  le  remplacer 
par  le  levier  idéal,  c'est-à-dire  sans  pesanteur.  Il  fit  tomber  un 
faisceau  de  lumière  parallèle  sur  un  miroir  susceptible  d'exécuter 
des  mouvements  de  bascule  sous  l'influence  des  pulsations  arté- 
rielles. Le  rayon  lumineux  réfléchi  allait  à  grande  distance 
projeter  son  image  sur  un  écran.  Dans  les  mouvements  de  ce 
faisceau  de  lumière  on  reconnaissait  les  mêmes  phases  que  dans 
le  mouvement  du  levier  du  sphygmographe  élastique.  Il  paraît 
même  que  Czermak  recueillit  par  ce  moyen  les  images  du  pouls 
sur  une  plaque  photographique. 

D'autres  expérimentateurs  ont  contrôlé  l'instrument  en  faisant 
agir  sur  lui  des  mouvements  de  formes  diverses  que  le  tracé  a 
reproduits  fidèlement;  ainsi  ont  procédé  Koschlakoff,  Rives,  etc. 

La  forme  du  tracé  du  pouls  recueilli  au  sphygmographe  est, 
d'autre  part,  complètement  justifiée  par  l'inscription  fournie  par 
le  jet  de  sang  qui  s'échappe  d'une  artère.  Landois1  a  recueilli,  à 
l'aide  de  ce  procédé,  de  nombreux  tracés  dans  lesquels  on  re- 
trouve tous  les  détails  indiqués  par  le  sphygmographe. 

1.  Landois  (Hêmautographie.  Arch.  de  Pfluger,  1874,  t  IX,  p.  71j  a  transmis .  taj 
pulsations  artérielles  à  une  flamme  manométritfie  de  Kœmg;  j'.gnore  le  but  que  cet 
auteur  se  proposait  d'atteindre  par  cette  expérience. 
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§  140.  —  Un  des  meilleurs  contrôles  auxquels  on  puisse  sou- 
mettre le  sphygmographe  consiste  à  l'appliquer  sur  une  artère 
à  laquelle  est  adapté  un  manomètre  élastique.  Le  pouls,  con- 
sistant dans  une  variation  de  consistance  du  vaisseau  sous 
l'influence  des  changements  de  la  tension  artérielle,  doit  présenter 
les  mômes  phases  que  cette  tension;  les  deux  tracés  doivent 
donc  être  identiques1.  C'est  ce  que  l'on  voit  en  opérant  sur  une 
artère  d'un  animal. 

§  141.  —  Contrôle  du  sphygmographe  au  moyen  de  l'appareil 
inscripteur  des  changements  de  volume  des  organes.  —  Les  alter- 
natives de  turgescence  et  de  resserrement  des  organes  sous 
l'influence  de  changements  de  la  tension  de  leurs  artères  sont 
entièrement  assimilables  aux  indications  d'un  manomètre  élas- 
tique dans  lequel  varie  la  pression  du  sang.  Un  sphygmoscope, 
par  exemple,  se  gonfle  et  se  resserre  suivant  les  phases  d'aug- 
mentation ou  de  diminution  de  la  tension  artérielle;  il  en  est  de 
même  de  l'ensemble  des  vaisseaux  artériels  d'un  membre  qui 
peuvent  être  considérés  comme  un  espace  formé  de  parois 
élastiques;  aussi  devait- on  s'attendre,  si  le  sphygmographe 
traduit  fidèlement  les  changements  de  la  tension  artérielle,  à 
obtenir  des  formes  identiques  pour  le  pouls  et  pour  les  change- 
ments de  volume  des  organes.  Cette  identité  existe  en  effet  dans 
la  plupart  des  cas,  de  sorte  que  l'on  peut  substituer  au  sphyg- 
mographe ordinaire  l'appareil  à  déplacement  de  Buisson,  dont 
nous  avons  parlé  §  127,  à  propos  des  expériences  de  François- 
Franck  et  que  Mosso  a  désigné  pour  cette  raison  sous  le  nom 
d'hydro-sphygmographe 2. 


1 .  Par  cette  identité,  nous  entendons  que  les  deux  tracés  doivent  présenter  des  ondu- 
lations de  môme  nombre  et  de  formes  semblables;  mais  les  courbes  peuvent  avoir 
des  amplitudes  différentes,  suivant  qu'on  a  plus  ou  moins  sensibilisé  l'un  des  in- 
struments. 

2,  I/emploi  de  l'appareil  à  déplacement  est  utile  dans  les  circonstances  où  quel- 
que anomalie  artérielle  empêche  d'appliquer  le  sphygmographe  ordinaire.  On  peut 
ainsi  évaluer  le  relard  du  pouls  sur  le  cœur,  juger  de  la  régularité  des  pulsations, 
sa.s.r  les  influences  de  la  respiration  sur  le  pouls,  etc.  Mais  il  arrive  parfois  que  le 
tracé  des  changements  de  volume  de  la  main  a  une  forme  assez  différente  de  celle 
du  pouls  artériel. 

Dans  son  travail  sur  la  circulation  cérébrale  (Sulla  circolazione  del  sangue  net  cer- 
vello  del  l'uomo,  Torino,  1880),  Mosso  constate  ces  différences  et  émet  l'opinion  que 
le  sphygmographe  ordinaire  altère  la  forme  des  tracés,  tandis  que  l'hydro-snhve- 
mographe  en  donne  la  forme  véritable.  On  verra  plus  loin  que  la  forme  des  tracés  des 
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Modifications  apportées  par  «1  autres  auteurs  a  la  construction 

du  sphygmographe. 

^  142.  —  Beaucoup  d'auteurs  ont  proposé  des  modifications  du 
sphygmographe  élastique  ;  une  des  préoccupations  dominantes  de 
certains  médecins  était  de  demander  à  l'instrument  l'indication  de 
la  valeur  absolue  de  la  pression  du  sang  dans  les  artères,  tandis 
qu'il  n'en  peut  exprimer  que  la  valeur  relative.  Il  ne  faut  pas 
oublier  que  le  sphygmographe ,  de  même  que  les  manomètres 
élastiques  dont  les  indications  n'auraient  pas  été  contrôlées  au 
moyen  du  manomètre  à  mercure  employé  comme  étalon,  ne  donnv. 
que  l'expression  des  variations  en  plus  ou  en  moins  de  la  ten- 
sion artérielle,  variations  qu'il  traduit  par  des  oscillations  plus 
ou  moins  grandes,  suivant  qu'il  est  plus  ou  moins  sensibilisé. 
Or,  on  a  pu  croire  qu'en  estimant  en  grammes  la  pression  que 
le  ressort  exerce  sur  l'artère,  on  mesurerait  ainsi  la  résistance 
que  la  pulsation  surmonte  et  par  conséquent  la  valeur  absolue 
de  la  pression  artérielle. 

Il  faut  renoncer  à  obtenir  avec  le  sphygmographe  cette  valeur 
absolue  et  se  borner  à  rechercher  dans  la  forme  des  tracés  du 
pouls  des  indications  indirectes  de  la  valeur  de  cette  pression1; 
on  verra  plus  tard  que  cette  méthode  indirecte  donne  des  ré- 
sultats assez  précis.  ' 

D'après  ce  qui  précède,  il  me  semble  qu'on  ne  doit  pas  atta- 

deux  instruments  diffère  dans  certains  cas  :  lorsqu'il  existe  un  relâchement  des  petits 
vaisseaux,  ceux-ci  prennent  une  expansion  plus  tardive  que  celle  de  Tarière  afférente. 

1  J'ai  fait  quelques  tentatives  pour  mesurer  la  valeur  absolue  de  la  pression  du 
sang  dans  les  artères  d'un  membre,  en  faisant  agir  sur  la  surface  de  ce  membre  une 
contre-pression  qu'on  mesure  au  moyen  du  manomètre.  On  élève  graduellement  la 
pression  extérieure  jusqu'à  oblitérer  les  artères,  en  surmontant,  par  conséquent,  la 
pression  que  le  sang  exerce  à  leur  intérieur.  Ces  essais,  encore  incomplets,  présentent 
des  difficultés  très  grandes  et  ont  besoin  d'être  repris  ;  je  ne  les  ai  signalés  à  l'attention 
des  physiologistes  que  dans  l'espérance  que  d'autres  continueraient  ces  recherches, 
que  je  n'ai  pu  suivre  assez  longuement  (voir  Trav.  du  lab.,  t.  II,  p.  209,  et  l. 
p  253)  Il  faut  rapprocher  ces  tentatives  de  celles  qui  ont  été  faites  par  Kr.es  pour 
mesurer  la  valeur  absolue  de  la  pression  clu  sang  dans  les  capillaires,  en  cherchant 
quelle  est  la  charge  qu'il  faut  appliquer  sur  une  plaque  de  verre  de  surface  con- 
nue pour  décolorer  les  tissus  sous-jacenls  en  chassant  le  sang  contenu  dans  leurs 
vaisseaux.  Ces  recherches,  antérieures  aux  miennes,  n'ont  pas  donne  de  résultats  b.en 
satisfaisants. 
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cher  d'importance  à  la  modification  du  sphygmographe  proposée 
par  Béhier'  et  qui  consiste  à  mesurer,  sur  un  cadran  divisé,  le 
nombre  de  tours  faits  par  la  vis  de  réglage  pour  obtenir  un  tracé 
du  pouls  aussi  ample  que  possible.  La  même  tentative  a  été  faite 
par  Balthazar  Forster2  avec  un  moyen  identique. 


Mpliygiiiograplie  à  transmission. 

g  143.  —  De  même  que  la  pulsation  du  cœur,  celle  du  pouls  se 
transmet  à  distance  et  s'inscrit  au  moyen  d'instruments  appro- 
priés. Déjà  Buisson  avait  réussi  à  transmettre,  par  des  tubes  à  air, 
les  pulsations  des  artères  sur  lesquelles  il  appliquait  ses  enton- 
noirs munis  de  membranes.  Brondgeest,  en  Hollande,  a  présenté 
sous  le  nom  de  pansphygmographe  une  sorte  de  tambour  explo- 
rateur du  cœur  susceptible  de  s'appliquer  aux  artères.  J'ai  adopté 
une  autre  disposition  qui  me  semble  plus  commode  et  qui  donne 
des  résultats  très  satisfaisants. 

La  figure  114  représente  le  sphygmographe  à  transmission.  La 
monture  ordinaire  est  conservée  avec  son  mode  d'adaptation  au 

1.  Béhier,  Description  de  modifications  apportées  au  sphygmographe.  (Bull,  de 
l'Acad.  deméd.,  11  août  1868,  t.  XXXIII,  p.  176.) 

2.  Balth.-Forstcr,  British  and  Forcign  medico-chir.  Revietv.  July  1867. 

Les  instruments  de  Behier  et  de  B.  Forster  indiquent-ils  réellement  la  pression  exer- 
cée sur  l'artère?  On  peut  à  coup  sûr  répondre  que  non  ;  car,  avec  un  peu  d'habitude 
du  maniement  d'un  sphygmographe,  on  reconnaît  que  la  conformation  du  poignet  varie 
assez,  d'un  sujet  à  l'autre,  pour  que  le  ressort  doive  être  très  inégalement  déprimé  lors- 
qu'on veut  presser  l'artère  radiale  avec  une  force  égale  chez  deux  sujets  différents. 
D'autre  part,  en  admettant  môme  que  le  cadran  indiquât  en  grammes  la  valeur  de  la 
pression  exercée  par  le  ressort,  une  partie  de  celte  pression  sera  supportée  par  les 
parties  molles  voisines  de  l'artère,  et  la  valeur  de  cette  panie  de  la  pression  ne  sau- 
rait être  connue. 

Imaginons  enlin  que  l'artère  toute  seule  supporte  la  pression  du  ressort,  et  que 
colle-ci  soit  exactement  mesurée  ;  on  n'en  pourra  pas  déduire  la  valeur  de  la  pres- 
sion du  sang.  En  effet,  la  force  avec  laquelle  le  ressort  tend  à  être  soulevé  a  deux 
facteurs  :  la  pression  du  sang  multipliée  par  la  surface  de  paroi  vasculaire  sur  laquelle 
s'exerce  celle  pression.  Or  ce  dernier  facteur  change  beaucoup,  d'un. sujet  à  l'autre,  avec 
le  volume  de  la  radiale.  Cette  artère  est  souvent  de  calibres  très  différents  au  poignel  droit 
cl  au  poignet  gauche,  de  sorte  que  telle  pression  qui  écraserait  l'artère  la  plus  petite 
serait  à  peine  suffisante  pour  déprimer  au  degré  convenable  l'artère  la  plus  volumi- 
neuse Enfin,  le  calibre  de  l'artère  radiale  change  notablement,  d'un  moment  à  l'autre, 
sur  un  même  sujet.  En  général,  si  on  laisse  le  sphygmographe  longtemps  appliqué 
sur  le  poignet  d'un  sujet  jeune,  on  constate  que  les  pulsations  augmentent  de  force  ce 
qui  tient  à  une  augmentation  du  calibre  de  l'artère  radiale  sous  l'influence  de  la  com- 
pression prolongée  qu'elle  subit. 
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poignet  ;  la  vis  V  règle  la  pression  du  ressort.  A  la  partie  supé- 
rieure, l'instrument  porte  une  capsule  métallique  à  membrane  de 
caoutchouc  semblable  à  celle  d'un  tambour  à  levier.  Sur  la  mem- 
brane est  un  disque  léger  du  centre  duquel  se  délache  une  tige  T 
dont  l'extrémité  s'adapte  au  ressort  de  pression  et  en  transmet  les 
mouvements  à  la  membrane.  La  capsule  à  air  du  sphygmograplie 
se  met  en  rapport,  par  un  tube,  avec  celle  d'un  tambour  à  levier 
inscripteur.  On  recueille  le  tracé  sur  le  cylindre  enfumé  d'un  poly- 
graphe  ;  la  forme  en  est  identique  à  celle  que  donne  le  sphygmo- 
graplie ordinaire. 

Le  sphygmograplie  à  transmission  présente  l'avantage  de  don- 
ner des  tracés  d'une  longueur  très  grande,  car,  indépcndammenl 


Fig.  114.  Sphygmograplie  à  transmission  envoyant  la  pulsation  artérie  le  a  un  levier  inscripteur 

situé  à  distança. 

du  parcours  que  représente  un  tour  de  cylindre,  il  suffit  de  chan- 
ger la  position  du  levier  inscripteur  sur  le  cylindre  du  poly- 
graphe  pour  écrire  indéfiniment  les  tracés  du  pouls.  On  constate 
alors  parfois  certaines  irrégularités  qui  eussent  pu  passer  inaper- 
çues dans  la  courte  durée  du  tracé  d'un  sphygmograplie  ordinaire. 
La  ligure  115  montre  une  irrégularité  périodique  du  rythme  et  de 
l'amplitude  du  pouls,  cette  périodicité  était  réglée  par  le  rythme 
des  mouvements  respiratoires. 

Veut-on  suivre  dans  toutes  ses  phases  l'influence  de  certaines 
conditions  physiologiques  sur  les  caractères  du  pouls,  c'est  encore 
au  sphygmograplie  a  transmission  qu'il  faut  s'adresser.  Le  tracé 
(fig.  116)  montre  la  série  des  changements  qui  se  produisent  dans 
la  fréquence,  la  forme  et  la  force  du  pouls,  pendant  la  durée  d'un 
effort  et  après  que  l'effort  a  cessé.  Il  serait  très  difficile  de  faire 
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tenir  dans  la  durée  du  tracé  d'un  sphygmographe  ordinaire  les 
phases  complètes  de  ce  curieux  phénomène  dont  on  trouvera  l'ex- 
plication plus  tard. 

Le  sphygmographe  a  transmission  permet  encore  de  recueil- 
lir simultanément  le  pouls  de  plusieurs  artères,  ou  d'inscrire 
le  pouls  artériel  en  même  temps  que  la  pulsation  du  cœur.  On 
voit  (fig.  117)  un  exemple  de  celte  inscription  double.  Il  s'agissait 
d'un  malade  qui  présentait  des  systoles  irréguliôres  ;  le  pouls 
radial  avait  des  irrégularités  correspondantes,  la  coïncidence  des 
pulsations  faibles  avec  les  systoles  avortées  est  manifeste  dans  ce 
tracé. 

Lcs  aoubles  tracés  simultanés  du  cœur  et  du  pouls  sont  indis- 
pensables  quand  il  s'agit  de  déterminer  le  relard  du  pouls  sur  la 
|  systole  du  cœur,  indication  si  précieuse  dans  le  diagnostic  des 
anévrysmes.  Enfin,  ils  éclairent  singulièrement  le  mécanisme  nor- 
mal ou  anormal  de  la  circulation  cardio-vasculaire,  en  montrant 
à  la  fois  comment  le  sang  est  lancé  par  le  cœur  et  comment  il 
est  reçu  dans  le  système  artériel. 


CHAPITRE  XV. 


MÉCANISME  DU  POULS.  —  SA  VITESSE  DE  PROPAGATION. 

Caractères  du  pouls  dans  les  différentes  artères;  ses  variétés  de  forme  ;  son  retard  sur 
la  systole  du  ventricule.  —  Causes  diverses  du  retard  du  pouls.  —  Le  sang  éprouve 
des  oscillations  dans  les  artères.  —  Expériences  sur  les  ondes  liquides  dans  les  tubes 
élastiques  :  oscillations  d'une  colonne  d'eau  dans  un  tube  dont  les  deux  extrémités 
sont  élastiques;  oscillations  du  liquide  dans  un  tube  entièrement  élastique;  ondes; 
ondes  liquides  dans  les  tubes  ouverts;  ondes  dans  les  tubes  branchés;  identité  du 
retard  du  pouls  sur  le  schéma  et  sur  les  artères  des  animaux.  —  Conditions  qui  font 
varier  le  relard  de  transmission  du  pouls. 


Caractères  du  pouls  dans  les  différentes  artères;  ses  variétés  de 
forme,  son  retard  sur  la  systole  du  ventricule. 

§  144.  —  Le  pouls  traduit  dans  toutes  les  artères  les  variations 
de  la  pression  du  sang,  mais  il  diffère  d'une  artère  à  une  autre, 
tant  par  sa  forme,  que  par  l'instant  où  il  se  produit.  cUtt, 

La  forme  du  pouls  varie  avec  l'artère  explorée.  Ainsi,  tandis 
que  la  pression  aortique  mesurée  tout  près  du  cœur  offre  sensi^  ^ 
blement  la  même  valeur  et  les  mêmes  phases  que  celle  du  ventri- 
cule gauche  en  systole,  et  que  le  pouls  aortique  présente  des 
traits  communs  avec  la  pulsation  ventriculaire,  on  ne  trouve 
plus  rien  qui  rappelle  cette  forme  dans  le  pouls  des  artères 
éloignées  du  cœur. 

§  145.  —  Comparaison  de  la  pulsation  du  cœur  avec  le  pouls  de 
différentes  artères.  -  La  figure  118  montre  quatre  tracés  recueillis 
simultanément  :  les  changements  de  la  pression  du  sang  dans  le 
ventricule  gauche  d'un  cheval,  la  pression  intra-aortique,  le  pouls 
de  la  carotide  et  celui  de  la  fémorale.  Ces  quatre  tracés  diffèrent 
non  seulement  par  leurs  formes,  mais  par  l'instant  auquel  chacun 

marky,  Circulation.  ^ 
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d'eux  se  produit.  L'origine  du  mouvement  retarde  de 


à  mesure  qu'on  explore  une  artère  plus  éloignée  du 


plus  en 
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Fi*  us  —  P  V,  courbe  de  la  pression  intra-ventriculaire  sur  le  cheval;  A. P0»!»  ^"^rf 
carotidien;  F,  pouls  fémoral.  Les  divisions  du  temps  comptées  dans  le  sens  transvasai  coires. 
pondent  chacune  a  un  dixième  de  seconde. 


a   *  •  A,  h  v_J. 


Causes  diverses  du  retard  du  pouls. 

On  a  vu  que  le  retard  du  pouls  de  l'aorte  sur  le  début  de  la  sys- 
tole du  ventricule  gauche  est  dû  à  ce  que  la  systole  ventricule 
n'acquiert  pas,  dès  son  début,  une  force  suffisante  pour  soulever 
les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte. 


a  146  —  Retard  de  la  transmission  du  mouvement  dans  les  ar- 
tère, -  Pour  la  fémorale  et  les  autres  artères,  le  retard  de  leur 
pouls  sur  celui  de  l'aorte  tient  à  une  autre  cause.  Il  dépend  de ,  ce 
que  la  transmission  du  mouvement  des  liquides  dan    les  tube 

^1  ,  ,    .  ,  I    A\,nn  nnrlft    mil  met 


nue  ta  Li  cttisiino^iuii       ~ — ■   -  . 

élostiques  a  lieu  sous  forme  du  transport  d'une  onde  qui  met 
■TlZLr.  ^n.  A  arriver  du  cœur  aux  extrémités  du  système 


un  certain  temps  à  arriver  du  cœur  aux  extrémités  du  système 

artériel.  , ..  ,       ,    .:-„  :t« 

Quant  aux  changements  de  forme  que  subit  la  pulsation,  ils 
dépendent  encore  de  la  production  des  ondes  mult.ples  qui,  a  la 


CHAPITRE  XV.  227 


suite  d'une  seule  impulsion  du  sang  par  le  ventricule  gauche,  %~  ^ 
donnent  naissance  à  des  oscillations  plus  ou  moins  nombreuses  de  ua*JUL 
la  tension  artérielle.  Telle  est  l'origine  du  pouls  rebondissant  ou  VZ~*~~ 
dicrote  qui  s'observe  même  dans  les  conditions  de  parfaite  santé.  ^A.  < 
Il  ne  sera  question  dans  ce  chapitre  que  du  retard  du  pouls  et 
des  influences  qui  le  modifient1. 


Le  sang  éprouve  des  oscillations  dans  les  artères. 


§  147.  —  Le  mouvement  du  sang,  à  l'intérieur  des  vaisseaux 
élastiques,  est  soumis  aux  lois  ordinaires  des  oscillations  ou  des 
vibrations.  Lancé  avec  une  certaine  vitesse  dans  les  artères,  le 
sang  acquiert  une  force  vive,  en  vertu  de  laquelle  il  s'élance  vers 

1.  Josius  Weitbrecht  (1740,  Commentarii  Acad.  Imp.  Petropolitanis)  et  Sénac  (loc. 
cit.,  1777)  avaient  déjà  signalé  l'existence  d'un  retard  du  pouls  dans  les  artères  éloi- 
gnées du  cœur,  mais  ce  phénomène  est  peu  sensible  et  échappe  à  l'observateur  dont 
le  tact  n'est  pas  très  exercé  ;  Haller,  qui  concevait  l'existence  de  ce  retard,  le  regardait 
comme  imperceptible  à  nos  sens.  Confirmé  plus  tard  par  Carliste  (Observ  .  on  Motions 
and  Sounds  of  the  Heart.  Brit.  Assoc,  1833)  et  Rochow  {Diclionn.  en  XXX  vol.),  le 
retard  du  pouls  a  été  soigneusement  étudié  par  E.-H.  Weber  (De  pulsu  in  omnibus 
arteriis  plane  non  sijnchronico.  Annot,  Acad.  Leipzig,  1834),  qui  lui  a  donné  sa  véri- 
table interprétation  en  l'expliquant  par  le  transport  d'une  onde  à  l'intérieur  des  artères. 

Weber  attribue  à  l'onde  artérielle  une  vitesse  de  9-,24  par  seconde  et  une  longueur 
de  2-8.  Enfin,  pour  bien  faire  comprendre  que  ce  n'est  pas  du  sang  lancé  par  la  der- 
nière systole  ventriculaire  qui  soulève  le  doigt  quand  on  explore  le  pouls  radial  mais 
que  c'est  la  transmission  de  proche  en  proche  de  l'impulsion  du  cœur  qui  produit  la 
pulsation,  Weber  emploie  cette  expression  pittoresque  :  Unda  non  est  maleria  pro- 
grediens,  sed  forma  malerise  progrediens. 

A.-W.  Volkmann  (Hàmodynamik,  Leipzig,  1850)  admit  l'existence  de  vagues  san- 
guines à  l'intérieur  des  vaisseaux,  et  pour  en  déterminer  la  marche,  fit,  des  expériences 
fort  remarquables.  Le  savant  physiologiste  ne  disposait  alors  que  d'un  intestin  de  diôvre 
comme  tube  élastique;  trois  manomètres  à  mercure  munis  de  flotteurs,  suivant  la  mé- 
thode de  Ludwi-  lui  permirent  d'explorer  en  trois  points  de  cet  intestin  la  valeur  des 
pressions. 

Volkmann  admet  des  ondes  positives  ou  de  tension,  et  des  ondes  négatives  ou  d'as 
p.rat.on  Pour  lui,  les  ondes  marchent  plus  vite  quand  le  conduit  est  large  et  s'éteignent 
d  autant  plus  vite  que  la  pression  y  est  plus  grande.  Les  vagues  positives  et  négatives 
ont  une  amplitude  plus  grande  vers  l'orifice  d'entrée.  Volkmann  admet  enfin  que  des 
vagues  semblables  existent  clans  les  artères  et  suppose  que  des  ondulations  des  parois 
du  tube  peuvent  interférer  avec  celles  du  liquide  qui  y  est  contenu 

Vierordl  (Diel.ehrc  v.  A  rlerienpuls)  admet.,  comme  Weber,  l'existence  d'une  onde  arté- 
rielle dont  le  transport  correspondrait  à  la  vitesse  de  propagation  du  pouls  Cette 
onde  parcourrait,  comme  l'a  admis  Weber,  28  pieds  1/2  par  seconde,  de  sorte  que  la 
vague  entière  est  plus  longue  que  l'arbre  artériel.  -  Vierordt  pense  que  les  interfé 
renées  signalées  par  Volkmann  sont  dues  à  la  Combinaison  des  mouvements  propres 
du  manomètre  avec  ceux  qui  lui  sont  communiqués. 
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les  dernières  ramifications  du  système  artériel ,  les  distend  en 
perdant  sa  vitesse,  puis  rétrograde  sous  l'influence  du  retrait 
élastique  de  ces  vaisseaux.  Dans  ce  phénomène  interviennent  les 
influences  combinées  de  trois  facteurs  qui  sont  :  la  densité  du 
liquide  en  mouvement,  la  vitesse  dont  il  est  animé,  l'élasticité  des 
vaisseaux  dans  lesquels  s'effectue  le  mouvement'. 


Expériences  sur  les  ondes  liquides  dans  les  tubes  élastiques. 

s  148  _  Oscillations  d'une  colonne  d'eau  dans  un  tube  dont  les 
deux  extrémités  sont  élastiques,  -  Pour  réduire  le  phénomène  à  sa 
forme  la  plus  simple,  considérons  le  cas  où  une  colonne  d  eau, 
contenue  dans  un  tube  de  verre  terminé  par  deux  tronçons  élas- 
tiques, oscille  alternativement  d'une  de  ses  extrémités  a  1  autre. 

gasiné  resterait  indéfiniment  dans  la  mas  e  et ^  ™alt  d ^ ]    ^  ,choisi 
s'il  n'était  dépensé  par  le  mob.le  d'une  façon  que  conque    1  a 
exemple',  la  force  vive  de  la  masse  travaillera  cont  e  a         «     e  S  ^ 

métal  ,  nous  verrons  celle-ci  s'infléchir  eUa  fo  ce  ^ e  se  ^  ,a 

qui  se  traduira  par  la  diminution  graaueiic  uc  a        -  c>est-à-d  ire  le  tra- 

SU  n'aura  plus  de  vitesse,  elle  aura  dépensé ^«^^L  Mais  daus  cetle 
vaii  qu'elle  a  reçu,  et  ce  travad  aura  Pa é  d an  ^ a^  ,e  m  ^  ^  ^ 

tige,  le  travail  n'est  q^emmagasmé   si  eUe  e    par  réll.0grade  par  le 

restituer  à  ^r^.^^^^L^  Aligne,  la  balle  a  pré- 
redressement de  la  lige,  et  quand  celle  c.  er  insUnt 
cisément  la  même  vitesse  et  contient  la  « me vive q ^  P  ^ 
Puis,  la  force  vive  va  se  dépenser  comm  tout  indc(inime„t 

^irrrr^r^t  Perte  j—* 

^r=ons  sont  des  ^  *  =  — 

— - — d'une  ma- 

nière  plus  ou  moins  complète  manière  allernatlve 

La  nature  de  la  force  extérieure  C1U  ^J"  manière  essentielle.  Ainsi,  on 

peu,  danger  sans  ^^^^f™^  ,-dule  dans  lequel  la 
peut  assimiler  aux  oscillations  d  une  tige  vi  écédent  exemple, 

pesanteur  joue  le  môme  rôle  que  «^danj  toprWa  ^  de  ion, 

Lorsqu'un  manomètre  a  ^ ^JJ^  ™dXnt,  parce"  que  la  colonne  de 
pui8  oband„nné  à  —  , * M  «       P  absorbe  sa  force  viyo  9t  la 

mercure  animée  de  vitesse  iiavam 


lui  restitue  tour  à  tour. 
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Soit  (fig.  119)  ce  tube  dont  les  extrémités  seules  présententde  l'élas- 
ticité; de  l'eau  remplit  exactement  l'appareil,  et  deux  ligatures 
placées  aux  bouts  des  tronçons  de  caoutchouc  emprisonnent  le 
liquide.  Il  suffit  de  frapper  sur  l'un  des  tubes  élastiques  pour  im- 
primer au  liquide  un  mouvement  qui  se  traduira  par  des  oscil-  ^  „Jù 
lations  successives.  La  colonne  d'eau  s'élance  contre  l'extrémité 
du  tube  opposée  à  celle  qui  a  reçu  le  choc,  la  distend ,  perd  sa 
vitesse,  puis  reçoit  de  la  réaction  élastique  du  caoutchouc  une  <x~-  <iA~>k 

Fig.  119.  Tube  de  verre  plein  d'eau  et  terminé  par  deux  tronçons  élastiques  pour  montrer 
les  oscillations  de  la  colonne  liquide. 


impulsion  qui  la  ramène  à  l'extrémité  opposée  où  les  mêmes  actes 
se  reproduisent.  La  colonne  liquide  oscille  ainsi  d'un  bout  à  l'autre 
du  tube,  jusqu'à  ce  que  les  résistances  que  le  liquide  éprouve  à 
se  mouvoir  éteignent  sa  vitesse  et  arrêtent  les  oscillations. 

Si  l'on  veut  inscrire  ces  oscillations,  on  applique  un  sphygmo- 
graphe  sur  l'un  des  tronçons  de  caoutchouc  comme  on  le  ferait 
sur  une  artère  ;  puis,  saisissant  entre  les  doigts  l'autre  extrémité 
élastique  du  tube,  on  la  comprime  et^on  la  relâche  alternative- 


I  ig.  lïO.  Inscription  des  oscillations  du  liquide  dans  un  lube  termine  par  deux  tronçons  élastiques. 

ment.  Le  sphygmographe  inscrit  alors  le  tracé  (fig.  120)  dans 
lequel  les  parties  marquées  du  signe  -\-  correspondent  aux 
moments  où  le  tube  est  comprimé,  ce  qui  élève  la  pression  du 
liquide,  tandis  que  les  parties  marqués  du  signe  —  se  produisent 
quand  le  tube  cesse  d'être  comprimé. 

Chaque  fois  que  la  pression  est  brusquement  élevée  ou  abaissée, 
on  voit  s'écrire  une  série  de  vibrations;  ce  sont  les  oscillations 
de  la  colonne  liquide  qui  se  porte  alternativement  d'un  bout  à 
l'autre  du  tube. 
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Les  lois  physiques  des  oscillations  nous  font  prévoirqu'en  chan- 
geant la  valeur  d'un  des  facteurs  dont  il  a  été  question  précédem- 
ment, on  change  les  caractères  de  l'oscillation.  Ainsi,  en  augmen- 
\X^l  ',  •  tant  la  masse  du  corps  oscillant,  on  accroît  la  durée  de  l'oscilla- 

tion ;  en  augmentant  la  force  élastique  du  tube,  on  diminue  cette 
durée;  en  augmentant  la  vitesse  initiale  imprimée  au  liquide,  on 
\  cUv*^ "A  accroît  l'amplitude  de  l'oscillation1. 

i^/of^  Dans  la  circulation,  il  n'y  a  pas  lieu  de  se  préoccuper  des 
lT^:  ^v\ju^g^changements  que  peut   éprouver  la  densité  du  sang  et  qui 

sont  négligeables,  mais  la  force  élastique  des  vaisseaux  varie 
beaucoup,  suivant  le  degré  de  réplétion  des  artères,  g  101  ;  il  en 
est  de  même  de  la  vitesse  avec  laquelle  le  sang  passe  du  ventri- 
cule dans  les  artères.  Nous  pouvons  donc  prévoir  déjà  que  les 
,  oscillations  seront  plus  rapides  quand  la  tension  artérielle  sera 
forte,  et  qu'elles  auront  plus  d'amplitude  quand  le  sang  sera  pro- 
jeté avec  vitesse  par  la  systole  ventriculaire,  c'est-à-dire  dans  les 
"u»i-<<-cas  de  faibte  pression. 

g  ]  49.  —  Oscillations  du  liquide  dans  un  tube  entièrement  élastique; 
ondes.—  Les  conditions  de  l'expérience  qui  vient  d'être  décrite  sont 
trop  simples  pour  fournir  l'explication  complète  du  mouvement 
du  sang  dans  les  vaisseaux.  Nous  avons  supposé  le  cas  d'un 

li  Pour  vérifier  l'influence  des  masses,  comparons  ce  qui  se  passe,  suivant  que  le 
tube  est  rempli  d'eau  ou  de  mercure.  On  remarque  (fig.  121)  que  dans  ce  dernier  cas 
la  durée  des  oscillations  s'est  accrue  notablement. 

Pour  constater  l'influence  de  la  force  élastique  toute  seule,  remplissons  le  tube  avec 
un  même  liquide;  mais,  dans  un  cas,  plaçons  à  ses  extrémités  des  tronçons  de  caout- 
chouc mince,  et  dans  l'autre  cas  des  tubes  plus  épais;  de  cette  façon,  nous  ferons  agir 


Fi".  121.  Oscillations  d  une  colonne  de  mercure  dans  un  Uibe  terminé  par  deux  tronçons  élastiques. 


sur  la  colonne  liquide  en  mouvement  des  forces  élastiques  tantôt  faibles,  tantôt  fortes. 
La  durée  de  l'oscillation  sera  moindre  quand  on  emploiera  le  tube  épais,  c'est-a-dire 
celui  dont  la  force  élastique  est  la  plus  grande. 

Enfin  si  I  on  imprime  à  la  colonne  liquide  des  impulsions  plus  ou  moins  rapides,  ces 
impulsions,  exigeant  des  dépenses  diflérentes  de  travail,  produiront  des  oscillations 
dont  l'étendue  croîtra  ou  décroîtra  comme  le  travail  dépensé. 
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tube  rigide  dans  toute  son  étendue,  sauf  à  ses  deux  extré- 
mités ;  or,  les  vaisseaux  artériels  sont  élastiques  sur  toute  leur 
longueur,  il  en  résulte  une  complication  plus  grande  du  mouve- 
ment d'oscillation.  Dans  un  tube  entièrement  élastique,  il  se  pro- 
duit un  mouvement  ondulatoire  analogue  à  celui  qu'on  observe  à 
la  surface  de  l'eau  contenue  dans  une  rigole,  lorsqu'on  donne 
une  impulsion  à  cette  eau  dans  le  voisinage  d'une  des  extrémités 
du  canal  qui  la  renferme. 

Ce  mouvement,  dont  la  complication  est  si  grande  qu'il  a  défié 
longtemps  les  efforts  des  plus  illustres  physiciens,  est  très  facile 
à  déterminer  expérimentalement  au  moyen  de  la  méthode  gra-/  jjfL^^t 
phique.  L'onde,  en  effet,  produit  sur  son  passage  un  gonfle-  ^    '  / 


Fig.  122.  Explorateur  du  passage  de  l'onde  suivant  la  longueur  d'un  lube  élastique. 


ment  plus  ou  moins  prononcé  du  tube  élastique  dans  lequel  elle  /  j  £  Q/ 
chemine.  Il  suffira  donc  d'inscrire  à  la  fois  les  phases  du  gonfle-  ~  (. ,  ,„  ç"~gy 


ment  du  tube  dans  une  série  de  points  équidistants,  échelonnés  sur 
toute  sa  longueur,  et  grâce  à  la  superposition  parfaite  de  tous 
les  points  qui,  dans  chaque  courbe,  correspondent  k  un  même 
instant,  on  pourra  suivre  le  transport  de  l'onde  d'un  bout  à 
l'autre  du  tube,  avec  les  modifications  de  sa  forme  et  de  son 
amplitude.  On  a  déjà  vu  une  application  de  ces  tracés  superposés 
dans  les  expériences  de  cardiographie. 

Pour  explorer  le  gonflement  du  lube  en  différents  points  de 
sa  longueur,  je  me  sers  d'une  série  de  petits  appareils  dont  la 
figure  122  représente  la  disposition1. 


1.  Un  tambour  métallique  t  (fig.  122)  semblable  à  ceux  qui  entrent  dans  la  construc- 
tion du  tambour  à  levier,  est  collé  à  l'intérieur  d'une  petite  caisse  de  bois  B,  de  ma- 
nière que  la  membrane  du  tambour  soit  tournée  en  bas.  La  caisse  est  ouverte  sur  deux 
de  ses  côtés  pour  laisser  passer  au-dessous  du  tambour  le  tube  t  dont  on  explore  la 
dilatation  (ce  tube  est  représenté  en  coupe);  il  repose  dans  une  demi  -  gouttière 
de  métal  collée  sur  la  face  inférieure  de  la  caisse.  Une  autre  demi-gouttière  repose  sur 
le  tube  et  est  mise  en  contact  par  en  haut  avec  la  membrane  du  tambour.  Lorsque  le 
passage  de  l'onde  dilate  le  tube  de  caoutchouc,  les  deux  demi-gouttières  de  métal 
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Dans  l'appareil  complet  (flg.  123),  un  tube  horizontal  de  caout- 
chouc est  rempli  de  liquide;  à  l'une  de  ses  extrémités  est  une 
pompe;  à  l'autre  un  ajutage  d'écoulement  que  Ton  peut  tenir 
ouvert  ou  fermé  suivant  la  nature  de  l'expérience.  Le  tube  tra- 
verse les  caisses  de  six  explorateurs  du  passage  de  l'onde  placés  à 
une  distance  de  20  centimètres  les  uns  des  autres  ;  il  se  prolonge 
au  delà  du  dernier  explorateur,  mais  on  peut,  au  moyen  d'une 
pince,  le  fermer  exactement  à  ce  niveau.  De  cette  façon,  l'onde 
viendra  heurter  en  ce  point  contre  l'obstacle  formé  par  la 
pince. 

Six  tambours  à  levier,  disposés  dans  le  même  ordre  que  les  six 
explorateurs  de  l'onde  le  sont  le  long  du  tube,  tracent  leurs 
courbes  sur  un  même  cylindre  animé  d'une  assez  grande  vitesse 
de  rotation,  28  centimètres  par  seconde.  Cette  vitesse  est  contrôlée 
par  un  chronographe  de  50  vibrations  doubles  par  seconde.  Chacun 
des  explorateurs  du  gonflement  du  tube  est  relié  à  un  tambour  à 
levier  par  un  tube  de  caoutchouc.  L'appareil  inscripteur  (fig.  123) 
reçoit  à  la  Ibis  six  tracés  dont  chacun  est  commandé  par  un  des 
explorateurs. 

Expérience.  —  Au  moyen  d'une  petite  pompe  dont  on  enfonce 
brusquement  le  piston,  on  lance  dans  le  tube  quelques  centi- 
mètres cubes  de  liquide.  Les  six  leviers  entrent  en  mouvement 
et  l'on  recueille  le  tracé  suivant  (fig.  124). 

Sans  entrer  pour  le  moment  dans  l'analyse  complète  de  cette 
figure,  on  y  voit,  au  premier  coup  d'œil,  que  le  gonflement  du 
tube  s'opère  successivement  aux  divers  points  de  sa  longueur. 
Des  lignes  verticales  qu'on  abaisserait  du  sommet  de  chaque 
courbe  sur  le  tracé  du  chronographe  montreraient  de  combien 
retarde  le  sommet  de  l'onde  pour  chacun  des  points  de  la  lon- 
gueur du  tube1. 

g  150.  —  Pour  montrer  que,  dans  un  même  tube,  le  transport 
de  l'onde  est  plus  lent  quand  la  densité  du  liquide  est  plus 
grande,  mettons  du  mercure  au  lieu  d'eau  dans  notre  tube  élas- 

tendent  à  s'écarter  l'une  de  l'autre,  et  comme  la  supérieure  est  seule  mobile,  c'est  elle 
qui  exécute  la  totalité  du  mouvement;  elle  comprime  le  tambour  placé  au-dessus  d'elle, 
et  celui-ci  transmet  à  un  tambour  à  levier  inscripteur  le  signal  de  gonflement  du  tube 
au  point  exploré. 
1.  Pour  le  détail  de  ces  expériences,  voir  Trav.  lab.,  t.  I,  p.  98. 
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tique  et  répétons  la  môme  expérience.  Les  tracés  obtenus  seront 

ceux  qui  sont  ponctués  dans  la  figure  124;  ils  indiquent  un  trans- 
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V\e   itt  TransDort  de  l'onde  liquide  dans  un  tube  élastique.  Les  courbes  pleines  correspondent  au 
iJlri de Vende  dans  un  tube  plein  d'eau.  Les  courbes  ponctuées  correspondent  aux  mouve- 


transport 

ments  de  l'onde  dans  un  tul>e  rempli  de  mercure. 


port  de  l'onde  environ  cinq  fois  plus  lent  que  dans  le  tube  rempli 
d'eau 

Une  série  d'expériences  faites  avec  des  tubes  d'élasticités  va- 
-w<-riées    et  en  imprimant  des  impulsions  plus  ou  moins  rapides 
":  au  liquide  qu'on  projette  dans  le  tube,  m'a  fait  voir  que  la  vitesse 
Lrv-Hf.  t  i    ^  de  l'onde  diminue  graduellement  dans  son  transport  d'un  bout  à 
)U  d-wn^-  W^pautre  du  tube;  qu'elle  augmente  quand  la  force  élastique  du  tube 

^  "  est  p1us  srande  -  qu'elle  croît  ésalement  avec  la  vitesse  d'impul" 

«nrM__^«    sion  du  liquide. 

Y+*J^    g  151.  —  Ondes  liquides  dans  les  tubes  ouverts.  -  Les  précé- 
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dentés  expériences  avant  été  faites  sur  un  tube  fermé  à  son  , 

extrémité,  il  y  avait  lieu  de  chercher  si  les  mômes  phénomènes 

se  passent  dans  un  tube  ouvert  a  ses  deux  bouts  et  traversé  par  ^ 

un  courant  continu  de  liquide,  ainsi  que  cela  existe  dans  la  L^/£v/k-'  <^^- 

circulation  du  sang.  Or,  l'expérience  a  montré  que  la  propagation  M  '  eo^^t 

de  l'onde  se  fait  de  la  môme  façon  quand  le  tube  est  traversé  par 

un  courant  de  liquide;  la  marche  des  ondes  étant,  comme  l'a  dit 

Weber,  indépendante  du  transport  matériel  du  liquide. 


§  152.  —  Ondes  dans  les  tubes  branchés.  —  Enfin,  au  lieu  d'un 
tube  simple  et  rectiligne  comme  celui  que  nous  venons  d'em- 
ployer, si  nous  avions  affaire  à  des  tubes  branchés  les  uns  sur 
les  autres  comme  le  sont  les  artères,  l'onde  se  transmettrait-elle 
de  la  même  façon? 


Fig.  125.  Pulsation  du  cœur  Puis,  pouls  earotidien  Car,  et  pouls  de  la  tibiale  Tib,  recueillis  sur  le 
schéma  pour  montrer  le  retard  inégal  des  pulsations  des  artères  sur  celles  du  cœur. 


Pour  répondre  à  cette  question,  il  suffit  de  recourir  au  schéma 
delà  circulation  qui  a  été  décrit  précédemment.  En  appliquant, 
sur  différentes  parties  de  cet  appareil,  des  explorateurs  du  pouls  ^ 
placés  les  uns  sur  l'origine  de  l'aorte  et  sur  les  gros  troncs  arlé-  ^  ç^U^/  flyù^ 
riels,  les  autres  sur  les  branches  secondaires  ou  sur  des  artères 
très  éloignées  du  cœur,  on  voit,  en  inscrivant  simultanément 
ces  différentes  pulsations,  que  la  transmission  de  l'onde  se  fait 
suivant  les  mômes  lois  que  dans  le  tube  élastique  rectiligne  dont 
nous  nous  servions  tout  à  l'heure. 
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g  1 53,  Identité  du  relard  du  pouls  sur  le  schéma  et  sur  les  artères 

des  animaux.  —  Ces.  pulsations,  dont  le  retard  s'accroît  à  mesure 
nue  le  vaisseau  qui  les  a  fournies  est  plus  éloigné  du  cœur,  rap- 
/  ,       pellenl  complètement  ce  qui  se  passe  sur  le  vivant  quand  on  în- 
x^r^  oUU^         t  ^  ^  fo.g  leg  pulsations  (le  différentes  artères.  En  comparant  la 
^  ^  jf^^       figure  124  recueiHie  sur  le  schéma  à  celle  que  donne  l'inscription 
simultanée  de  la  pulsation  du  cœur,  du  pouls  de  l'aorte  et  de  celui 
£^  de  la  fémorale  (fig.  118)  on  voit  que,  de  part  et  d'autre,  le  retard 
delà  pulsation  s'observe  dans  des  conditions  identiques. 

Conditions  qui  font  varier  le  retard  de  transmission  dn  pouls. 

2_£vW     ^  'wV^i  §  154.  —  Dans  la  circulation  du  sang,  deux  conditions  peuvent 
^ZltT'^^modirier  la  vitesse  de  transmission  du  pouls  :  la  force  élastique  des 
artères  change  à  chaque  instant;  toute  augmentation  de  l'obstacle 
!  à  l'écoulement  du  sang,  en  élevant  la  tension  artérielle,  devra 
accélérer  la  propagation  de  l'onde  du  pouis.  Mais  il  se  produit 
en  même  temps  une  influence  de  sens  inverse  qui  annule  à  peu 
près  complètement  leseffetsdel'accroissement  de  la  force  élastique 
des  vaisseaux:  c'est  la  moins  brusque  pénétration  du  sang  dans 
les  artères1.  En  effet,  le  cœur  a  d'autant  plus  de  peine  à  se  vider 
qu'il  rencontre  une  résistance  plus  grande.  Nous  avons  vu,  §  48, 
■^Jf        P^que  par  l'effet  de  cette  résistance  augmentée,  il  envoie  moins  de 
•p^-yt  sang  dans  les  artères  ;  ajoutons  qu'il  envoie  moins  vite  ces  ondées 

T~  [>UrS*  <        de  petit  volume. 

Inversement,  quand  la  tension  artérielle  est  faible,  cette  cause 
,  de  ralentissement  de  l'onde  sanguine  est  compensée  par  la  pêne- 

fZ--l^H^A    tration  plus  facile  et  par  conséquent  plus  abondante  e  plus 
brusque  du  sang  ventriculaire  dans  le  système  arlcnel.  De 
...T^^ces  conditions  résulte  une  tendance  à  la  translation  plus  raP1de 
r    de  l'onde  du  pouls. 

'  ,  C'est  en  vertu  d'une  conceplio»  «.éorique  que  Webe,  a  dunné  je  re.ard  du  pouls 

tol?  oluTLn,  une  , -ou  de  Peu, 

mdicarct.  »  On  a  vu  que  ce  rei       ,  déterminations  cl.n.ques  qu'on 

ZT^Vr^^ZZ^  du  p.u.s  dans  ,es 
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La  compensation  de  ces  deux  influences  antagonistes  est  à  peu 

(i^jxt^*,   A^vvva'  OJ+Jxas^ 

près  complète  chez  l'homme  sain  ou  malade,  de  sorte  que,  si  l'on  ,         ^  <^JZ^L 
mesure  l'intervalle  de  temps  qui  sépare  le  pouls  de  la  carotide  de 
celui  de  la  fémorale  sur  un  même  sujet,  on  trouve,  presque  tou- 
jours, la  même  valeur.  Mais  il  est  certaines  altérations  des  artères 
qui  changent  beaucoup  la  vitesse  de  propagation  de  l'onde  san-   *.  -  f-  * 

guine;  ainsi  agissènt  les  anévrysmes  et  les  rétrécissements  arté-  "  7 
riels.  Ces  deux  altérations,  dont  nous  aurons  à  parler  longue- 
ment dans  les  chapitres  consacrés  à  la  pathologie,  ont  pour  effet  ^ 
de  retarder  la  transmission  du  pouls,  de  sorte  que  les  deux  ra- 
diales, qui  doivent  battre  en  même  temps  sur  un  sujet  sain, 
battent  l'une  après  l'autre  chez  un  sujet  qui  porte  un  anévrysme 
ou  un  rétrécissement  sur  l'une  des  artère  explorées.  C'est  ce  que 
l'on  connaît  sous  le  nom  de  pouls  différent.  Ce  caractère,  qui  n'est 
sensible  au  toucher  que  s'il  est  extrêmement  prononcé,  est  très 
nettement  perceptible  si  l'on  emploie  en  même  temps  deux  sphyg- 
mographes  à  transmission. 

Il  n'est  pas  toujours  possible  d'explorer  simultanément  les  deux 
artères  dont  on  veut  comparer  les  pulsations  au  point  de  vue  du 
synchronisme.  Ainsi,  pour  inscrire  à  la  fois  le  pouls  des  deux  ra-  \ 
diales,  il  faut  disposer  de  deux  sphygmographes  à  transmission. 
On  peut  tourner  la  difficulté  en  comparant  le  retard  de  chacune 
des  radiales  à  un  point  de  repère  commun  qui  sera,  soit  la  pul- 
sation du  cœur,  soit  le  pouls  de  la  carotide.  La  différence  entre 
les  deux  retards  observés  représentera  exactement  le  retard  du 
pouls  d'une  des  artères  radiales  sur  celui  de  la  radiale  du  côté 
opposé 

1.  Certains  auteurs  ont  employé  des  signaux  électriques  pour  mesurer  le  retard 
du  pouls  sur  la  pulsation  du  cœur  :  M.  Kcndrick  (Edinb.  Med.  Journ.  Juillet  1874); 
Landois  {Lehr  buch  der  Physiologie  des  Mcnschen.  1879,  p.  157). 

Je  crois  qu'il  faut  beaucoup  se  défier  de  l'emploi  des  signaux  électriques  dans  ce 
cas,  et  généralement  lorsqu'il  y  a  lieu  de  mesurer  le  temps  qui  sépare  deux  actes  l'un 
de  l'autre.  En  effet,  un  signal  électrique  doit  être  produit  par  une  rupture  ou  par  une 
clôture  de  courant.  Dans  tous  les  cas,  il  faut  un  certain  travail  mécanique,  soit  pour 
séparer  deux  pièces  de  métal  qui  se  touchaient,  soit  pour  amener  en  contact  deux 
pièces  qui  étaient  séparées  l'une  de  l'autre.  Or,  si  faible  qu'on  suppose  le  travail  néces- 
saire pour  obtenir  ces  clôtures  ou  ruptures  de  courant,  on  peut  être  sûr  que  l'acte  dont 
on  veut  signaler  le  début  n'aura  pas,  dans  les  premiers  instants,  la  force  néces- 
saire pour  provoquer  un  signal  électrique.  Une  systole  du  cœur,  par  exemple, 
débutera  toujours  un  peu  avant  de  produire  le  signal  qui  devra  l'annoncer;  il  en  est 
de  môme  pour  le  pouls.  Ces  retards  des  signaux  sur  les  actes  qu'ils  doivent  annoncer 
ne  seront  probablement  jamais  égaux  enlre  eux,  soit  que  les  deux  contacts  électriques 
n'exigent  pas  exactement  le  môme  effort  pour  se  mouvoir,  soit  que  les  deux  mouve- 
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Si  le  retard  du  pouls  radial  sur  le  poulscarotidien  variepeu  chez 
un  même  sujet,  à  l'état  sain,  ou  sur  deux  sujets  à  peu  près  de 
même  taille,  il  en  est  autrement  du  retard  du  pouls  artériel  sur 
la  pulsation  du  cœur.  Celui-ci  change,  à  chaque  instant,  suivant 
l'état  de  la  tension  artérielle.  Celte  tension  est-elle  très  faible,  le 
^t^-  •  '  $6uls  retarde  très  peu  sur  la  pulsation  du  cœur;  en  effet,  dès 
^jjj.   le  début  de  sa  systole,  le  ventricule  a  acquis  une  force  suffisante 
pour  surmonter  l'effort  que  la  pression  du  sang  exerce  sur  les 
valvules  sigmoïdes  de  l'aorte.  La  tension  artérielle  forte  entraîne 
au  contraire  un  grand  retard  du  pouls  sur  la  pulsation  du  cœur, 
vUvX'  y^\^^ ^attendu  que  la  systole  ventriculaire  doit  se  prolonger  plus  long- 
temps pour  atteindre  la  phase  où  elle  est  capable  de  soulever  les 


ralvules  sigmoïdes  (§  79). 

Pour  comprendre  les  conditions  qui  donnent  naissance  aux  for- 
mes si  diverses  du  pouls  dont  nous  avons  représenté  plus  haut 

ments  que  l'on  doit  signaler  n'aient  pas  exactement  les  mêmes  phases;  en  ce 
cas,  celui  dont  le  début  sera  le  plus  brusque  a  beaucoup  de  chances  d'être  signalé  le 
premier. 

J'ai  reconnu  ces  inconvénients  des  signaux  électriques  dans  mes  premières  tenta- 
tives de  cardiographie,  en  1859.  Un  contact  électrique  était  fermé  par  la  pulsation  du 
cœur,  tandis  qu'un  tube  plein  d'eau  terminé  par  deux  ampoules  élastiques,  comme 
dans  la  figure  31,  explorait  la  pression  du  sang  dans  le  ventricule.  Le  signal  électrique 
précédait  toujours  le  moment  où  le  tube  ventriculaire  annonçait  le  début  de  la  systole. 
Cette  erreur  tenait  à  l'inégale  sensibilité  des  deux  instruments.  En  outre,  l'écart  des 
deux  signaux  variait  à  ma  volonté  :  je  l'allongeais  en  augmentant  la  résistance  à 
vaincre  par  la  pulsation  du  cœur  pour  produire  la  rupture  du  courant;  je  le  raccour- 
cissais en  diminuant  celte  résistance.  De  ce  moment,  je  renonçai  à  l'emploi  des  signaux 
électriques  pour  mesurer  l'intervalle  qui  sépare  les  débuts  de  deux  actes  physiolo- 
giques. 

Les  signaux  à  air  ont  cet  avantage  qu'ils  indiquent  toutes  les  phases  des  actes  qu  ils 
traduisent;  de  sorte  que,  si  la  pulsation  du  cœur  ou  celle  d'une  artère  débute  d'une 
manière  très  lente,  on  s'en  apercevra  sur  le  tracé  et  l'on  estimera  mieux  que  de  toute 
autre  manière  le  point  précis  qui  correspond  au  début  du  phénomène. 

Keyt,  de  Cincinnati,  qui  a  fait  beaucoup  de  mensurations  du  retard  du  pouls  sur  la 
pulsation  du  cœur,  transmet  les  deux  sortes  de  mouvements  avec  des  tubes  pleins 
d'eau  (On  trouvera,  à  la  partie  technique,  la  disposition  du  cardio-sphygmographe  de 
Keyt  )  Ces  signaux,  au  point  de  vue  chronographique,  sont  d'une  précision  aussi 
grande  que  ceux  que  donne  l'emploi  de  tubes  à  air.  Il  importe  seulement  de  déter- 
miner avec  deux  instruments  de  môme  nature  l'instant  d'apparition  des  deux  mouve- 
ments explorés.  Que  l'on  compare,  par  exemple,  l'intervalle  qui  sépare  la  pulsation  du 
cœur  du  pouls  radial  droit,  à  celui  qui  sépare  la  pulsation  du  cœur  du  pouls  radial 
gauche.  En  employant  des  signaux  à  air,  on  trouvera  deux  durées  assez  courtes;  avec 
deux  signaux  à  eau,  les  durées  seront  plus  longues.  Mais  la  diflérence  entre  les  deux 
durées  comparées  l'une  à  l'autre  restera  la  môme,  quel  que  soit  le  mode  de  transmission 
employé. 
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quelques-uns  des  types,  il  est  indispensable  d'étudier  certaines 
conditions  hydrauliques  qui  président  à  la  naissance  de  ces  formes. 
En  premier  lieu,  nous  traiterons  de  la  forme  et  du  mouvement  des 
ondes  sanguines  qui  se  produisent  dans  le  système  artériel  sous 
l'influence  de  la  brusque  pénétration  du  sang  dans  les  artères,  et 
nous  montrerons  les  effets  de  ces  ondes  sur  la  forme  de  la  pulsa- 
tion du  cœur  et  sur  le  pouls. 


CHAPITRE  XVI. 


REBONDISSEMENT  OU  DICROTISME  DES  PULSATIONS  DU  CŒUR  ET 
DU  POULS  ARTÉRIEL.  —  DIFFÉRENCES  DE  LA  FORME  DU  POULS 
DANS  LES  DIFFÉRENTES  ARTÈRES. 

Les  ondes  qui  se  produisent  dans  le  système  artériel  influent  sur  la  forme  des  pul- 
sations du  cœur  et  des  artères.  —  Analyse  du  mouvement  des  ondes  liquides.  —  Re- 
tentissement des  ondes  aortiques  sur  la  pression  dans  le  ventricule  gauche.  — 
Changements  de  forme  du  tracé  ventriculaire  quand  on  fait  varier  les  ondes  aor- 
tiques. —  Des  ondes  sanguines  dans  la  petite  circulation.  —  Retentissement  des 
ondes  aortiques  dans  la  pulsation  du  cœur  gauche  de  l'homme.  -  Les  ondes  des 
artères  restent  confinées  dans  ces  vaisseaux  pendant  la  diastole  des  ventricules.  — 
Onde  de  clôture  des  valvules  sigmoïdes.  —  Rebondissement  ou  dicrotisme  du  pouls 
artériel. 


Les  ondes  qui  se  produisent  dans  le  système  artériel  influent  sur 
la  forme  «les  pulsations  du  cœur  et  des  artères. 

Les  tracés  représentés  ci-dessus  ont  montré  que  non  seulement 
la  pulsation  met  un  certain  temps  à  se  transmettre  d'un  bout  à 
l'autre  du  système  artériel,  mais  aussi  qu'elle  présente  des  formes 
différentes  suivant  l'artère  qu'on  explore.  On  connaît  déjà  la 
cause  du  retard  de  la  transmission  du  pouls:  ce  retard  correspond 
à  la  vitesse  de  propagation  de  l'onde  sanguine  dans  les  vaisseaux. 
Nous  allons  montrer  que  les  variétés  que  présente  la  forme  des 
pulsations  sont  dues  à  ce  que  des  ondes  plus  ou  moins  nom- 
breuses et  marchant  en  sens  divers  se  forment  dans  les  vaisseaux 
artériels. 

Analyse  du  mouvement  des  ondes  liquides. 

§  155.  —  Pour  saisir  la  manière  dont  ces  ondes  naissent,  se 
déplacent  et  se  combinent,  reprenons  l'expérience  précédemment 
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décrite  et.  que  nous  avons  analysée  seulement  en  ce  qui  concerne 
la  vitesse  de  propagation  de  l'onde. 

La  figure  126  représente  les  formes  que  revêt  le  changement  de 
volume  du  tube  élastique  en  six  points  différents  de  sa  longueur, 
sous  l'influence  d'une  brusque  introduction  de  liquide  par  l'une  de 
ses  extrémités.  D'après  ce  qui  a  été  dit  §  114,  il  est  clair  que 
les  changements  de  tension  et  les  phases  du  pouls  donneront 
des  tracés  identiques  à  celui  du  gonflement  du  tube.  En  analysant  n  Icrv^C 
cette  figure  nous  y  voyons  :  C-X  M^-- 

1°  Que  le  mouvement  du  liquide  se  traduit  par  une  première u^^^%^rv^,  v~ 
onde  qui  se  transporte  d'un  bout  à  l'autre  du  tube;  cette  onde  j^^^^1'  u  ^~- 
primairp  directe  est  reconnaissable  dans  ses  passages  successifs  p**^ 
sous  les  différents  explorateurs;  elle  se  traduit  par  les  courbes  'fc 
la  2a  3a...  6a. 


&  yuu  i  uimc  pumaue  unecie  est  suivie  u  onues  secondaires,  o,     •  -^kt 
d'ondes  tertiaires,  c,  et  parfois  d'un  plus  grand  nombre  d'ondes  ;  les 
dernières  sont  de  plus  en  plus  petites  et  s'éteignent  avant  d'ar- 
river au  bout  du  tube. 

3°  Que  l'onde  primaire  directe  se  réfléchit  contre  l'extrémité  du  /;-  —  o^ls 

tube  et  revient  sous  forme  d'onde  réfléchie  a'  suivant  un  trajet  0u>  *'  ^y^J. 
rétrograde  et  retourne  vers  l'entrée  du  tube,  à  peu  près  avec  la 

même  vitesse  que  dans  son  parcours  centrifuge.                       ^  , 

oÇ^Cb   A->  u-  lA 

Ne  retenons  pour  le  moment  que  ces  faits1,  ils  permettent  déjà  - 


I.  Pour  plus  de  développements,  voir  Trav.  lab.,  t.  I,  p.  98  à  122;  nous  ne  pouvons 
ici  que  reproduire  les  conclusions  de  ce  travail  : 


CONCLUSIONS. 


1»  Lorsqu'un  liquide  pénètre  avec  vitesse  et  d'une  manière  intermittente  dans  un    '  '  ' 
conduit  élastique  déjà  plein,  il  se  forme,  dans  la  colonne  liquide  tout  entière  des  onde* 
positives  qui  se  transportent  avec  une  vitesse  indépendante  du  mouvement  de  transla- 
tion du  liquide.  Ces  ondes  semblent  soumises  aux  lois  générales  des  mouvements  ondu-  t~~*f~*f~ 
latoires;  des  appareils  spéciaux  permettent  de  les  étudier; 

2»  La  vitesse  de  transport  d'une  onde  est  proportionnelle  à  la  force  élastique  du  tube 
elle  varie  en  raison  inverse  de  la  densité  du  liquide  employé;  elle  diminue  graduelle- 
ment pendant  le  parcours  de  l'onde;  elle  croit  avec  la  rapidité  d'impulsion  du  liquide  ■ 

3°  L'amplitude  de  l'onde  est  proportionnelle  à  la  quantité  de  liquide  qui  pénètre  dans 

l»de^  C"e  dimi"Ue  pe"  a  peu  pendant  le  Par- 

4»  Quand  un  afflux  de  liquide  dans  le  tube  est  bref  et  énergique,  il  peut  se  faire 
sous  Influence  de  cette  impulsion  unique,  une  série  d'onde,  successives  qu  n  arct „î  ' 
les  unes  a  la  suite  des  autres.  Ces  ondes  secondaires,  formées  suivant  les  lois  du  mot 

MAR-'Y,  Circulation.  ,„  ^IrT  6*~'~~  a 


242  LA  CIRCULATION  DU  SANG, 

de  comprendre  un  grand  nombre  de  phénomènes  qui  se  passent 
dans  la  circulation  du  sang.  Les  ondes  multiples,  directes  et 
réfléchies,  se  produisent  nécessairement  dans  l'aorte,  car  l'exis- 
tence d'un  écoulement  terminal  n'en  empêche  pas  la  formation  g  151. 
Il  y  aura  donc  des  ondes  primaires  et  secondaires  dans  l'aorte, 
et  cela  va  expliquer  certaines  indexions  du  pouls  aortique  et 
même  de  la  pulsation  ventriculaire,  dont  il  n'était  pas  possible  de 
comprendre  la  production. 

vement  vibratoire,  ont  des  amplitudes  graduellement  décroissantes;  en  outre,  elles 
peuvent  être  suivies  plus  ou  moins  loin  sur  le  trajet  du  tube  :  les  dernières  formées, 
étant  les  plus  faibles,  s'éteignent  les  premières; 

5°  Quand  une  onde  est  suivie  d'ondes  secondaires,  on  peut  mesurer  la  longueur  de 
chacune  d'elles,  d'après  l'intervalle  qui  sépare  deux  sommets  consécutifs.  La  lon- 
gueur d'une  onde  augmente  quand  diminuent  sa  vitesse  et  son  amplitude; 

6»  Si  au  lieu  d'introduire  du  liquide  dans  le  tube,  on  en  retire  au  contraire  une 
petite  quantité,  il  se  forme  une  onde  négative  qui  est  soumise  aux  mêmes  lois  que 
Tonde  positive  et  peut  être  suivie  d'ondes  négatives  secondaires  ; 

1°  Lorsque  le  tube  dans  lequel  se  forment  les  ondes  est  fermé,  ou  suffisamment  ré- 
tréci à  son  extrémité,  il  se  forme  des  ondes  réfléchies  qui  suivent  un  trajet  rétrograde 
et  reviennent  à  l'origine  du  tube.  Ces  ondes  réfléchies  se  distinguent  des  ondes  directes, 
en  ce  que  la  compression  du  tube  en  aval  du  point  exploré  augmente  l'intensité  des 
ondes  directes  et  supprime  les  ondes  réfléchies.  Au  lieu  où  se  fait  la  réflexion,  1  ampli- 
tude des  ondes  augmente,  ainsi  qu'on  l'observe  à  la  surface  d'un  bassin,  quand  les 
ondes  viennent  en  frapper  les  bords; 

8"  Si  le  liquide  pénètre  avec  une  grande  rapidité  dans  un  tube  à  parois  peu  exten- 
sibles on  voit  se  former  ce  qu'on  pourrait  appeler  des  vibrations  harmoniques;  elles 
sont  surajoutées  aux  ondes.  Ces  harmoniques  n'apparaissent  pas  à  l'orifice  d'entrée  du 
tube  mais  seulement  un  peu  plus  loin;  elles  disparaissent  près  de  l'extrémité  opposée; 

9»'ouand  le  liquide  pénètre  dans  le  tube,  en  grande  quantité  et  pendant  assez  long- 
temps, son  afflux  prolongé  s'oppose  à  l'oscillation  rétrograde  qui  fait  naître  les  ondes 
secondaires.  Toutefois,  celles-ci  peuvent  apparaître  à  une  certaine  distance  de  1  onl.ee 
d'entrée  du  tube; 

10»  Dans  les  tubes  branchés,  de  calibres  et  d'épaisseurs  semblables,  il  se  fait  un 
niêlange  très  compliqué  d'ondes  qui  passent  d'un  tube  dans  l'autre.  Mais,  dans  les  con- 
tons de  la  circdaL  du  sang,  l'aorte  ne  permet  pas  le  passage  des  onde  d  une 
aSe  dans  une  autre.  L'aorte  a  ses  propres  ondes,  qu'elle  envoie  dans  toutes  les  ar- 
^  oi,  elles  se  transforment  plus  ou  moins,  mais  elle  éteint  et  absorbe,  comme  un 
l-éservoi,  élastique,  les  ondes  que  chaque  artère  lui  apporte,  et  ne  les  envoie  peut  aux 

autres;  ,  ,  .  , 

11«  Ouand  de  petits  lubes  de  longueurs  inégales  sont  branches  sur  un  tube  plus 
Jl  comme  les  artères  le  sont  sur  l'aorte,  chacun  de  ces  tubes  est  le  siège  d  ondes 
qùïïuflTpropres,  qui  se  forment  à  son  intérieur  et  dont  la  longueur  Varie  avec  cel.e 
du  tube. 
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Fif.  126.  Transport  des  omles  positives  dans  un  tube  élastique. 
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Retentissement  des  ondes  aortiques  sur  la  pression  dans  le 

ventrieufc  gauche. 

§  156.  —  Soient  (fig.  127)  les  tracés  simultanés  du  pouls  aor- 
tique PA  et  de  la  pulsation  ventriculaire  PV.  Nous  y  trouverons, 
pendant  la  phase  de  systole  ventriculaire,  des  ondes  multiples  1  2  3 
qui  sont  exactement  superposées  dans  les  deux  tracés.  Ces  ondes 
interfèrent  avec  des  courbes  dont  la  direction  générale  est  in- 
verse dans  les  deux  tracés,  car  à  ce  moment  l'aorte  s'emplit  tandis 
que  le  ventricule  se  vide;  il  est  donc  clair  que  la  direction  générale 
de  la  courbe  du  pouls  aortique  doit  être  ascendante,  et  celle  de  la 


C^1 


Pi»  197  Tracés  dé  la  pulsation  ventriculaire  gauche  et  du  pouls  aortique  sur  le  schéma  -  A,  pujM- 
Fig.  127.  Tiacesde  La  pu  sauon  y  t,  dant  la  phasc  de  pénétration  du  sang  sous 

^^rj2,SSÏ  -  P  V,  pu  afion  ventnculaire.  Après  la  courbe  S  0  systole 
ÏK£  :\Snti;rlr,r.u.aUo„s:  V  ,,  P.  parfaitement  synchrones  I  celles  du  pouls 

aortique. 

pulsation  ventriculaire  descendante.  Mais,  malgré  cette  inversion 
de  forme  il  est  naturel  de  trouver  un  synchronisme  parfait  des 
petites  ondulations  :  si  elles  tiennent  à  des  ondes  sanguines 
secondaires  et  tertiaires,  elles  doivent  exister  aussi  bien  dans 
le  ventricule  qu'à  l'origine  de  l'aorte,  puisque,  pendant  la  période 
systolique,  les  valvules  sigmoïdes  sont  ouvertes,  de  sorte  que  le 
ventricule  et  l'aorte  ne  forment  qu'une  seule  cavité. 

Dans  la  période  de  diastole  du  ventricule,  1  aorte  présente 
encore  des  ondes  multiples  qui  sont  la  conséquence  de  la  clôture 
des  valvules  sigmoïdes,  mais  ces  ondes  ne  se  transmettent  pas 
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dans  le  ventricule  où  l'on  voit  seulement  l'ondulation  produite 
par  l'arrivée  soudaine  du  sang  de  l'oreillette  dans  le  ventricule 
relâché. 

Changement  de  forme  du  trace  ventriçulaire  quand  on  fait  varier 

les  ondes  aor  tiques. 


§  157.  —  Le  lecteur  peu  familiarisé  avec  ce  genre  d'expériences 
pourrait  méconnaître  l'origine  artérielle  de  ces  ondulations  qui 
s'observent  dans  le  tracé  de  la  pulsation  ventriçulaire,  et  croire  à  f^a 
une  simple  coïncidence  entre  le  nombre  de  ces  petites  inflexions 
dans  les  courbes  cardiaque  et  aortique,  sans  qu'il  y  ait  entre  elles  u~ 
une  relation  nécessaire.  L'expérience  suivante  va  lever  tous  les 
doutes. 

On  dispose  le  schéma  de  manière  à  ce  qu'il  se  produise  dans 


Fig.  128.  P  A,  tracé  du  pouls  aortique  sur  le  schéma;  à  partir  de  la  deuxième  pulsation,  on  y  constate 
des  "ndes  nombreuses.—  P  V,  tracé  de  la  pulsation  ventriçulaire;  il  renfermé  des  nirlos  synchrones 
a  celles  de  l'aorte.  —  r,  repère  pour  estimer  les  synchronisme*. 


l'aorte,  après  chaque  systole,  des  ondes  très  nombreuses,  ce  qui 
s'obtient  avec  des  impulsions  brusques  dans  une  aorte  très  exten- 
sible. On  recueille  alors  (fig.  128)  le  tracé  de  la  pulsation  ven- 
triçulaire PV  et  de  la  pulsation  aortique  PA.  Les  vibrations  mul- 
tiples du  tracé  aortique  (5  pour  chaque  pulsation)  retentissent 
dans  le  tracé  ventriçulaire  pendant  la  période  systolique  :  on  en  V 
compte  2  1/2. 
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Supprimons  maintenant  les  ondes  de  l'aorte  en  comprimant  ce 
tube  au-dessous  du  point  oii  l'on  y  explore  la  pulsation;  aussitôt 
apparaît  le  double  tracé  (fig.  129).  PA  montre  que  le  pouls  aor- 
tique  a  perdu  ses  ondes,  et  PV,  que  la  pulsation  du  cœur  les  a 
perdues  également. 


Fig.  129.  P  A,  pouls  aortique  dans  lequel  les  ondes  sont  presque  entièrement  supprimées. 
pV,  pulsation  yentiùculaire;  las  ondes  y  sont  à  peine  marquées. 

.  :  [  \  ;;J 
On  a  réuni  dansla  flgu'reW,  réduction  photographique  des  deux 
précédentes,  les  deux  phases  successives  de  cette  expérience  : 
seulement,  l'ordre  des  phénomènes  est  inverse;  la  première  moitié 
du  tracé  montre  l'absence  des  ondes  dans  l'aorte  et  dans  le  ven- 


.  a      il»™  onsemhle  les  deux  phases  de  l'expérience  précédente. 
Fig.  .30.  Figure  réduite  comprenan .dans  le^~W-  P  A  po'uls  aottique;  en  r  on  fait  appa- 
dv  nnk.nl inn  ventneu  aire  (o,  action  de  1  oruueue.       r  ' 

I  multiples  dans  l'aorte  et  dans  la  pulsation  du  cœur. 

tricule  pendant  la  compression  aortique.  Au  point  r  on  relâche' 
l'aorte;  aussitôt  on  voit  apparaître  les  ondes  aorhques  et  leur 
retentissement  dans  la  pulsation  ventnculaire. 
Il  reste  à  démontrer  que,  sur  le  vivant,  le  môme  phénomène 
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s'observe  et  que  des  oncles  formées  dans  l'aorte  ou  dans  l'artère 
pulmonaire  retentissent  dans  le  ventricule  correspondant  du  cœur. 


Des  ondes  sanguines  dans  la  petite  circulation. 

g  1 58 .  —  Les  varia! ions  ondulatoires  de  laioression  du  sang  dans 


le  ventricule,  dans  l'oreillette  et  dans  la  pulsation  du  cœur  droit,  qui 


ct^*~'  /"A~*s/ 


2  pulsation  du  cœur  droit,  qui     .      1é.  ^  c*. 
systole  venlriculaire,  sont  les^Jh*^1^^^'-*-^ 
ulmonaire.  —  Dans  l'analyse^^^^JJT^^ 


se  produisent  pendant  la  durée  de  la 
retentissements  des  ondes  de  l'artère  puh 

des  tracés  cardiographiques ,  chap.  vu,  nous  avons  réservé  au 
§  69  l'interprétation  des  trois  ondulations  qui  sont  synchrones 
dans  le  tracé  de  la  pression  dans  l'oreillette,  dans  celui  du  ven- 


Fig.  131.  Effets  des  ondes  do  l'aorte  pulmonaire  sur  les  tracés  cardiographiques  recueillis  sur 

le  cheval. 


tricule  et  dans  la  pulsation  du  cœur  (1,  2,  3,  fig.  131).  Nous  avions 
attribué  d'abord  les  oscillations  de  la  pression  dans  l'oreillette 
aux  vibrations  des  valvules  auriculo-ventriculaires  refoulées  d'une 
manière  intermittente  du  côté  de  l'oreillette.  Or,  ces  vibrations 
valvulaires  ne  peuvent  être  que  passives;  elles  sont  nécessaire- 
ment provoquées  par  des  changements  périodiques  de  la  pression 
du  sang  dans  le  ventricule  droit.  Ces  changements  de  pression  ne 
tiennent  évidemment  pas  aux  phases  propres  du  raccourcissement 


- 
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des  parois  vonlriculaires  ;  les  phases  de  ce  mouvement  nous  sont 
connues  par  les  expériences  de  myographie  du  cœur.  C'est  dans 
les  oncles  sanguines  de  l'artère  pulmonaire  qu'il  faut  chercher  la 
cause  des  changements  de  pression  dans  le  ventricule  droit  pen- 
dant la  durée  de  la  systole,  c'est-à-dire  pendant  le  temps  où  la 
cavité  du  ventricule  droit  communique  largement  avec  celle  de 
l'artère  pulmonaire. 
^o^tCi^J-  Cette  cause  étant  admise,  il  est  clair  que,  chaque  fois  qu'une 
^Vï^  oncle  rétrograde  venant  de  l'artère  pulmonaire  retournera  au 
cœur  droit,  l'élévation  de  pression  se  fera  sentir  à  la  fois  dans 
ventricule  et  clans  l'oreillette.  L'onde  rétrograde  aura  deux 
effets  :  d'une  part,  elle  refoulera  les  valvules  auriculo-ventricu- 


L 


laires  vers  l'oreillette  et  y  élèvera  la  pression;  d'autre  part,  elle 
accroîtra  la  dureté  du  ventricule  lui-même  et  retentira  du  côlé 
^)de  la  pulsation  du  cœur  droit  par  une  élévation  du  tracé1. 
1  Tout  changement  dans  la  pression  artérielle  retentit  sur  la 
pression  intra-yentriculaire,  comme  cela  résulte  des  considé- 
rations précédemment  émises  sur  les  relations  de  l'effort  ventri- 


1.  Qu'on  n'objecte  pas  que  la  présence  des  valvules  sigmoïdes  devrait  empêcher  le 
retentissement  de  ces  ondes  rétrogrades  dans  le  ventricule  droit.  Les  valvules  ne  se 
Jl      ferment  qu'au  moment  du  relâchement  ventriculaire,  quand  il  y  a  une  grande  inégn 
litô  de  pression  sur  leurs  deux  faces  et  quand  il  y  a  commencement  de  reflux  du  sang 
(A~yvww~-^  de  |,aorte  vers  ie  ventncule.  Pendant  la  durée  systolique,  les  oscillations  de  la  colonne 

de  sang  lancée  dans  les  artères  ne  constituent  pas  un  véritable  reflux,  une  rétrogra- 
i  dation  du  sang;  elles  ne  sont  que  des  saccades  dans  la  progression  du  sang:  celui-ci 
.^SÙ^^-  ne  cesse  pas  de  passer  du  ventricule  aux  artères,  mais  progresse  d'une  manière  sac- 

cadée. Nous  avons  déjà  vu  (§  151)  que  les  ondes  qui  oscillent  dans  un  tube  ont  un 
mouvement  indépendant  de  la  progression  du  liquide  lui-même. 

On  peut  prouver  que,  dans  ces  oscillations  des  tracés,  le  rôle  des  valvules  auri- 
culo-ventriculaires  est  nécessairement  passif,  et  qu'il  est  commandé  par  des  change- 
ments de  la  pression  dans  le  ventricule.  En  effet,  si  les  valvules  vibraient  d'elles- 
mêmes,  au  lieu  de  variations  de  même  sens  de  la  pression  du  sang  dans  l'oreillette 
et  dans  le  ventricule,  on  devrait  voir  des  variations  de  sens  inverses.  Les  valvules,  en 
Rabaissant  activement,  diminueraient  la  pression  du  sang  dans  l'oreillette  et  l'aug- 
menteraient dans  le  ventricule;  inversement,  en  s'élevant  du  côté  de  l'oreillette,  elles  y 
augmenteraient  la  pression,  mais  elles  la  feraient  diminuer  dans  le  ventricule  et  atté- 
nueraient la  pulsation  du  cœur.  Il  est  donc  évident  que  la  variation  de  pression  ventri- 
culaire est  la  cause  qui  commande  les  mouvements  des  valvules. 

Si  le  contrôle  expérimental  fait  encore  défaut  pour  démontrer  la  présence  d'ondes 
sanguines  oscillant  dans  l'artère  pulmonaire  du  cheval,  le  raisonnement  prouve  que 
ces  ondes  rencontrent  toutes  leurs  conditions  d'existence  §  154  et  note,  puisque  le 
san-  du  ventricule  droit  pénètre  brusquement  dans  l'artère  pulmonaire,  où  il  trouve 
une  résistance  très  faible,  en  raison  de  la  faible  tension  de  ce  vaisseau.  Du  reste,  la 
brusquerie  de  la  pénétration  du  sang  dans  l'artère  pulmonaire  est  directement  prouvée 
par  la  pente  descendante  du  sommet  de  la  courbe  systolique  du  ventricule  droit  (§Go). 
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ut-  <^r  n  il 

eulaire  avec  la  résistance  qu'il  doit  vaincre,  §  43.  Comprimons 
l'aorte  d'un  animal,  en  môme  temps  que  nous  recueillerons  la 


pulsation  du  ventricule  gauche;  nous  verrons  que  l'élévation  de 
la  pression  aortique  en  amont  du  point  comprimé  retentit  instan-  '  jj 

tanément  jusqu'au  cœur  dont  la  pulsation  devient  plus  forte;  ces-    <i^^<i^J^  1 


Fig.  132.  Pulsation  du  cœur  très  forte  pendant  la  compression  de  l'aorte.  On  cosse  la  compression, 

au  point  Dec,  la  pulsation  faiblit.  - 

sons  la  compression,  la  pulsation  du  cœur  retombe  à  sa  force 
normale,  fig.  132.  Ouvrons  l'aorte  d'un  animal  et  faisons  tomber 
la  pression  clans  ce  vaisseau  par  une  hémorrhagie  foudroyante,  l£^a^l. 
aussitôt  le  cœur  gauche  cesse  d'éprouver  de  la  résistance  à  se 
vider  et  sa  pulsation  s'éteint  presque  entièrement. 


Retentissement  des  ondes  aortiques  dans  la  pulsation  du  cœur 

gauche  de  l'homme. 


I  159.  —  La  vitesse  de  pénétration  du  sang  est  la  cause  pro- 
ductrice des  ondes;  or,  comme  le  sang  pénètre  d'autant  plus 
vite  dans  les  vaisseaux  qu'il  y  trouve  moins  de  résistance,  §  79, 
il  s'ensuit  qu'en  faisant  baisser  la  tension  artérielle  on  se  trouve 
dans  des  conditions  favorables  à  la  formation  des  ondes  et,  par 
conséquent,  que  la  pulsation  du  cœur  présentera  à  son  sommet 
les  ondulations  multiples  dont  nous  venons  de  parler. 

II  y  a  plusieurs  moyens  assurés  de  faire  baisser  la  tension 
artérielle  :  l'un  est  de  faire  courir  le  sujet  pendant  quelques 
minutes';  un  autre  consiste  à  lui  faire  faire,  la  glotte  étant  fer- 

1.  Nous  donnerons  plus  loin  la  théorie  de  ces  eflets  de  la  gymnastique  et  de  l'effort 
sur  la  tension  artérielle  et  nous  bornerons  ici  à  les  indiquer  comme  deux  movens 
infaillibles  de  faire  baisser  temporairement  la  tension  artérielle. 
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mée,  un  effort  soutenu  pendant  dix  à  quinze  secondes.  Après  la 

course,  comme  après  l'effort,  la  circula  tion  est  dans  les  conditions 


Fig.  13'..  Pulsation  du  cœur  après  l'effort  ;  on  y  voit  les  traces  des  ondes  aortiques  surtout 

lus  premiers  instants. 


requises  pour  la  production  d'ondes  aortiques.  Le  sommet  de  la 
pulsation  du  cœur  porte  la  trace  de  ces  ondes  (fig.  133  et  134) l. 


1.  Il  existe  encore  un  autre  moyen  de  faire  baisser  la  tension  artérielle,  c'est  de  re- 


,  * r      ,in  ,Ip  in  milsation  du  cœur  Cas  après  l'inhalation  du  nitrite  d'amyle 

.^asîïrsc  »  j,  *  P..d.  i-i.  «  —  »P, 
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Dans  la  circulation  calme,  lorsque  l'ondée  ventriculaire  pénètre 
avec  lenteur  dans  les  artères,  on  n'observe  pas  ces  vibrations  du 
sommet  delà  pulsation  du  cœur.  Ainsi,  dans  la  figure  137,  le  som- 
met de  la  pulsation  présente  une  forme  qui  correspond  à  des  ondes 
beaucoup  moins  amples  que  dans  les  exemples  que  nous  venons 


Fifr.  136.  Circulation  calme  du  n  atin  ;{le  sommet  de  la  pulsation  du  ereur  a  des  ondes  de  faib'e 

amplitude. 


de  mentionner  ci  dessus.  Les  systoles  ventriculaires  produisent  w""-v'' 
dans  une  aorte  très  tendue  des  ondes  assez  fréquentes,  mais  - 
de  faible  amplitude;  on  en  peut  juger  par  la  forme  du  tracé 
ventriculaire  dans  la  circulation  calme. 


Pendant  la  diastole  des  ventricules,  les  ondes  des  artères  restent 
confinées  dans  ces  vaisseaux. 

§  160.  —  Aussitôt  que  les  valvules  sigmoïdes  se  ferment,  le  sys- 
tème artériel  cesse  de  communiquer  avec  la  cavité  des  ventricules; 
la  pression  suit  alors  une  marche  indépendante  dans  les  cavités 
cardiaques  et  vasculaires.  On  peut  même  dire  que  cette  marche 
est  inverse,  puisque  le  cœur  en  diastole  se  remplit  graduellement 
et  que,  pendant  ce  temps,  les  artères  se  vident  peu  à  peu  par 
l'écoulement  du  sang  à  travers  les  capillaires. 

des  ondes  dans  l'aorte  et  amène  la  bifurcation  du  sommet  de  la  pulsation  du  cœur 
gauche,  comme  dans  les  exemples  ci-dessus  indiqués. 

Le  jour  môme  où  je  communiquai  à  l'Association  des  médecins  (session  de  Cam- 
bridge) cette  particularité  du  retentissement  d'ondes  aortiques  dans  la  pulsation  du 
cœur,  en  feuilletant  le  Journal  of  Physiology,  1879,  je  trouvai  un  récent  mé- 
moire de  A.  Waller,  qui  signalait,  sans  en  donner  d'interprétation,  ce  phénomène  sin- 
gulier de  la  bifurcation  du  sommet  de  la  pulsation  cardiaque  chez  l'homme  après 
1  inspiration  du  nitritc  d'amyle.  Je  crois  que  l'explication  de  ces  pulsations  bifurquées 
est  toute  naturelle,  et  que  c'est  à  des  ondes  aortiques  retentissant  dans  le  tracé  ven- 
triculaire qu'est  due  celte  forme  de  la  pulsation  (fig.  135). 
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Les  ondes  qu'a  l'ait  naître  la  projection  du  sang  dans  les  artères 
cessent  do  se  faire  sentir  dans  le  ventricule  pendant  leur  diastole; 
elles  restent  confinées  dans  le  système  artériel  où  le  sphygmo- 
graphe  continue  a  les  déceler.  Il  se  produit  même  dans  l'aorte  une 
onde  particulière  forte  et  brève  au  moment  de  la  clôture  des  val- 
vules sigmoïdes;  nous  connaissons  déjà  cette  onde,  mais  elle 
mérite  une  étude  plus  approfondie. 


Onde  de  clôture  de*  valvule*  slgmoVdea. 

§  161.—  Revenons  à  la  figure  137,  qui  représente  les  phases  de 
la  pression  dans  le  ventricule  gauche  d'un  cheval,  le  pouls  aor- 
tique  et  le  pouls  de  l'artère  fémorale.  Pendant  la  chute  de  pres- 


Fie  137  Tracé  de  la  pression  du  sang  dans  le  ventricule.-  2.  Poula  aortique  -  3.  Pouls  de  IWtt 
S  S   S»  effets  de  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes  dans  les  trois  traces.  On  a  repre- 
^  par  un  tr'ait  hSonîal \  3  la  durée  de  .a  périof.  systolique  dans  .es  pulsations  arténeUes. 

;  lion  qui  signale  la  diastole/on  voit  en  S,  dans  le  tracé  ventri- 
culaire   une  petite  onde  qui  accidente  la  brusque  descente  du 
«T~^  tracé -'c'est  l'onde  de  clôture  de  la  valvule  sigmoïde.  Celle-ci, 
refoulée  brusquement  vers  le  ventricule  au  moment  du  coup  de 
bélier  du  sang  refluant  de  l'aorte,  fait  un  instant  relief  dans,  le 
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ventricule,  ce  qui  y  élève  la  pression  1  en  S.  Dans  l'aorte,  la  même  7^-  ^^.^ 

onde  s'observe  à  un  degré  ordinairement  plus  prononcé  encore,  S'.  ^ 

La  superposition  parfaite  de  ces  ondes  recueillies  en  deux  points 

très  voisins  l'un  de  l'autre  (un  peu  au-dessous  et  un  peu  au-dessus 

des  valvules  aortiques)  montre  bien  l'identité  d'origine  de  ces 

deux  mouvements. 

Reproduisant  les  mêmes  arguments  que  nous  avons  donnés  §  158 
[note)  pour  prouver  que  les  ondes  valvulaires  de  l'oreillette  sont 
réellement  dues  à  des  variations  de  la  pression  du  sang  dans  le         ^fri^,  L~~. 
ventricule  droit,  nous  répéterons  ici  que  ces  deux  ondes  étant  de  K^ 
même  sens  dans  le  ventricule  et  dans  l'aorte,  cela  prouve  que  les  i\v^ 
valvules  sont  passives  dans  ce  phénomène  et  que  la  cause  en  est  ****** 
dans  le  mouvement  rétrograde  [coup  de  bélier)  de  la  colonne  san- 
guine  brusquement  arrêtée-.  JIMJJ  ô**>*^-(*- 

Mais,  dans  le  pouls  de  la  fémorale,  à  quoi  tient  l'ondulation  S"? 
Déjà  la  forme  générale  delà  pulsation  est  bien  éloignée  du  carac- 
tère du  pouls  de  l'aorte  où  s'observaient,  pendant  la  systole,  les 
mêmes  phases  de  pression  que  dans  le  ventricule  lui-même.  Ce-  yrv^  -j*. 
pendant,  malgré  celte  transformation,  l'ondulation  S"  correspond 
exactement,  au  point  de  vue  de  son  moment  d'apparition,  avec  les 
ondes  S  et  S';  elle  doit  donc  avoir  la  même  origine. 

En  disant  que  l'onclulalion  S"  correspond,  au  point  de  vue  du 
temps,  à  l'onde  de  clôture  des  sigmoïdes,  nous  n'entendons  pas 
que  S"  soit  synchrone  à  S  et  S',  car  il  faut  tenir  compte  du  retard 

1.  Un  grand  nombre  de  preuves  expérimentales  peuvent  être  données  relative- 
ment à  la  réalité  de  ce  mécanisme,  soit  qu'on  agisse  sur  le  schéma,  soit  qu'on 
expérimente  sur  des  animaux. 

Une  expérience  très  concluante  sur  le  schéma  montre  le  rôle  des  valvules  sig- 
moïdes pour  produire  cette  ondulation.  Il  suffit,  sur  le  même  appareil,  de  substituer 
l'une  à  l'autre  des  valvules  plus  ou  moins  élastiques  pour  donner  une  différence  dans 
l'amplitude  de  l'ondulation.  Sur  les  animaux,  si  l'on  détruit  les  valvules  ou  si 
on  les  empêche  de  se  fermer,  on  supprime  l'ondulalion  S.  Nous  exposerons 
ces  expériences  à  propos  de  la  maladie  du  cœur  connue  sous  le  nom  d'insuffisance 
aortique. 

2.  Les  hjdrauliciens  appellent  ainsi  la  force  vive  qui  su  manifeste  par  un  choc  au  oL~w 
fond  d'un  tuyau  où  circulait  du  liquide,  quand  on  arrête  brusquement  l'écoulement.  ?7 

Cette  force  vive  est  souvent  employée  pour  élever  de  l'eau  au-dessus  du  niveau  dune 
rivière.  Tout  le  inonde  connaît  certaines  formes  du  coup  de  bélier.  Ainsi,  quand  on 
ferme  brusquement  un  robinet  placé  à  l'extrémité  d'un  branchement  un  peu  long 
sur  une  conduite  d'eau,  il  se  fait  une  série  de  vibrations  dans  le  tube,  qui  est  vio- 
lemment ébranlé  sous  les  coups  redoublés  de  la  colonne  liquide.  Des  soupapes  qui  se 
ferment  automatiquement  au-devant  d'un  courant  provoquent  aussi  des  coups  de  ^ 
bélier.  C'est  la  condition  qui  se  rencontre  dans  l'appareil  circulatoire  au  moment  de 
la  clôture  des  valvules  sigmoïdes. 


a. 
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de  transmission  de  celte  onde  sigmoïdienne  jusqu'à  la  fémorale  d'un 
cheval.  Mais  si  l'on  l'ait  la  part  de  ce  retard,  le  synchronisme  est 
absolu.  L'onde  sigmoïdienne,  dans  la  fémorale,  retarde  autant 
sur  la  sigmoïdienne  de  la  carotide  que  le  début  de  la  pulsation 
fémorale  relarde  sur  celui  de  la  carotide. 

En  d'autres  termes,  il  s'écoule  le  môme  temps,  sur  le  tracé  du 
pouls  carotidien  et  sur  le  tracé  du  pouls  fémoral,  entre  la  première 
et  la  seconde  élévation  S'  et  S".  On  peut  s'en  assurer  avec  le  com- 
pas, on  trouvera  les  longueurs  C  et  C  égales  entre  elles. 

Pour  se  rendre  compte  de  ce  qui  s'est  passé,  on  peut  comparer 
deux  ondes  successives  qui  cheminent  en  conservant  leur  dis- 
tance à  des  bruits ,  par  exemple,  qui  naissent  à  un  certain  in- 
tervalle de  temps  et  se  propagent,  en  conservant  cet  intervalle,  à 
toutes  les  stations  où  ils  sont  entendus,  quelle  que  soit  la  durée  de 
leur  transport.  Ainsi,  deux  coups  de  canon,  s'ils  sont  tirés  à 
un  intervalle  d'une  seconde  l'un  de  l'autre,  s'entendront  encore 
avec  ce  même  intervalle,  à  10  lieues  de  distance,  bien  que  les  deux 
sons  aient  mis  environ  douze  secondes  pour  arriver  à  ce  point 
éloigné. 

Rebondissement  ou  dicrotisme  du  pouls  artériel. 

§  162.  —  L'ondulation  S",  dans  le  tracé  de  la  fémorale,  correspond 
à  un  phénomène  découvert  par  les  médecins,  à  savoir  que  le  doigt 
"^Ur    peut  percevoir  sur  une  artère  deux  pulsations  pour  un  battement 
de  cœur  ;  c'est  ce  qu'on  appelle  dicrotisme  du  pouls. 
Bien  des  théories  avaient  été  émises  au  sujet  de  ce  dicrotisme  ', 

1.  Albers  [Algemeine  Palk.,  1844)  pensait  l'expliquer  par  deux  systoles  du  ventricule 
très  rapprochées  l'une  de  l'autre.  Suivant  Parry  et  Hammernjk,  la  première  pulsation 
est  formée  par  la  systole  ventriculaire,  la  seconde  par  le  relour  des  artères  à  leur  forme 
normale;  ces  vaisseaux,  infléchis  pendant  la  systole  du  cœur,  se  redressent  quand  cette 
systole  est  finie.  Volkmann  [Hàmo-dynamik)  croyait  à  une  interférence  des  vibrations 
des  parois  artérielles  avec  les  ondes  du  sang  lui-même.  Bouillaud  admet  une  systole 
artérielle  succédant  à  la  systole  venlriculaire  et  produisant  le  second  battement  que 
le  doigt  ressent  dans  le  pouls  dicrole. 

Vicrordt  (Die  Lehrc  vom  Arlcricnpuls)  énumère  ainsi  les  différentes  explications 
qu'on  a  successivement  données  du  pouls  dicrote  :  1"  deux  systoles  voisines;  2°  une 
systole  à  deux  redoublements;  3°  un  premier  battement  artériel  dû  à  la  systole  du 
ventricule,  un  second  à  la  locomotion  artérielle;  4°  un  battement  dû  à  la  systole  du 
cœur,  l'autre  à  la  systole  de  l'artère;  5»  le  second  battement  dû  à  la  réflexion  de  1  onde 
sanguine  à  la  périphérie  des  artères;  6°  interférence  de  l'impulsion  transmise  au  liquide 
et  de  celle  qui  a  été  transmise  par  les  vaisseaux. 
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les  unes  rattribuaientàunredoublementde  lasyslole  ventriculaire, 
les  autres  à  une  systole  des  vaisseaux  qui  agissaient  à  leur  tour 
après  les  ventricules  du  cœur. 

Frappé,  dès  le  début  de  mes  expériences,  de  l'identité  de  forme 
que  présentent,  au  point  de  vue  de  leurs  rebondissements,  les  „ 
pulsations  artérielles  et  celles  qu'on  provoque  sur  les  tubes  élas-  "  T^J^ 
tiques  en  y  faisant  naître  des  ondes,  je  considérai  le  pouls  dicrote 
comme  produit  par  les  oscillations  des  ondes  du  sang  dans  les  <— 
artères1.  Le  sphygmographe  me  fit  voir  que  le  dicrotisme  existe  m 
dans  le  pouls  à  l'état  normal,  mais  à  un  degré  rudimentaire  qui 
échappe  au  loucher.  Le  doigt  ne  le  sent  distinctement  que  sur  ^ 
certains  malades,  ceux  qui  sont  atteints  de  fièvre  typhoïde  ou, 
plus  généralement,  d'affections  aigiies  revêtant  le  caractère  ty- 
phoïde. 

Mais  en  attribuant  à  des  ondes  l'origine  du  rebondissement  du 
pouls,  je  fus  fort  embarrassé  pour  déterminer  le  trajet  de  ces  ondes. 
Un  renseignement  erroné  m'ayant  fait  croire  que  le  dicrotisme  ne 
se  produit  jamais  aux  artères  fémorales,  je  supposai  d'abord  que 
le  dicrotisme  était  formé  par  une  onde  de  retour  qui  se  réfléchis- 
sait sur  l'éperon  de  bifurcation  des  iliaques  et  revenait  aux  ar- 
tères émanant  de  l'origine  de  l'aorte2. Mais  Buisson  démontra  bien-  \\^^^- 
tôt  que  les  fémorales  ont  un  pouls  franchement  dicrote 3  et  proposa 
la  théorie  dans  laquelle  c'est  le  choc  de  l'onde  aortique  rétrograde 
contre  les  valvules  sigmoïdes  qui  est  la  cause  du  dicrotisme  dans  '  W-wv 
toutes  les  artères. 

J'ai  constaté  en  effet  qu'après  la  destruction  des  valvules  sig- 
moïdes aortiques,  le  dicrotisme  du  pouls  manque  à  toutes  les  ar- 
tères. Alors  le  sang  rentre  librement  clans  le  ventricule  en  dia- 
stole et  ne  rebondit  plus  sur  les  valvules. 

g  163.  —  Certains  auteurs,  tout  en  admettant  que  le  dicrotisme 
est  produit  par  une  onde  sanguine,  supposent  que  celte  onde,  ^ 
après  avoir  fini  son  trajet  centrifuge  jusqu'aux  extrémités  du  sya-   '  ^ 
tème  artériel,  revient  en  arrière  et  que  c'est  dans  son  mouve- 
ment de  retour  qu'on  la  constate  sous  forme  de  seconde  pulsation 

I.  Mai  ey,  libchtrches  sur  le  pouls  au  moyen  d'un  nouutàl  appareil  enregistreur  r  II 
Sphygmographe.  Gaz.  méd;  de  Taris,  1860. 

Joum.  de  la  Physiologie-,  1859,  n°  VI  el  VU. 
buisson,  Thèse  inaugurale;  Paris,  1802. 
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ou  de  rebondissement.  A  cette  théorie  on  peut  opposer  l'expé- 
rience suivante  qui  la  détruit  complètement. 

Si  la  deuxième  onde  qu'on  perçoit  dans  le  pouls  dicrole  était 
une  onde  de  retour,  il  suffirait,  pour  la  faire  disparaître,  de  com- 
primer l'artère  immédiatement  au-dessous  du  point  d'application 
du  sphygmographe.  Alors,  en  effet,  l'onde  centrifuge  ne  pourrait 
franchir  le  point  comprimé  et,  la  réflexion  se  faisant  au  lieu  même 
^tTq(i  l'artère  est  explorée,  il  n'y  aurait  plus  de  séparation  entre  l'onde 
centrifuge  et  l'onde  centripète;  on  aurait  seulement  une  onde 


Dm.  v^1 


Fig.  138.  Tracé  du  pouls:  compression  de  l'artère  au-dessous  du  spuygmograplie,  à  la  troisième 
pulsation.  L'amplitude  du  pouls  B'accroit  el  le  dicroiisme  «  devienl  plus  prononcé. 


unique  mais  plus  haute  qu'à  l'état,  normal.  Or,  en  compri- 
mant la  radiale  au  poignet,  au-dessous  du  peint  d'application  du 
^''/^sphygmographe.on  ne  supprime  pas  la  deuxième  onde  a  (fig.  138' ; 
elle- ci  est  donc  centrifuge  comme  la  première  onde,  c'est-à-dire 
l  émanée  de  l'origine  de  l'aorte,  ce  qui  confirme  la  théorie  val  - 
^  J^y.vulaire  du  dicrotisme.  L^onde  du  dicrotism^estune 
•'fi~\J~-\  j-trifuge  secondaire  du  genre  de  celles  que  nous  avons  signalées 
155. 

yU' 

164.  —  Les  ondes  secondaires  du  pouls  ne  tiennent  pas  à  des 
vibrations  propres  des  appareils  inscripteurs.  —  On  a  supposé  que 
le  levier  du  sphygmographe  et  en  général  de  tous  les  appareils 
inscripteurs,  peut  entrer  en  vibration  quand  il  reçoit  une  impulsion 
brusque,  de  sorte  que  les  ondes  secondaires  dans  les  tracés  du 
pouls  pourraient  avoir  cette  origine.  Il  est  à  peine  besoin  de 
combattre  cette  objection,  mais  comme  on  pourrait  la  reproduire 
à  propos  d'autres  détails  des  tracés,  j'ai  institué  un  contrôle 
spécial  des  appareils  inscripteurs,  qui  permet  d'éliminer  toute 
vitesse  excessive  du  levier,  et  par  conséquent  les  vibrations  qu'elle 
pourrait  faire  naître. 


i 
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La  méthode  consiste  à  inscrire,  sans  les  amplifier,  les  mouve- 
ments d'un  sphygmographe  à  transmission  ou  d'un  cardiographe. 
Le  levier  inscripteur  est  soulevé  par  la  membrane  de  son  tam- 
bour en  un  point  très  éloigné  du  centre  de  mouvement,  de  telle 
sorte  que  le  déplacement  qu'il  subit  est  presque  nul.  Les  tracés 
n'ont  guère  qu'une  amplitude  d'un  demi  -  millimètre  ;  on  les 
recueille  sur  une  plaque  de  verre  enfumé  qui  marche  avec  une 
extrême  lenteur  :  un  millimètre  à  la  seconde. 

Ces  tracés  sont  presque  invisibles  à  l'œil  nu;  on  les  exa- 
mine au  microscope  avec  un  grossissement  de  vingt  diamètres, 
ce  qui  les  ramène  à  peu  près  aux  dimensions  d'un  tracé  recueilli 
avec  le  sphygmographe  ou  le  cardiographe  ordinaires.  Dans  ces 
tracés,  on  ne  peut  accuser  la  vitesse  du  levier  d'être  intervenue, 
puisqu'elle  est  vingt  fois  plus  faible  et  que  la  force  vive  qu'elle 
imprimerait  au  levier  serait,  par  conséquent,  quatre  cents  fois 
moindre  que  dans  les  appareils  ordinaires.  Or,  ces  tracés  micro- 
scopiques contiennent  tous  les  détails  des  tracés  normaux;  ils 
ont  comme  eux,  suivant  le  cas,  des  sommets  aigus  ou  arrondis, 
des  plateaux,  des  rebondissements  simples  ou  multiples. 

fl  n'y  a  donc  rien  d'artificiel  dans  les  rebondissements  qu'on  ob- 
serve sur  les  tracés  du  pouls  ;  ces  phénomènes  traduisent  réelle- 
ment des  changements  survenus  dans  la  pression  artérielle  sous 
l'influence  des  mouvements  des  ondes  du  sang. 


marey,  Circulation. 
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CARACTÈRES  GRAPHIQUES,  OU  FORMES  DU  POULS. 


Différences  de  forme  du  pouls  aux  différentes  artères.  -  Classifications  anciennes  des 
formes  du  pouls  ;  leurs  défectuosités.  —  Ligne  d'ensemble  d'un  tracé  du  pouls.  — 
Des  éléments  d'une' pulsation  artérielle.  —  Des  phases  syslolique  et  diastolique  de 
la  pulsation.  —  Période  d'ascension  de  la  pulsation.  -  Sommet  de  la  pulsation. 
—  Onde  systolique  du  pouls  normal.  —  Période  de  descente  de  la  pulsation.  —  Fré- 
quence et  régularité  du  pouls. 

L'importance  considérable  que  l'observation  du  pouls  présente 
pour  le  médecin  a  fait  rapidement  adopter  l'emploi  du  sphygmo- 
graphe.  Rien  n'était  plus  difficile  autrefois,  que  de  saisir  par  le 
tact  les  nuances  délicates  du  pouls  dans  les  différents  états  mor- 
bides, ou  dans  les  différentes  phases  d'une  même  maladie;  rien 
n'est  plus  facile  aujourd'hui  que  de  reconnaître  ces  nuances 
d'après  la  forme  des  tracés.  L'art  de  bien  saisir  les  caractères  du 
pouls  n'appartient  plus  seulement  à  quelques  praticiens  con- 
sommés ;  tout  le  monde  peut  l'acquérir  en  s'exerçant  un  peu  à 
l'application  du  sphygmographe. 

Il  ne  faut  pas  s'attendre  à  trouver  dans  la  forme  du  pouls  un 
si-ne  pathognomonique  d'une  maladie;  s'il  en  est  ainsi  dans 
quelques  cas,  le  plus  souvent,  au  contraire,  la  même  forme  du 
pouls  se  rencontre  dans  des  maladies  très  différentes.  D'autre  part, 
sur  un  même  malade,  le  pouls  passe  par  une  série  de  formes  diffé- 
rentes suivant  les  phases  de  la  maladie.  On  verra,  dans  la  partie 
de  ce  travail  consacrée  à  la  pathologie,  que  les  plus  précieux  ren- 
seignements fournis  par  le  pouls  des  malades  sont  précisément 
ceux  que  l'on  tire  de  la  comparaison  des  tracés  recueillis  chaque 
jour,  et  sur  lesquels  les  transformations  de  la  maladie  se  lisent 

avec  clarté.  .        ,  -  . 

Des  modifications  assez  marquées  de  la  forme  du  pouls  sont 
encore  liées  aux  influences  horaires  :  tout  le  monde  a  pu  observer, 
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dans  la  plupart  des  états  fébriles  ou  phlegmasiques,  ces  exacerba- 
tions  vespérales  qui  par/ois  ressemblent  à  une  véritable  intermit- 
tence. Le  pouls  se  ressent  encore  d'autres  conditions  dont  il  faut 
tenir  compte.  Ainsi,  l'attitude  du  sujet  influe  sur  la  forme  du  tracé 
sphygmographique,  de  sorte  que,  pour  ne  pas  compliquer  une 
étude  assez  difficile  déjà,  il  faut  avoir  soin  de  recueillir  tous  les 
sphygmogrammes  dans  des  conditions  aussi  semblables  que  pos- 
sible. Les  tracés  du  pouls  des  malades  que  nous  publierons  ont 
presque  tous  été  recueillis  au  lit,  à  l'heure  où  la  visite  médicale 
se  fait  dans  les  hôpitaux  en  France,  c'est-à-dire  de  huit  à  dix 
heures  du  matin. 


Différences  de  forme  du  pouls  aux  différentes  artères. 

I  165.  —  Le  point  du  système  artériel  où  l'on  explore  le  pouls 
n'est  pas  indifférent;  chaque  artère  a  son  pouls  particulier,  de 
sorte  que  si  l'on  recueillait  tantôt  celui  de  la  radiale,  tantôt  celui 
de  la  fémorale  ou  de  la  carotide,  on  n'arriverait  qu'à  la  confusion. 


Fig.  130.  Tracé 


supérieur,  pouls  caroiimen  d'un  cheval.  -  Tracé  inférieur,  pouls  de  la  faciale. 


Quelques  exemples  donneront  une  idée  de  ces  différences  de  la 
forme  du  pouls  suivant  l'artère  qu'on  explore.  La  figure  139  repré- 
sente le  tracé  de  la  carotide  d'un  cheval  et  celui  de  la  faciale  Ces 
deux  tracés  diffèrent  par  ia  forme;  nous  ne  parlerons  pas  de 
1  amplitude,  dont  l'inégalité  dépend  de  ce  que  les  instruments 
employés  étaient  inégalement  sensibles. 

La  figure  140  contient  trois  sphygmogrammes  recueillis  sur 
d.f  ercntes  artères  d'un  sujet  sain  :  C  pouls  carolidien,  R  pouls 
radial,  et  F  pouls  de  la  fémorale. 
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Ainsi,  à  moins  d'une  raison  particulière,  il  faut  toujours  explo- 
rer le  pouls  de  la  même  artère.  La  radiale  au  poignet  est 
celle  qu'on  doit  choisir;  les  raisons  qui  1  ont  fait  de  tout  temps 
préférer  par  les  médecins  pour  l'exploration  du  pouls  par  le 
toucher,  la  rendent  également  préférable  pour  l'application  du 
sphygmographe.  Le  pouls  radial  se  trouve  sans  tâtonnement 
sur  la  plupart  des  sujets,  tandis  que  le  pouls  carotidien  est  plus 
difficile  à  percevoir.  Sans  cette  circonstance,  la  carotide  devrait 
être  choisie  pour  l'exploration  du  pouls,  car  son  moindre  éloi- 
o-nement  du  cœur  fait  qu'elle  conserve  plus  complètement  que 


Fig.  140.  Pouls  des  différentes  artères.de  l'homme.  -  C,  carotide;  R,  radiale;  K,  fémorale 


la  radiale  les  caractères  qui  dépendent  de  l'impulsion  cardiaque, 
c'est-à-dire  du  volume  et  de  la  vitesse  de  pénétration  de  l'ondée 
ventriculaire.  Mais  la  carotide,  parfois  très  accessible  au  toucher, 
est  au  contraire  quelquefois  profondément  cachée  derrière  es 
parties  molles,  de  telle  sorte  qu'on  en  peut  à  peine  sentir  les 

^^fo^mon  choix  arrêté  sur  l'artère  radiale,  la  construction 
spéciale  de  mon  sphygmographe,  destinée  à  fixer  solidement  1  ap- 
pareil sur  la  région  du  poignet,  ne  permit  plus  guère  d  applique! 
l'instrument  à  d'autres  artères;  aussi  doit-on  pour  recueillir  le 
pouls  de  la  carotide,  de  la  fémorale  ou  de  telle  autre  artère,  recou- 
rir à  l'explorateur  à  tambour  §  99,  le  même  qui  sert  à  prendre  le 
tracé  de  la  pulsation  du  cœur. 
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Classifications  anciennes  des  formes  du  pouls  ; 
leurs  défectuosités. 


§  166.  —  Au  début  de  mes  recherches  sur  les  formes  graphiques 
du  pouls,  me  trouvant  déjà  en  possession  d'un  nombre  considé- 
rable de  tracés  que  je  pouvais  comparer  entre  eux,  j'eus  un  instant  ,  x*^* 
l'espérance  que,  pour  le  groupement  de  ces  types  si  variés,  il  serait 
possible  de  s'aider  des  .classifications  adoptées  par  l'ancienne  mé- 
decine. Je  pensais,  en  un  mot,  trouver  les  types  correspondants 
à  chacune  des  désignations  anciennes  :  pouls  grand  et  petite  large  et 
étroit,  dur  et  mou,  plein  et  vide,  vite  et  lent,  serré,  élevé,  filiforme, 
formicant,  capricant,  etc.  Mais  je  vis  bientôt  que  toute  tentative 
dans  ce  sens  était  inutile  :  d'abord,  parce  que  la  nomenclature 
ancienne  est  incomplète  et  qu'elle  ne  tient  pas  compte  des  diffé- 
rents éléments  que  le  sphygmographe  révèle  dans  une  pulsation  : 
ascension,  sommet,  descente;  ensuite,  parce  que  la  valeur  des 
mots  employés  pour  désigner  chaque  forme  du  pouls  est  trop  mal 
définie. 

Soit  que  chacune  de  ces  expressions  ait  été  peu  à  peu  détournée 
de  son  sens  primitif,  soit  qu'il  y  ait  dans  ces  désignations  plutôt 
une  synonymie  encombrante  qu'une  véritable  diversité,  le  fait 
est  que  les  médecins  ne  s'entendent  plus  sur  la  valeur  de  tous 
ces  noms.  Ainsi,  les  mots  pouls  vite  et  lent,  qui  nous  paraissent 
correspondre  dans  nos  tracés  au  plus  ou  moins  de  rapidité  de 
l'ascension  du  levier,  ont  été  confondus  par  quelques  auteurs 
avec  ceux  de  fréquent  et  rare.  Les  pouls  dur  et  mou  ont  été  con- 
fondus avec  plein  et  vide.  Sous  cette  désignation,  certains  médecins 
croient  qu'on  doit  entendre  un  état  particulier  de  la  pulsation  elle- 
même,  d'autres  pensent  que  ces  mots  se  rapportent  à  l'apparence 
que  le  vaisssau  présente  sous  le  doigt  qui  l'explore  :  ce  vaisseau 
formant  un  cordon  tantôt  dur,  tantôt  mou,  paraissant  tantôt  plein 
de  sang,  tantôt  vide. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  valeur  réelle  que  les  auteurs  de  celte  no- 
menclature ont  voulu  donner  à  chacun  de  ces  noms,  on  est,  de  nos 
jours,  en  désaccord  complet;  et  deux  médecins  qu'on  chargerait 
de  caractériser  par  des  noms  la  forme  du  pouls  d'un  malade,  dé- 
finiraient leurs  sensations  chacun  à  sa  manière. 

Bordeu  entreprit  une  classification  sur  une  tout  autre  base  :  il 
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désignait  les  types  du  pouls  d'après  le  siège  des  maladies  dans 
laquelle  ils  se  rcnconlrent.  C'est  ainsi  qu'il  admitle  pouls  capital, 
le  guttural,  ]c  nasal,  Vintestinal,  puis  les  pouls  Œù/périewr  et  in- 
férieur, suivant  que  la  maladie  siégeait  au-dessus  ou  au-dessous 
du  diaphragme.  Le  temps  a  fait  justice  de  toutes  ces  subtilités, 
mais  quelques  formes  semblent  attirer  encore  l'attention  des  mé- 
decins :  ainsi  le  pouls  abdominal.  Cette'  forme  semble  entraîner 
l'idée  d'une  grande  faiblesse  de  la  pulsation:  le  type  en  serait  celui 
qu'on  observe  dans  l'état  ultime  d'une  péritonite.  Mais  comme  le 
faisait  remarquer  Beau  dans  ses  leçons  cliniques,  ce  n'est  là  qu'une 
phase  de  l'affection  abdominale,  car  le  pouls  de  la  péritonite,  pris 
dans  la  première  période,  offre  des  caractères  tout  opposés.  Du 
reste,  l'existence  de  ces  types  fût-elle  vraie,  ces  désignations  sup- 
posent nécessairement  qu'on  a  observé  déjà  bien  des  fois  chacune 
des  affections  auxquelles  elles  correspondent  ;  elles  n'apprennent 
rien  à  celui  qui  ne  sait  rien;  pour  le  patricien  exercé,  elles  sont 
inutiles. 

Une  autre  désignation  que  l'on  doit  à  Bordeu  et  qui  a  peut-être 
quelque  chose  de  plus  réel,  c'est  le  pouls  des  crises.  11  est  certain, 
en  effet,  que  dans  les  différentes  phases  d'une  maladie,  il  y  a  des 
changements  brusques  ou  graduels  dans  la  forme  du  pouls,  et  que 
ceux-ci  correspondent  à  des  changements  simultanés  dans  l'état 
général  du  sujet.  Mais  ici,  comme  pour  le  cas  précédent,  parler  du 
pouls  de  Virritation  ou  de  celui  de  la  sueur,  ce  n'est  pas  en  décrire 
les  caractères1. 

Il  y  a  encore  d'autres  raisons  qui  doivent  faire  rejeter  la  méthode 
et  les  classifications  anciennês  dans  l'étude  du  pouls.  En  compa- 
rant des  tracés  recueillis  sur  des  malades  et  sur  des  sujets  sains, 
^  <rt^~-  je  vis  bientôt  que  la  même  forme  du  pouls  pouvait  se  présenter 
à  l'état  physiologique  et  dans  certaines  maladies.  La  conclusion 
paraît  facile  à  tirer.  C'est  que  dans  l'un  et  dans  l'autre  cas  il  y 
avait  un  état  semblable  de  la  circulation.  L'ivresse  et  la  fièvre 
typhoïde  donnent  au  pouls  le  même  caractère  :  c'est  qu'il  y  a 
H  dans  ces  deux  cas  un  trouble  semblable  de  la  fonction  circulatoire; 

c'est  ce  trouble  qu'il  faut  déterminer.  Je  fus  ainsi  ramené  à  cher- 
cher les  causes  qui  modifient  la  forme  du  pouls,  non  plus  dans 
l'essence  même  de  la  maladie,  mais  clans  quelques  influences  toutes 
locales  agissant  sur  l'appareil  circulatoire.  Ce  serait  tantôt  un 


1.  Frappé  de  l'insuffisance  du  langage  pour  désigner  les  caractères  du  pouls,  Fouquel 
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changement  dans  la  manière  dont  le  cœur  se  vide;  tantôt  une 
modification  dans  le  diamètre  et  l'élasticité  des  artères  ;  ailleurs 
un  changement  dans  l'état  des  capillaires  qui,  relâchés  ou  con- 
tractés, feraient  varier  la  tension  artérielle,  et  avec  celle-ci  la 
forme  du  pouls.  En  un  mot,  toutes  les  fois  qu'un  caractère  du 
pouls  existe  dans  deux  maladies  différentes  par  leur  essence,  il 

(Essai  sur  le  pouls.  Montpellier,  1818,  p.  51)  a  essayé  de  représenter  par  des  figures 
la  sensation  que  le  doigt  éprouve  en  palpant  l'artère  dans  différentes  maladies.  Nous 
représentons  ci-dessous  les  principaux  types  qu'il  a  publiés,  laissant  au  praticien  expé- 


e. 


Fig.  141.  Représentation  iconographique  des  caractères  du  pouls,  d'après  Fouquet. 

rimenté  le  soin  de  juger  jusqu'à  quel  point  une  pareille  expression  rend  compte  de 
ce  qu'on  éprouve  en  tâtant  le  pouls  des  malades. 
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existerait  dans  ces  maladies  une  modification  commune  de  la  cir- 
culation. 

C'est  donc  la  cause  physique  de  chacune  des  formes  du  pouls 
que  nous  devons  chercher.  La  tâche  serait  longue,  si  nous  n'a- 
vions, dans  l'emploi  de  l'expérimentation  sur  les  appareils  sché- 
matiques, un  moyen  de  déterminer  ces  causes,  souvent  difficiles  à 
saisir  sur  l'homme  et  sur  les  animaux.  Mais,  grâce  à  ce  moyen 
d'analyse  et  de  contrôle,  nous  pourrons  marcher  rapidement  dans 
cette  étude. 

Du  moment  que  la  forme  du  pouls  se  traduit  par  un  tracé,  la 
seule  manière  d'analyser  cette  forme  est  de  la  soumettre  à  une 
sorte  d'étude  géométrique.  Les  médecins  qui  s'effrayent  de  l'intro- 
duction des  sciences  exactes  dans  notre  art  peuvent  se  rassurer  ; 
l'étude  géométrique  dont  nous  voulons  parler  n'exige  pas  des  no- 
tions bien  compliquées  :  elle  se  bornera  presque  toujours  à  savoir 
si  une  ligne  est  droite  ou  courbe,  verticale  ou  oblique,  horizontale 
ou  non;  si  un  angle  est  plus  ou  moins  ouvert,  si  le  sommet  en  est 
plus  ou  moins  aigu  ou  arrondi.  Tels  sont  les  principaux  éléments 
sur  lesquels  reposera  l'analyse  d'un  sphygmogramme. 

Puisque  le  pouls  exprime  les  variations  de  la  tension  artérielle, 
sa  courbe  doit  se  composer  d'une  période  d'ascension  et  d'une 
période  de  descente.  La  première  correspond  à  la  phase  dans  la- 
quelle l'afflux  du  sang  que  le  ventricule  envoie  dans  les  artères 
prédomine  sur  l'écoulement  à  travers  les  capillaires;  la  seconde 
correspond  à  l'écoulement  tout  seul.  Toutefois,  la  pulsation  n'a 
pas  une  forme  aussi  simple  que  les  courbes  qu'on  obtient  dans 
les  conditions  simplifiées  de  certaines  expériences  physiques  §  116; 
elle  présente  souvent  la  trace  d'une  pénétration  saccadée  du  sang 
dans  les  artères  et,  de  plus,  se  complique  de  l'effet  des  ondes  qui 
oscillent  dans  le  système  artériel  ;  ces  éléments,  combinés  de  di- 
verses manières,  produisent  une  grande  variété  de  formes  du 
pouls. 

Ligne  d'ensemble  d'un  tracé  du  pouls. 

a  167  -  Le  tracé  d'une  série  de  pulsations  forme  une  suite 
d'ondulations  disposées  sensiblement  sur  une  ligne  droite  hori- 
zontale. En  effet,  comme  on  peut  le  voir  en  passant  en  revue  les 
sphygmogrammes  représentés  §  138,  on  voit  qu'une  ligne  qui  pas- 
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serait  par  la  série  des  sommets  on 
des  bases  de  toutes  les  ondulations 
serait  sensiblement  horizontale  dans 
la  plupart  des  cas;  nous  la  désignons 
sous  le  nom  de  ligne  d'ensemble  du 
tracé. 

Quand  la  ligne  d'ensemble  est  si- 
nueuse, elle  exprime  que  la  pression 
dite  constante,  §  116,  subit  des  varia- 
tions. Un  grand  nombre  d'influences 
peuvent  faire  varier  la  ligne  d'en- 
semble :  la  respiration  gênée,  l'effort, 
les  altitudes  du  corps  ou  du  bras  qui 
porte  lesphygmographe.Latïgure  142 
donne  un  très  bon  exemple  de  varia- 
tions de  la  ligne  d'ensemble  d'un 
tracé  sous  l'influence  de  la  pesan- 
teur. 

On  applique  sur  la  radiale  un 
sphygmographe  à  transmission  et  on 
tient  le  poignet  élevé  à  la  hauteur  de 
la  tête  pendant  le  commencement  du 
tracé  (fig.  142)  ;  puis,  à  l'instant  a  on 
abaisse  graduellement  la  main;  la 
courbe  du  pouls  s'élève,  dans  son 
ensemble,  jusqu'au  moment  où  la 
main  est  tenue  tout  à  fait  abaissée  ; 
on  relève  de  nouveau  la  main  au  mo- 
ment e  :  la  ligne  d'ensemble  du  tracé 
?e  met  alors  à  descendre  jusqu'à  ce 
que  la  main  soit  revenue  à  la  position 
élevée  qu'elle  avait  au  début  de  l'ex- 
périence. 

L'élévation  de  la  ligne  d'ensemble 
du  tracé  signifie  que  la  pression  con- 
stante s'élève  dans  l'artère;  l'abaisse- 
ment, que  cette  pression  s'abaisse.  Il 
est  facile  de  comprendre  ce  qui  s'est 
produit  dans  les  changements  de  po- 
sition de  la  main,  et  comment  la  pe- 
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santeur  agit  alternativement  pour  augmenter  ou  pour  diminuer  la 
tension  de  l'artère  explorée.  Nous  rencontrerons  par  la  suite,  un 
grand  nombre  d'influences  qui  font  varier  la  ligne  d'ensemble  des 
tracés  du  pouls  :  ainsi,  la  respiration  et  surtout  l'effort,  l'action 
musculaire,  la  compression  exercée  sur  les  vaisseaux  artériels  et 
veineux.  Ces  influences  seront,  en  temps  et  lieu,  analysées  avec 
les  détails  nécessaires. 


Des  éléments  d'une  pulsation  artérielle. 

Au  premier  abord,  la  distinction  la  plus  simple  consiste  à  con- 
sidérer dans  une  courbe  du  pouls  trois  parties  :  l'ascension,  le 
sommet  et  la  descente.  Je  l'ai  adoptée  dès  mes  premières  études1 
et  tiens  d'autant  plus  à  la  conserver  qu'elle  a  été  acceptée  par  la 
plupart  des  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  l'étude  graphique  du 
pouls*. 

3-  éX^y*  En  outr6j  on  doit  distinguer  dans  la  pulsation  deux  phases  phy- 

fylA-  r(U^c^.  siologiquement  bien  différentes  :  l'une,  dans  laquelle  l'artère  reçoit 
'       W*3  L~  ikUlu  sang  envoyé  par  le  cœur,  c'est  la  phase  systolique,  l'autre 
pendant  laquelle  l'artère  se  vide,  c'est  la  phase  diastoliqueK 

Des  phases  systolique  et  diastolique  de  la  pulsation. 

njczv^  168.  —  Comme  le  rebondissement  ou  dicrotisme  du  pouls  se 

A  Ww~^  produit  sous  l'influence  de  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes  §162, 
il  signale  le  début  de  la  diastole  ventriculaire.  Il  suit  de  là  que 

^jil^SC1    '  f      1.  Marey,  Recherches  sur  la  circulation  d'après  les  caractères  du  pouls  fournis 

par  un  nouveau  sphygmographe.  (Gaz.  Hebd.,mO.)  •„  .  iwhifcfc 

2.  Citons,  entre  autres  travaux  sur  les  caractères  graphiques  du  pouls  Ducheck 
(Ueber  den  Arterienpuls ,  in  Wiener  med.  Jahrbiicher,  1862);  -  ^«^f  e*°£ 
{Ze  Gestalt  der  Pulscurven.  Arch.  fur  Anat,  Physiol.  und  Wissenschalt  Med.,  1864; , 
_  P  -Q  Brondgeest  (Beitràge  zur  Kenntniss  des  Artcrienpulses.  Ltrecht)  ;  ~  U-J" 
B  Wolff  (Characteristik  der  Arterienpulses .  Leipzig,  1865,  in-8,  241  flg.  ;  -  Koscn- 
fakoff  in  SVPetersburg  (Untersuchungen  uber  den  Puis  mit  Hulfe  des  Marey  schen 
ttolgraphen.  Virchov/s  Arch.  XXXBand.  1864);-  Lorain  (Etudes  cUmaues  sur 
Tpouu  Zl  Paris,  1870);  -  F.  Riegel,  Ueber  die  Bedeutung  der  Puhmtmur 

d7i^^&  i^W  de,  dé^^.h,^  U 
toleà  l'arïère  qui  s'emplit,  la  systole  à  l'artère  qui  se  vide.  Il  semble  plus  naturel  de 
n    coL'dé  er  que  ce  qu   se  passe  du  ^  côté  du  ventricule.  On  supprime  au»,  une 
ZZÏZ  'ompnqule  et  souvent  obscure,  car  la  systo.e  ventneu.a.re  correspon- 
drait  à  la  diastole  artérielle,  et  inversement. 
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l'inflexion  qui  correspond  au  dicrotisme  partage  un  tracé  en  deux  * 
moitiés,  dont  la  première  est  la  phase  systolique,  la  seconde,  W1^^ 
phase  diastolique. 

La  figure  143  montre,  teintées  de  hachures  blanches,  les  phases 
systoliques  de  trois  tracés  du  pouls  ;  elle  montre  que  dans  ces  trois 
types  que  nous  comparons,  le  sommet  de  la  pulsation  occupe  des 


Fig.  143.  Trois  courbes  du  pouls  de  formes  différentes,  A,  B,  C.  Dans  chacune  d'elles  la  phase 
systolique  est  teintée  de  hachures 

positions  différentes  :  dans  la  courbe  A  il  est  au  début  de  la  sys- 
tole, dans  la  courbe  B  il  en  occupe  la  fin,  dans  la  courbe  C  il  est  à 
peu  près  au  milieu.  Cette  distinction  des  deux  phases  de  la  pulsation 
est  très  facile  à  faire  avec  un  peu  d'habitude.  Elle  est  précieuse,  en 
ce  qu'elle  permet  de  désigner  sous  le  nom  d'oscillations  systoliques 
certaines  inflexions  de  la  courbe  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec 
celles  du  dicrotisme  et  qu'il  serait  fort  difficile  de  désigner  autre- 
ment. 


Période  d'ascension  de  la  pulsation. 

g  169.  —  Suivant  la  manière  dont  le  sang  passe  du  ventricule  C^y*^*  ft**. 
dans  les  artères,  la  phase  ascendante  du  tracé  sera  brusque  ou 
lente,  continue  ou  saccadée.  Une  brusque  pénétration  du  sang  JrtjL 
devra  se  traduire  par  une  ascension  presque  verticale  du  tracé,  *rW^^ 
1  (fig.  144).  En  effet,  pendant  le  temps  très  court  que  la  tension  ar- 
térielle mettra  à  atteindre  son  maximum,  le  mouvement  du  papier  ' 
sur  lequel  s'écrit  la  pulsation  sera  sensiblement  nul. 

Si  l'ondée  sanguine  ne  pénètre  que  lentement  dans  les  artères, 

1.  C'est  surtout  dans  le  tracé  du  pouls  pris  sur  les  artères  voisines'du  cœur  que  la  Vv 
forme  de  l'ascension  du  trace  fournit  une  indication  fidèle  de  la  manière  dont  le  ven- 
tr.cule  se  vide.  A  la  radiale,  la  forme  du  pouls  est  modifiée  déjà  par  l'élasticité  des 
parties  du  système  artériel  situées  en  amont  du  point  observé.  Toutefois,  le  pouls  radial 
n  en  est  pas  moins  le  meilleur  qu'on  puisse  choisir,  en  général,  car  il  renseigne  mieux 
que  tout  autre  sur  l'état  de  l'élasticité  des  vaisseaux  artériels  et  sur  les  conditions 
physiologiques  de  la  circulation  générale. 
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la  pression  du  sang  n'augmentera  dans  ces  vaisseaux  que  d'une 
manière  lente;  l'ascension  sera  donc  oblique,  3  (fig.  144), car, pen- 
dant qu'elle  s'effectuera,  la  plaque  qui  reçoit  le  tracé  cheminera 
d'une  certaine  quantité;  or,  de  la  combinaison  de  ces  deux  mou- 
vements perpendiculaires  l'un  à  l'autre,  résultera  une  ligne 
oblique1. 

Toutefois,  comme  l'accroissement  de  la  tension  artérielle  est  le 
jj^J-  produit  de  deux  facteurs  et  traduit  la  prédominance  de  ^afflux 


A/ 


du  sang  sur  l'écoulement,  il  peut  arriver  qu'une  pénétration 


Fie.  144.  Formes  diverses  du  pouls;  la  période  d'ascension  du  tracé  est  représentée  par 

une  ligne  pleine. 

brusque  du  sang  se  traduise  par  une  ligne  oblique.  C'est  ce  qui 
;  UU—>        arrive  dans. le  cas  où  les  petits  vaisseaux  relâchés  laissent  le 
ln*v^  système  artériel  se  vider  aisément,  3  et  4  (fig.  144). 

L'ascension  peut  encore  se  faire  d'une  autre  manière  :  elle  peut 
être  saccadée,  c'est-à-dire  brusque  d'abord,  puis  lente.  On  prévoit 
déià  par  quelle  courbe  se  traduira  un  pareil  mouvement;  ce  sera 
une  ligne  d'abord  verticale,  puis  oblique*,  ou  plutôt  courbe, 
comme  en  2,  dans  la  figure  144. 

a  170  _  Conditions  qui  font  naitre  les  saccades  dans  la  phase 
d'ascension  du  pouls.  -  La  saccade  exprime  que  la  pénétration 
rapide  du  sang  dans  les  artères,  subit  un  brusque  temps  d  arrêt 
à  partir  duquel  un  ralentissement  se  produit,  Ce  caractère  du 


ira»-.  -  * 

seaux  distendus. 
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pouls  peut  tenir  à  différentes  causes  :  il  s'observe  dans  l'altéra-  {  ft 
tion  sénile  ou  athérome  des  artères;  ces  vaisseaux  ont  alors 
perdu  leur  élasticité  et  deviennent  très  peu  extensibles  dès  qu'ils  r>y^jLr  <ù- 

ont  reçu  une  partie  de  l'ondée  que  projette  le  ventricule.  Dès  ju^.  <~~~^ 
lors,  l'effort  ventriculaire  n'accomplit  que  lentement  et  avec  peine  ^J^JiXf^ 
la  dernière  partie  de  la  systole.  Dans  l'insuffisance  aortique,  des  l^<^Jj{^U 
conditions  analogues  se  produisent.  On  peut  considérer  que  la  ç^jZ-  t^rr^f-  ' 
colonne  sanguine,  subissant  ainsi  un  temps  d'arrêt  dans  sa  péné- 
tration à  l'intérieur  des  artères,  donne  un  véritable  coup  de  bélier 
contre  les  parois  artérielles.  On  fait  naître  en  effet  un  coup  de 
bélier  et  la  saccade  de  l'ascension  en  comprimant  la  radiale  au- 
dessous  du  point  d'application  du  sphygmographe,  ainsi  que  la 
figure  159  en  montrera  un  exemple. 


Sommet  de  la  pulsation. 


§  171.  —  On  pourrait  croire  que  le  sommet  de  la  pulsation  est  , 
un  point  mathématique  intermédiaire  entre  l'ascension  et  la  des- 
cente, et  correspondant  à  ce  moment  très  court  où  l'afflux  cesse 
de  contre-balancer  l'écoulement  du  sang.  Il  n'en  est  pas  ainsi,  et 
il  faut,  dans  certains  cas,  assigner  une  étendue  au  sommet  de  la 
pulsation. 
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Fig.  145.  Types  diyers  du  pouls;  le  sommet  de  la  pulsation  du  tracé  est  représenté  par 

une  ligne  pleine. 

Dans  la  figure  145,  n°  3,  on  voit  que  l'ascension  est  suivie  d'un 
temps  d'arrêt  dans  lequel  le  levier  reste  fixe  dès  qu'il  est  arrivé 
au  sommet  de  sa  course.  Il  y  a,  pour  ainsi  dire,  équilibre  entre 
l'afflux  et  l'écoulement  du  sang.  En  effet,  si  l'afflux  prédominait, 
le  levier  s'élèverait  encore;  s'il  s'arrêtait,  comme  l'écoulement  à 
travers  les  capillaires  à  toujours  lieu,  le  levier  commencerait  à 
descendre  à  partir  du  sommet  de  l'ascension.  11  faut  donc,  de 
toute  nécessité,  que  pendant  la  partie  horizontale,  l'afflux  du  sang 


I 
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et  son  écoulement  se  compensent  d'une  manière  parfaite  et  qu'à 
*J*J>& 1  chaque  instant,  il  entre  dans  les  artères  une  quantité  de  sang 

fU         '  l^^t<5-absolument  égale  à  celle  qui  sort  par  les  capillaires.  Il  est  égaler 
ment  évident  que,  dans  ce  type  du  pouls,  la  durée  de  la  période 
c^JLC^  '    systolique  se  prolonge  jusqu'à  la  fin  de  la  ligne  horizontale  qui 

S  °^J~'     lk-  uf^^onstitue  le  sommet.  On  verra  que  cette  forme  s'explique  par- 
faitement parla  nature  de  l'affection  qui  la  produit  le  plus  souvent, 
l'induration  ou  l'ossification  sénile  des  artères. 
'^^^^kSJ  J'appelle  plateau  cette  forme  du  sommet  de  la  pulsation.  Ce 


plateau  n'est  pas,  en  général,  séparé  des  périodes  d'ascension 
et  de  descente  par  des  angles  aussi  vifs  que  ceux  qui  sont  repré- 
sentés ci-dessus  :  souvent,  il  est  limité  par  des  angles  arrondis. 


TU; 

Le  plateau  peut  n'être  pas  horizontal,  cela  arrive  toutes  les 
lw--yv^0is  que  l'afflux  et  l'écoulement  du  sang  artériel  ne  sont  pas 
d'une  égalité  parfaite.  Un  plateau  ascendant  n°  4  indique  la  pré- 
ryv^\  U  C*^T^>vdominance  de  l'afflux  sur  l'écoulement,  un  plateau  descendant 
^JjZ-  1  et  2  (fig.  145)  indique  que  c'est  l'écoulement  qui  prédomine. 

Le  sommet  peut  être  précédé  d'une  pointe  très  aiguë  (n°  1)  : 
cette  pointe  est  formée  par  un  mouvement  très  brusque  du 
levier  qui  monte  et  descend  en  repassant  presque  dans  le  même 
*Ti  ^Xr*^      traitî  ce  mouvement  est  donc  excessivement  rapide.  Il  n'appartient 
pas  toujours  en  propre  à  la  pulsation,  mais  il  peut  être  formé  par 
la  vitesse  acquise  du  levier  de  l'appareil l. 
La  pointe  que  nous  venons  d'écrire  peut  être  le  point  culminant 
USuJk^àp  la  pulsation,  mais  aussi  elle  peut  arriver  avant  le  sommet, 
jZL  V^omme  cela  se  voit  dans  le  cas  d'ascension  saccadée  ;  elle  occupe 
alors  la  fin  de  la  partie  verticale,  et  y  forme  un  petit  crochet, 
comme  dans  le  type  n°  4. 
.j  |l^*f  ,  La  penétration  saccadée  du  sang  s'observe  normalement  dans 

1  bans  les  premiers  sphygmographes  que  j!ai  fait  construire,  on  obtenait  à  un 
assez  haut  degré  celte  projection  du  levier.  Dans  la  disposition  nouvelle,  ou  j  a.  établi 
une  solidarité  complète  des  mouvements  du  levier  avec  ceux  du  ressort  de  pression 
(fig  101)  on  rencontre  plus  rarement  ces  crochets  aigus;  ils  ne  s'observent  cp.e  dans 
les  pulsations  très  brusques.  En  appliquant  alors  le  stéthoscope  sur  l'artère  du  sujet  qui 
fournit  ces  pulsations,  on  entend  un  claquement  qui  tient  à  la  brusque  expansion  du 

^toUins  auteurs  ont  publié  des  tracés  obtenus  avec  un  sphygmographe,  et  dont  la 
pointe  aiguë  est  manifestement  exagérée.  Ainsi,  dans  l'ouvrage  de  Wolff,  jo  soupçonne 
qu'un  pefit  ressort  de  rappel  qui  existe  au-dessus  du  lever  pour  'empêcher  d  ét.e 
iroielé  par  l'expansion  brusque  du  pouls  a  dû  être  faussé  dans  1  ms  trument  employé 
*  par  cet  auteur.  (La  disposition  nouvelle  du  sphygmographe  met  a  1  abri  de  cet  ac- 

cident.) 
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le  pouls  aortique  (fig.  118,  §  145)  et  ce  n'est  que  graduellement, 

après  avoir  parcouru  une  longue  étendue  de  vaisseaux  élastiques,  - 

que  le  pouls  prend  une  période  d'ascension  plus  lente:  à  la  pé- 

dieuse,  il  présente  toujours  une  ascension  assez  lente  ;  à  la  carotide,  flk**  <r^^v**^ 

au  contraire,  il  est  presque  toujours  brusque  à  son  début.  Les 

caractères  initiaux  de  la  pulsation  se  conservent  quand  le  cœur 

envoie  son  ondée  avec  lenteur  dans  un  système  aortique  peu  exten- 

sible  ;  certains  pouls  séniles  ressemblent  à  des  pouls  aortiques.     &J  ^^M^^ 

Le  sommet  arrondi  de  la  pulsation  s'observe  dans  les  cas  de 
pénétration  lente  du  sang  dans  un  système  artériel  souple  et  ex- 
tensible.  Ainsi,  dans  le  rétrécissement  aortique,  dans  le  ralentis-  ^a^t  ^Ms^U^' 
sementdu  cœur  qui  accompagne  le  sommeil  ou  le  refroidissement.  f^JtJr*-  ^*/y^M 
Dans  ces  cas,  la  phase  systolique  du  pouls  présente  une  grande  *  X 

durée.  ^<**^WK~î'i 

On  observe  encore  le  sommet  arrondi  dans  certains  cas  de  L 
pouls  fréquents,  mais  avec  facile  perméabilité  du  système  capil-  nJ^ÇJT 
laire  ;  il  n'y  a  plus  alors  aucune  saccade  dans  la  pénétration  du  < 


sang. 


Onde  systolique  du  pouls  normal. 


in.  —  Bien  qu'on  puisse  observer  à  l'état  normal  les  formes 
les  plus  variées  du  pouls,  il  en  est  une  cependant  qui  chez  £i 


Fig.  146.  Type  normal  du  pouls  radial  grandi.  -  Les  ondulations  0  et  c  appartiennent 

a  la  phase  systolique. 


l'homme  jeune,  en  santé,  éveillé  et  au  repos,  se  rencontre  très 
fréquemment.  Cette  forme  est  représentée  (fig.  146)  en  grandes  di- 
mensions, pour  en  faciliter  l'analyse. 

La  phase  systolique  renferme  deux  inflexions  :  la  première,  b,  h 
formant  le  sommet  de  la  pulsation,  arrive  à  la  lin  de  la  période 
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ascendante  ;  elle  n'est  point  aiguë  comme  dans  les  cas  où  les 
^  t-t '-' r*  artérioles  et  les  capillaires  laissent  insuffisamment  écouler  le 


~JP![        sang,  et  où  le  système  artériel  arrive  brusquement  à  s 
maximum.  Ce  sommet  b  est  suivi  d'une  onde  c  qui 
rebondissement  dicrotique  d. 


qui  précède  le 


rebondissement  aicrouque  a. 
U^f  ^c^^^UvfcC  L'onde  c  a  beaucoup  préoccupé  les  physiologistes  dans  ces  der- 
^v^^'^r^  _      nières  années;  plusieurs  l'ont  considérée  comme  un  effet  de  la 

vibration  propre  des  parois  vasculaires1.  Heynsius  et  Isebrée  Moens 


t.v  ,„  PoulB  radial  A  et  pulsation  du  ventricule  gauche  V  G  recueillis  sunultanement  après  un 
C     effort  L'onde syslolique  c  se  confond  graduellement  avec  la  Qu  du  plateau  systohque. 

en  réservent  l'interprétation  ;  ils  la  désignent  par  la  lettre  S  dans 
leurs  tracés2  et  plusieurs  auteurs  ont  partagé  cette  réserve'.  Pour 
^  moi  cette  ondulation  est  un  vestige  du  plateau  systohque,  §  171, 

dont  elle  accuse  la  fin,  On  voit,  dans  le  tracé  B  (fig.  146),  une  ligne 
ponctuée  qui  restitue  l'aspect  général  de  ce  plateau  systohque,  sur 
lequel  le  sommet  de  la  pulsation  s'élève,  accusant  la  brusque 
pénétration  de  l'ondée  qui  donne  un  coup  de  bélier  amorti. 

1  Wolfï  désigne  cet  élément  de  la  courbe  comnie  première  meisure  ou  première 
ascension  secondaire,  mais  d'autres  auteurs  l'ont  considéré  comme  une  onde  d  elast.- 
cilé  appartenant  aux  parois  artérielles. 

Une  Vibration  propre  des  parois  vasculaires,  indépendant*   du  mouvement  du 
liauîîe  semble  incompatible  avec  les  lois  de  la  physique,  bien  qu'on  la  trouve  mpU- 
cit  ment  adm  se  par  Volkmann.  Landois  semble  .'avoir  accréditée  Fil  les  medec, 
de  1  Allemagne  qui  la  désignent  sous  le  nom  d'onde  d'élastic.té    Voir  Rtjgel,  Uebcr 
A»  ncdeutunq  der  Pulsunlersuchung.  Klin.  Vortrage,  144  et  145,  1878.) 

Commen  c  mpl,ndre,  étant  donnée  l'incompressibilité  presque  absolue  des  hqu.des, 
que  iTparo  Tune  artère  se  dilatent  et  se  resserrent  sans  que  le  sang  part.cpe ^a  ce 
Z  velZ  en  <=e  déplaçant  et  en  formant  de  véritables  ondes,  d.latees  puis  conden- 
Te"  U  sembllueTouî  mouvement  brusque  de  la  paroi  vascu.aire  son  necessa.ro- 
ment  commandé  par  un  changement  de  la  pression  du  sang. 
2  Isebrée  Moens,  Die  Palscurve.  (Leyden,  1878.) 

3.  Hoslo,  Sulla  cWcolazïone  del  sangue  nel  cervelle  deW  uomo.  (Roma,  1880.) 
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Pour  prouver  que  cette  interprétation  est  juste,  nous  montre- 
rons un  exemple  dans  lequel  une  modification  passagère  de  l'état  'V.  ' 
circulatoire  transforme  graduellement  les  caractères  du  pouls  et 
fait  passer  peu  à  peu  l'ondulation  c  à  l'état  de  plateau  systolique. 
La  ligure  147  représente  le  pouls  radial  A,  et  la  pulsation  du 
cœur  VG,  recueillis  simultanément  après  un  effort.  Les  ondées  vcn-  ^  2v~-  0 
triculaires  croissent  graduellement  de  volume;  le  pouls  accuse tclM.  . 
cet  effet  par  des  systoles  plus  amples  et  plus  durables.  Ne  consi-  ,  L~ 
dérons  que  la  ligne  du  pouls  ;  nous  y  verrons  l'onde  c  naître, 
s'accentuer,  s'élever  et  se  confondre  avec  le  sommet  aplati  de  la  jJI/C  G/  - À 
pulsation.  Or,  vers  la  fin  du  tracé,  il  est  indiscutable  que  l'onde  c  V 
constitue  l'inflexion  terminale  du  plateau  systolique  §  171. 

Période  de  descente  de  la  pulsation.  1    ,   '  /- 

§173.  -  Cette  période  correspond  à  la  phase  diastolique  du  - 
pouls  ;  elle  exprime,  par  sa  pente  plus  ou  moins  rapide,  la  vitesse 
plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  le  sang  s'écoule  des  artères. 
Il  ne  faudrait  pas  cependant  attribuer  toute  la  partie  descendante  1 
du  trace  dune  pulsation  à  celte  phase  diastolique;  nous  venons  de  : 
voir  que  certains  sommets  de  la  pulsation  présentent  une  incli- 
naison descendante.  Le  type  le  plus  fréquent  du  pouls  normal 
montre  comme  nous  venons  de  le  dire,  une  inclinaison  descen- 
dante très  prononcée  pendant  sa  phase  systolique 
La  véritable  descente  du  pouls  comprendra  seulement  la  phase  * 

dicrotisme.  Ce  rebondissement  diastolique  ne  manque  nresmie 
jama  s<  dans  le  cas  d'intégrité  des  valvules  sigmoïdes  mais  son 
amplitude  varie  beaucoup  :  à  peine  perceptibfe  dans "é  de 
certames  pulsations,  il  est  dans  d'antre  ™      r  f 
doigt  le  sente  nettement.  ^  f°rt  P°Ur  ^e  le 


J  Conditi°™  <f  augmentent  l'amplitude  du  dicrotisme. 

-  La  brusque  pénétration  de  l'ondée  ventriculaire ,  son  petit 

Phénomène  ainsi  ob  erv         L ^71  ^f^f<>  «■  «S  1850),  mais  le 

pouls  existe  memeïïli ■  nonua"!        '       °  ^  *Ue  '°  dicrolis™  du 

mahey,  Circulation. 
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volume  et  la  faible  tension  artérielle  augmentent  l'amplitude  du 
dicrotisme.  Celte  dernière  condition  agit  de  deux  manières  :  d'une 


teus'es  ne  laissent  pas  le  dicrotisme  se  produire. 
Les  conditions  qui  favorisent  l'apparition  du  c 


part,  en  favorisant  la  formation  des  ondes.  (Des  artères  athéroma- 


dicrotisme  ont  été 


^J/v'-l'Vv  » 


Fig.  148.  Pouls  d'un  même  malade.  -  1,  apyrexie  ;  2,  état  fébrile,  dicrotisme  très  marque. 

déjà  indiquées  à  propos  des  expériences  sur  la  production  des 
ondes,  g  155,  où  nous  avons  vu  que  la  vitesse  d'impulsion  du 
liquide,  l'extensibilité  du  tube  et  le  petit  volume  de  l'ondée  qui 
y  est  projetée,  augmentent  l'amplitude  des  ondes  secondaires. 
On  trouvera  à  l'appui  de  ces  propositions  de  nombreux  exemples 
dans  la  partie  pathologique  de  cet  ouvrage;  quelques  types 
suffisent  pour  le  moment  : 

La  figure  148  est  le  tracé  du  pouls  d'un  sujet  qui,  atteint  d  une 
coxalgie  suppurée.  avait,  chaque  soir,  un  état  fébrile  très  pro- 


Fig.  l'r.  Pouls  dicrote  dans  le  rhumatisme  articulaire  aigu. 


nonce-  le  matin,  son  pouls  était  deux  fois  moms  fréquent  et  très 
lent  dans  sa  phase  sjstolique.  La  ligue  1  est  le  pouls  du  mata  la 
i"ne  2  le  pouls  du  soir.  A  la  lente  ampliation  du  vaisseau  cor- 
eTpond Vdtalta.  très  faible,  moindre  à  ^ 
un  suiet  sain.  Le  pouls  du  soir  montre,  au  contraire,  a  la  su.te 
d  une  'brusque  arrivée  du  sang  dans  l'artère,  un  dicroUsme  très 
prononcé. 


CHAPITRE  XVII. 


275 


La  figure  149  est  le  pouls  d'un  rhumatisant  à  artères  molles 
très  extensibles. 

Enfin,  la  figure  150  est  le  pouls,  fort  irrégulier,  produit  par  une 
lésion  de  l'orifice  mi  Irai.  Chez  le  malade  qui  a  donné  ce  sphyg- 
mogramme,  certaines  systoles  ventriculaires  étant  accompagnées 


Fig.  150.  Pouls  irrégulier  de  l'insuffisance  mitrale  ;  le  dicrotisme  existe  dans  les  pulsations  avortées. 

de  reflux  du  sang  dans  l'oreillette  gauche,  il  n'arrivait  dans  les 
artères  qu'une  très  petite  quantité  de  sang  :  on  remarque  préci- 
sément que  les  petites  pulsations  qui  correspondent  à  ces  sys- 
toles avortées  sont  celles  qui  présentent  le  plus  haut  degré  de 
dicrotisme. 

$  175.  —  Des  rebondissements  multiples  du  pouls.  —  Quand  le  /YU~  }wX~ 
pouls  est  rare  et  que  la  tension  artérielle  est  forte,  conditions  qui^^ 't~~*  H 
d'ordinaire  se  trouvent  réunies,  il  se  fait  plusieurs  rebondisse-  $M  y~o^ 

.1  ' 


t  -    v.v»«w*        x  vuviiujkjc«j — 

menls  du  pouls.  En  effet,  le  rythme  des  oscillations  de  la  colonne 


TU 


Fig,  151.  Pouls  rare;  les  rebondissements  do  la  descente  y  sont  multipliés. 


sanguine  est  sensiblement  isochrone;  si  donc  La  période  de  ces 
oscillations  est  brève,  comme  cela  arrive  dans  les  vaisseaux  très 
tendus,  plusieurs  oscillations  auront  le  temps  de  se  faire  quand 
les  pulsations  sont  séparées  par  un  long  intervalle  (fig.  151). 

g  176.  —  Le  nombre  des  rebondissements  de  la  pulsation  est  limité 
par  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  —  L'arrivée  d'une  ondée 
nouvelle  lancée  par  le  ventricule  dans  le  système  artériel  met  fin 
à  tous  les  petits  mouvements  ondulatoires  qui  existaient  pendant 


L, — Ci  L 


l  %* 
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la  période  diastolique  de  la  pulsation;  de  sorte  que,  si 
„r  présente  qu'un  seul  rebondissement,  une  intermitt 


le  pouls 

ni  présente  qu'un  seul  rebondissement,  une  intermittence  du 
cœur,  en  accroissant  la  durée  de  la  diastole,  laissera  voir  dans 
;  le  tracé  de  la  pulsation  correspondante  deux  rebondissements 
et  môme  davantage.  Certains  malades  à  pouls  très  rare  offrent  jus- 
qu'à trois  rebondissements  du  pouls;  d'autres,  à  pouls  fréquent, 
n'ont  qu'un  demi  -  rebondissement  et  même  parfois  le  pouls 


Fie         Différente  Lypes  de  rebondissement  du  pouls  ar 
b"     "  fièvre  typhoïde). 


téviel  (phases  successives  d'une 


n'a  qu'une  ondulation  unique,  la  seconde  n'ayant  pas  le  temps 
de  commencer. 

Dans  la  figure  152,  le  tracé  n»  1  est  à  double  rebondissement 
diastolique,  le  tracé  n»  2,  plus  fréquent,  n'a  qu'un  seul  rebon- 
dissement ;  encore  est-il  incomplet,  et  comme  tronque  par  1  arrivée 
de  la  systole  suivante.  Le  tracé  n°  3  n'a  qu'un  demi-rebondisse- 
ment à  cause  de  la  fréquence  plus  grande  encore  des  pulsations 
A  un  degré  de  fréquence  plus  grand  encore ,  la  pulsation  est 
simple1. 

1  En  Allemagne  on  a  lente  de  faire  une  nomenclature  spéciale  pour  désigner  les 
pour  tapg.«  c    «  «  «       o  «  ». -         £    ^  ^  ^  m  ^  gran(1  n0 

i    i    „0„i0  I  andois  nropose  le  nom  d  unacrole  poui  jls>i0uci  t 
occupe  la  descente.  Lanaoïs  piupu=  „„,„„„,,/„  pvnrime  que  es  rebondisse- 
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Fréquence  et  régularité  du  pouls. 


§  177.  —  La  fréquence  du  pouls  se  juge  d'après  le  nombre  des 
pulsations  contenues  dans  une  certaine  longueur  du  tracé,  lon- 
gueur que  la  construction  même  de  l'instrument  permet  de  rap- 
porter à  l'unité  de  temps.  Dans  le  sphygmographe  direct,  §  137,  on 
a  marqué  sur  la  plaque  la  longueur  dont  celle  ci  se  déplace  en 
6  secondes;  il  suffit  donc  d'ajouter  un  zéro  au  chiffre  qui  exprime 
le  nombre  des  pulsations  tracées  sur  cette  longueur,  pour  obtenir 
le  nombre  des  pulsations  en  60  secondes  ou  une  minute.  La  vitesse 
des  polygraphes  (2  centimètres  par  seconde)  permet  d'estimer  non 
moins  facilement  la  fréquence  du  pouls  sur  les  tracés  recueillis 
avec  le  sphygmographe  à  transmission  §  143.  L'exaclitude  dans 
l'évaluation  du  chiffre  du  pouls  serait  un  faible  avantage  de  la 
méthode  graphique,  car  l'emploi  de  la  montre  à  secondes  donne 
une  précision  plus  que  suffisante  à  cette  évaluation.  On  pourrait 
même  avec  raison,  s'il  ne  s'agissait  que  d'estimer  la  fréquence 
moyenne  du  pouls  pendant  une  minute,  préférer  la  montre  au 
sphygmographe  dont  la  marche  n'est  pas  toujours  très  régulière. 

se  trouvera  dans  la  nécessité  de  désigner  certains  types  sous  le  nom  de  anadi-mla- 
tricrote. 

Si  ces  désignalions  n'avaient  d'autre  inconvénient  que  de  blesser  l'oreille,  le  mal  ne 
serait  pas  très  grand;  mais  elles  doivent  nécessairement  causer  des  erreurs.  Prenons 
en  effet  le  type  du  pouls  représenté  en  2  figure  152  et  celui  de  la  figure  153  en  Va. 


Fig.  153.  Pa,  pouls  à  rebondissement  systolique;  Prf,  pouls  h  rebondissement  diastolique 


Tous  deux  seront  anacrotes  d'après  la  nomenclature  de  Landois,  et  pourtant  leurs 
s.gn.f.caUons  sont  bien  différentes  :  l'un  sera  constitué  par  une  pénétration  sacoadée 
du  sang  dans  l'artère,  et  l'autre  par  un  rebondissement  de  la  période  de  descente 
rebondissement  qu.  n'a  pas  le  temps  de  s'eflecluer  en  entier,  mais  que  vient  inter- 
rompre une  pulsation  nouvelle.  Il  n'y  a  là  qu'un  demi-rebondissement  de  descente-  il 
laudrait  I  appeler  pouls  hdrni-catacrole. 
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Mais  l'utilité  du  sphygmographe  devient  très  grande  pour 
signaler  des  irrégularités  du  pouls  qui  échapperaient  le  plus 
souvent  au  toucher.  En  effet,  l'irrégularité  n'apparaît  à  nos  sens 
que  si  elle  est  assez  prononcée  :  si,  par  exemple,  une  pulsation 
est  d'un  tiers  ou  d'un  quart  plus  brève  que  les  autres;  encore 
faut-il  que  ces  changements  de  durée  de  la  pulsation  se  fassent 
d'une  manière  assez  brusque;  ils  échappent  à  peu  près  entière- 
ment au  toucher  lorsqu'ils  ont  lieu  par  transition  lente.  Ainsi, 
dans  la  figure  115,  p.  2-23,  les  irrégularités  étaient  presque  inap- 
préciables au  doigt,  attendu  que  la  durée  des  pulsations  croissait 
et  décroissait  d'une  manière  graduelle. 

L'examen  des  tracés  du  pouls  irrégulier  permet  de  rectifier 
une  erreur  assez  généralement  accréditée,  à  savoir  que  le  cœur 
suspend  quelquefois  son  action  pour  la  durée  d'une  révolution 
entière;  on  dit  alors  qu'il  manque  un  battement  du  cœur. 

Enfin,  la  force  du  pouls  se  traduit,  dans  les  tracés,  par  la  hau- 
teur d'élévation  des  courbes;  les  conditions  qui  font  varier  cette 
hauteur  sont  très  complexes  :  nous  les  exposerons  dans  le  cha- 
pitre prochain. 


CHAPITRE  XVIII. 


DE  LA  FORCE  DU  POULS. 


Des  illusions  du  toucher  relativement  à  la  force  du  pouls.  —  Significations  de  la  force 
et  de  la  faiblesse  du  pouls;  erreurs  commises  à  ce  sujet.  —  Influence  du  volume  de 
l'artère  explorée  sur  la  force  du  pouls.  —  Influence  de  l'attitude  du  bras  sur  la  force 
du  pouls.  —  Influence  de  la  tension  artérielle  sur  la  force  du  pouls.  —  Expériences 
schématiques  destinées  à  éclairer  l'influence  de  la  tension  artérielle  sur  la  force  du 
pouls.  —  Influence  de  la  durée  de  l'intervalle  qui  précède  une  pulsation  sur  la  force 
de  celle-ci.  —  Des  différences  de  la  force  du  pouls  liées  à  des  différences  dans  la  force 
des  systoles  du  cœur —  Décroissance  de  la  force  du  pouls  dans  les  artères  de  plus  en 
plus  éloignées  du  cœur. 


§  178.  —  La  force  du  pouls  correspond  à  l'intensité  de  la 
sensation  tactile  qu'on  éprouve  en  palpant  une  artère.  Le  doigt 
peut  bien  distinguer  les  types  extrêmes  de  force  et  de  faiblesse 
du  pouls,  mais  les  variations  délicates  de  ce  caractère  lui  échap- 
pent. Le  sphygmographe,  au  contraire,  traduit  d'une  manière 
objective  la  force  du  pouls;  celle-ci  correspond  à  l'amplitude  des 
courbes  tracées  par  l'instrument. 

Il  ne  faut  pas  toutefois  considérer  le  sphygmographe  comme 
capable  de  donner  une  indication  absolue  de  la  force  du  pouls  ; 
en  effet,  suivant  le  degré  de  pression  que  le  ressort  de  l'instru- 
ment exerce  sur  l'artère,  le  tracé  prend  des  amplitudes  différentes. 
On  tâtonne,  en  appliquant  le  sphygmographe,  et  l'on  gradue  la 
pression,  en  tournant  la  vis  de  réglage,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu 
la  plus  grande  amplitude  du  tracé.  Dès  qu'on  voit  qu'en  compri- 
mant davantage  l'artère  on  fait  diminuer  l'amplitude  des  oscil- 
lations du  levier,  on  tourne  la  vis  en  arrière  pour  ramener  la 
pression  au  degré  convenable,  et  on  inscrit  le  pouls.  Ainsi,  la 
meilleure  pression  est,  en  général,  celle  qui  donne  au  tracé  le 
plus  d'amplitude. 

Il  est  impossible  d'assigner  un  degré  constant  à  la  pression  que 
le  ressort  doit  exercer  sur  l'artère.  En  effet,  une  môme  pression 
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qui  est  à  peine  suffisante  pour  déprimer  une  artère  très  tendue  et 
pour  y  faire  naître  le  phénomène  du  pouls  est  excessive  quand  on 
l'applique  à  une  artère  à  pression  faible;  elle  atténue  la  pulsation 


PB.  v* 


Fig.  154.  Pouls  radial  à  faible  tension  artérielle  recueilli  avec  une  pression  légère  du  ressort 

du  sphygmographe. 

tt  la  peut  même  faire  disparaître  en  aplatissant  complètement 
les  parois  du  vaisseau. 

Sur  une  artère  à  forte  tension,  l'amplitude  du  pouls  est  accrue 
par  une  augmentation  de  la  pression  du  ressort.  Un  pouls  à  faible 


IF.»: 


Fig.  155.  Même  pouls  que  fig.  A  ;  on  a  augmenté  la  pression  du  ressort. 

tension,  au  contraire,  donne  des  tracés  très  amples  avec  une 
faible  pression  du  ressort,  tandis  qu'une  plus  forte  pression 
(fig.  155)  l'atténue  et  tend  à  le  faire  disparaître. 


Des  illusions  du  toucher  relativement  à  la  force  du  pouls. 

g  179.  _  Le  sphygmographe  donne  parfois  des  tracés  qui  con- 
tredisent entièrement  les  indications  que  donne  le  tact.  Ainsi, 
quelquefois,  un  pouls  à  peine  perceptible  au  doigt  se  traduit  par 
htn'^S-n  des  sphygmogrammes  très  amples,  un  pouls  nettement  perçu 
par  le  doigt  donne  des  tracés  de  très  faible  amplitude. 

Les  deux  figures  156  et  157  sont  deux  types  qui  montrent  celte 
contradiction  entre  les  indications  du  sphygmographe  et  celles 

du  toucher.  .  , 

Dans  la  figure  156,  où  le  tracé  est  grand,  le  doigt  applique 
sur  l'artère  ne  percevait  aucune  pulsation.  11.  s'agissait  d'un 
cas  d'embolie  artérielle,  dans  lequel  le  sang  ne  pénétra.l  dans 
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les  artères  du  bras  que  très  lentement  et  à  travers  d'étroites  ana- 
stomoses. L'autre  cas  (fig.  157)  est  remarquable  par  la  brusquerie 
de  ses  petites  pulsations;  il  correspondait  à  une  péricardite  aiguë. 
Le  doigt  sentait  nettement  ce  pouls,  dont  le  tracé  a  cependant  peu 
d'amplitude. 

C'est  à  la  lenteur  de  l'expansion  de  l'artère  dans  un  cas,  à  la 


Fig.  150.  Pouls  radial  insensible  au  toucher,  très  ample  au  sphygmographe. 


brusquerie  de  cette  expansion  dans  l'autre,  que  tenait  l'illusion 
du  toucher  révélée  par  le  sphygmographe.  Et  quand  nous  disons 
que  c'est  le  tact  qui  s'est  trompé  dans  les  deux  cas  ci-dessus, 
cela  ne  fera  de  doute  pour  personne,  car  le  levier  du  sphygmo- 
graphe ne  peut  êlre  soulevé  à  une  grande  hauteur  sans  qu'il  y 
ait  une  force  réelle  qui  agisse  pour  produire  ce  soulèvement.  Or 
cette  force  n'était  pas  perçue  à  cause  de  la  lenteur  de  sa  variation. 


Fig.  157.  Pouls  faible,  mais  brusque  dans  son  expansion  ;  il  était  très  sensible  au  toucher. 

Ce  genre  d'illusion  se  retrouve  du  reste  dans  toutes  sortes  de 
sensations.  On  peut  poser  en  principe  que  tout  changement  d'in- 
tensité d'un  phénomène  quelconque  est  d'autant  plus  nettement 
perçu  par  nos  sens  qu'il  se  produit  plus  brusquement.  On  en 
pourrait  donner  un  grand  nombre  d'exemples. 

Ainsi,  quand  une  lumière  augmente  ou  diminue  graduellement 
d  intensité,  nous  nous  en  apercevons  à  peine  ;  nous  sommes 
au  contraire,  très  vivement  et  très  péniblement  impressionnés 
par  les  variations  brusques,  comme  il  s'en  produit  quelquefois 
dans  la  flamme  du  gaz.  Un  son  qui  passe  graduellement  d'une 
tonalité  à  une  autre  ne  nous  permet  pas  de  saisir  aussi  facilement 
la  différence  de  ton  que  s'il  se  produit  une  transition  brusque 
d  une  note  à  une  autre.  On  en  peut  dire  autant  des  changements 
de  température,  des  variations  d'un  poids  dont  nous  sommes 
chargés,  etc. 
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Le  nombre  des  cas  où  la  diminution  de  la  force  du  pouls  perçu 
par  le  toucher  tient  à  la  lenteur  de  l'expansion  des  vaisseaux  est 
considérable.  Les  anciens  auteurs  qui  avaient  désigné  cette  forme 
sous  le  nom  de  pouls  lent,  avaient  signalé  qu'elle  s'accompagne 
en  général  de  faiblesse  de  la  pulsation.  Nous  retrouverons  sou- 
vent ce  caractère  important  du  pouls,  particulièrement  lorsque 
nous  traiterons  des  affections  du  cœur,  des  anévrysmes  des  artères 
et  des  embolies. 


Signification  de  la  force  et  de  la  faiblesse  du  pouls  -,  erreurs 

commises  à  ce  sujet. 

Les  médecins  ont  cherché  quelle  était  la  cause  qui  rendait  le 
pouls  tantôt  fort,  tantôt  faible;  ils  ont  émis  à  cet  égard  des  théories 
fort  différentes  et  presque  toujours  leurs  idées  ont  subi  l'influence 
des  doctrines  du  moment. 

§  180.  —  On  croit  encore,  assez  généralement,  qu'un  pouls  fort 
est  l'expression  d'une  systole  énergique  du  ventricule,  tandis  qu'un 
pouls  faible  correspondrait  à  une  action  débile  de  cet  organe.  Gela 
v         ^  ^"est  vrai  dans  un  petit  nombre  de  cas-  mais  admettre  en  pnn- 
l  '       cipe  une  exacte  relation  entre  la  force  du  pouls  et  1  énergie  de 
la  systole  ventriculaire ,  ce  serait  s'exposer  à  de  nombreuses 
^K^V erreurs.  Nous  montrerons,  en  effet,  tout  à  l'heure  que,  dans  la 

1  En  expérimentant  sur  l'appareil  schématique  de  la  circulation,  on  peut  faire  va- 
rier à  volonté  la  force  du  cœur.  Pour  cela,  on  interpose  entre  les  compressées  de 
ventricules  et  les  pièces  mécaniques  qui  lui  impriment  le  mouvement  des  ress   ts  de 
Tutchouc  de  forces  variables.  On  observe  alors  que  les  ressorts  les  plus  forts  pro- 
duisent les  pulsations  les  plus  élevées  (fig.  158). 


Fig.  158.  Pouls  obtenu 


sur  le  schéma  en  donnant  au  cœur  des  forces  croissantes. 


ta  fioles  «c  chaage  pas  d'un  n.s.ant  a  1  autr  M*  q«»»»  •«  ^«1  M 
dans  celle  du  pouls. 
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plupart  des  cas,  c'est  dans  l'état  de  la  circulation  artérielle,  quel- 
quefois môme  dans  les  conditions  physiologiques  du  vaisseau 
exploré,  qu'il  faut  chercher  la  cause  des  variations  de  la  force  ,  ('  . 
du  pouls. 

§  181.  —  Beaucoup  de  médecins  se  font  encore  une  idée  fausse 
de  la  signification  clinique  du  pouls  fort  ou  faible;  ils  croient,  en 
effet,  trouver  dans  la  force  du  pouls  un  critérium  des  forces  du 
malade1,  de  la  résistance  qu'un  sujet  peut  opposer  au  mal  dont  il 
est  atteint.  Cette  idée  semble  au  premier  abord  se  déduire  logi- 
quement de  l'observation  de  certaines  maladies  où  le  pouls 
s'affaiblit  graduellement  à  mesure  que  la  terminaison  funeste 
se  rapproche  davantage.  Mais  que  d'exceptions  à  cette  règle! 
Si  la  plupart  des  agonisants  ont  le  pouls  affaibli,  les  variations 
de  la  force  du  pouls  ne  sauraient  avoir,  pendant  le  cours  d'une 
maladie,  cette  signification  qu'on  leur  attribue.  Du  reste,  nous  le 
répétons,  le  pouls  fort  peut  s'observer  dans  certains  états  jusqu'à 
la  mort.  Nous  n'avons  jamais  senti  un  pouls  plus  violent  que 
celui  d'un  malade  qui  succombait  à  un  empoisonnement  par 
l'opium,  et  cet  homme  était  mort  dix  minutes  après  notre  examen. 
Ainsi,  dans  ce  cas,  pour  employer  une  expression  que  nous  répu- 
dions, on  aurait  pu  dire  que  les  forces  vitales  étaient  à  leur  limite, 
quand  le  pouls  avait  une  force  incomparablement  plus  grande 
que  chez  un  sujet  vigoureux  et  bien  portant. 

Parmi  les  variations  de  la  force  du  pouls  chez  les  malades ,  il 
en  est  un  grand  nombre  qui  ne  sauraient  s'expliquer  par  les  théo- 
ries qu'on  en  a  données.  Citons,  entre  autres ,  un  exemple  qui  a 
beaucoup  préoccupé  les  médecins  du  siècle  dernier. 

Un  pneumonique  a  le  pouls  faible;  on  lui  fait  une  saignée  et  le 
pouls  prend  de  la  force.  L'explication  qu'on  a  voulu  donner  de 
ce  fait  se  rattache  à  la  théorie  où  l'on  suppose  que  les  forces  d'un 
malade  se  traduisent  par  l'intensité  du  battement  de  ses  artères. 
Voici  ce  que  l'on  disait  :  «  Avant  la  saignée,  les  forces  du  malade 
étaient  opprimées,  l'émission  sanguine  les  a  remises  en  liberté,  c'est 
pourquoi  le  pouls  est  devenu  plus  fort.  »  Nous  doutons  qu'un 

1.  Haies,  voyant  que  le  pouls  est  en  général  très  fort  chez  les  malades,  concluait  à 
la  nécessité  d'un  effort  plus  grand  du  cœur,  d'une  dépense  qui  croîtrait  comme  le 
carré  de  la  fréquence  des  battements;  cette  soustraction  d'influence  nerveuse  à  la  force 
totale  de  l'individu  était,  pour  lui,  la  cause  de  l'abattement  des  malades.  {Hémosta- 
tique, trad.  de  Sauvaga,  p.  32.S.) 
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médecin  de  notre  temps  se  contente  d'une  explication  pareille.  Du 
reste,  la  physiologie  fournit  une  explication  parfaitement  simple 
de  ce  fait  observé  par  les  cliniciens. 

Comme  le  pouls  résulte  des  changements  de  la  tension  arté- 
rielle, il  doit  traduire  l'étendue  de  ces  changements;  il  sera  donc 
fort  ou  faible,  suivant  que  le  ventricule  enverra  dans  les  artères 
une  ondée  plus  ou  moins  volumineuse.  Or,  on  a  vu,  117,  que  le 
cœur  se  vide  plus  ou  moins  complètement  suivant  les  résistances 
qu'il  rencontre;  les  grosses  ondées  correspondront  donc,  en  géné- 
ral, aux  cas  où  le  ventricule  ne  doit  surmonter  qu'une  faible 
tension  artérielle. 

Nous  savons,  d'autre  part,  §  118,  que  l'accélération  du  rythme 
du  cœur  produite  par  certaines  influences,  ne  laissant  pas  aux  ven- 
tricules le  temps  de  se  remplir  complètement,  entraîne,  comme 
conséquence,  la  diminution  du  volume  de  l'ondée  ventriculaire, 
tandis  que  sur  un  cœur  ralenti  on  observe,  en  général,  des  débits 
systoliques  très  abondants.  Le  rythme  des  mouvements  du  cœur 
est  donc  un  nouveau  facteur  dont  il  faudra  tenir  compte  dans 
les  variations  de  la  force  du  pouls.  Nous  aurons  à  rechercher  la 
part  qui  revient  à  chacun  d'eux. 

Entin,  des  causes  toutes  locales  modifient  la  force  du  pouls  :  de 
ce  nombre  sont,  le  volume  de  l'artère  explorée,  et  l'existence 
d'obstacles  à  la  circulation,  soit  au-dessus,  soit  au-dessous  du  lieu 
où  est  appliqué  le  sphygmographe. 


Influence  du  volume  de  l'artère  explorée  sur  la  force  du  pouls. 

g  182.  —  Sur  un  grand  nombre  de  sujets,  on  constate,  en  explo- 
rant alternativement  les  deux  radiales,  que  le  pouls  est  plus  fort 
d'un  côté  que  de  l'autre.  Une  telle  différence  ne  peut  être  attribuée 
qu'à  une  circonstance  locale,  puisque  l'impulsion  du  cœur  est  la 
même  pour  tous  les  vaisseaux  de  l'organisme.  En  examinant  ces 
sujets  avec  soin,  on  voit  que  les  deux  radiales  sont  de  volume 
inégal  et  que  c'est  l'artère  la  plus  grosse  qui  donne  la  pulsation 
la  plus  forte. 

Certains  cliniciens  attachent  une  grande  importance  à  1  explo- 
ration préalable  du  volume  de  l'artère  avant  de  décider  si  le  pouls 
est  fort  ou  faible  ;  Beau  soutenait  que  chez  les  chloroliqucs  la 
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faiblesse  du  pouls  tient  à  ce  que  chez  elles  les  artères  sont  resser- 
rées et  n'ont  qu'un  petit  diamètre. 

Le  diamètre  des  artères  se  modifie  avec  l'âge  ;  chez  les  vieillards 
elles  sont  plus  larges,  cela  semble  lié  à  la  perle  d'élasticité  de 
ces  vaisseaux.  C'est  en  partie  à  l'augmentation  du  calibre  de  leurs 
artères,  que  les  vieillards  doivent  d'avoir  des  pulsations  plus 
fortes  que  les  jeunes  sujets  l. 

Le  volume  des  artères  change  du  reste,  chez  un  môme  sujet, 
sous  l'influence  de  la  contraction  ou  du  relâchement  de  ces  vais- 
seaux. Des  influences  locales,  des  changements  de  température, 
suffisent  pour  modifier  beaucoup  le  calibre  d'une  artère  ;  le  froid 
la  fait  resserrer,  la  chaleur  en  relâche  les  tuniques  et  la  fait  aug- 
menter de  volume;  or,  l'intensité  de  la  pulsation  suit  exactement 
les  variations  du  volume  de  l'artère,  elle  augmente  et  diminue 
avec  le  diamètre  du  vaisseau. 

§  183.  —  Ces  variations  dans  le  volume  des  artères  et  les  change- 
ments consécutifs  de  la  force  du  pouls  peuvent  être  très  localisés. 
L'inflammation  d'un  tissu  s'accompagne,  comme  on  le  sait, 
d'un  relâchement  des  vaisseaux;  l'atonie  s'étend  de  proche  en 
proche  aux  artères  afférentes  de  la  région  malade;  ces  artères,  < 
devenues  plus  larges,  donnent  des  battements  plus  forts  que  de  - 
coutume.  C'est  ce  qui  arrive  dans  le  panaris,  lorsque  les  colla-  v 
térales  des  doigts  sont  animées  de  pulsations  violentes.  C'est  pour 
la  môme  raison  que  l'artère  faciale  bat  plus  fortement  que  de 
coutume  dans  certaines  affections  dentaires,  principalement  dans 
la  gingivite  qui  accompagne  la  pousse  des  dents  de  sagesse.  On' 
sent  alors  le  vaisseau  du  côté  malade, beaucoup  plus  volumineux 
que  celui  du  côté  sain.  Les  battements  des  artères  temporales 
changent  d'intensité  pour  des  raisons  semblables.  On  pourrait  \ 
multiplier  beaucoup  ces  exemples,  car  les  battements  artériels 
s'exagèrent,  en  général,  dans  le  voisinage  de  toute  partie  enflam- 
mée. Ces  phénomènes  ont  été  longtemps  considérés  comme  le 
résultat  d'une  activité  spéciale  des  vaisseaux  dont  les  pulsations 
étaient  plus  fortes;  mais  cette  idée  est  erronée  :  les  artères,  en 


1.  Toutefois,  cet  accroissement  de  la  force  du  pouls  lient  aussi,  pour  une  part  no- 
lable,  à  l'hypertrophie  du  ventricule  gauche  qui  est  produite  chez  les  vieillards  par 
la  perte  d'élasticité  des  artères. 
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effet,  ne  battent  que  passivement  et  sous  l'influence  des  change- 
ments dans  la  pression  du  sang  qu'elles  contiennent1. 

L'influence  du  calibre  des  artères  sur  la  force  de  leur  pulsa- 
tion s'explique  par  un  principe  de  physique  bien  connu,  c'est 
celui  sur  lequel  Pascal  à  basé  la  construction  de  sa  presse  hydrau- 
lique. Une  même  pression,  agissant  sur  deux  surfaces  inégales, 
produira  un  effort  de  soulèvement  plus  énergique  du  côté  de  la 
surface  la  plus  large.  Ainsi,  de  deux  artères  dont  les  diamètres 
sont  dans  le  rapport  de  un  à  deux,  la  plus  large  soulèvera  le 
doigt  qui  la  comprime  avec  un  effort  deux  fois  plus  grand  que 
l'autre. 

L'influence  de  l'étendue  de  la  surface  que  soulève  la  pression  3 
du  sang  est  remarquable  sur  les  tumeurs  anévrysmales  qui  ne  sont,  j 
en  définitive,  que  d'énormes  dilatations  d'un  vaisseau  artériel.  Si 
l'on  appuie  la  main  avec  force  sur  la  surface  d'un  anévrysme,  on 
est  étonné  de  la  force  avec  laquelle  s'effectue  le  gonflement  de  la 
tumeur  ;  un  poids  d'un  kilogramme  appliqué  sur  un  anévrysme 
volumineux  serait  aisément  soulevé  par  cette  expansion  puis- 
sante. Qu'on  applique,  au  contraire,  une  charge  beaucoup  plus 
faible,  50  à  60  grammes,  sur  le  trajet  de  l'artère  afférente  à  l'ané- 
vrysme,  celle-ci  ne  résistera  pas  à  cette  pression  et  son  calibre 
sera  oblitéré.  Et  cependant,  la  force  expansive  énorme  de  la 
tumeur  venait  tout  entière  de  l'artère  qui  est  si  facile  à  dépri-j 
mer.  C'est  que,  dans  l'anévrysme,  comme  dans  la  presse  hydrau- 
lique  de  Pascal,  la  pression  intérieure,  transmise  également  à  tous 
les  points  de  la  surface  de  la  poche  que  le  sang  remplit,  développe 
un  effort  proportionnel  à  la  surface  même  de  cette  poche,  c'est-à- 
dire  très  considérable  si  l'anévrysme  est  volumineux,  tandis  que 
contre  les  parois  de  l'artère  afférente  dont  le  diamètre  est  relati- 
vement très  petit,  la  pression  du  sang  ne  développe  qu'un  effort 
très  petit  lui-môme-. 

1  Rien  rfest  plus  facile  que  de  démontrer  la  réalité  de  ces  Influences  du  volume  du 
vaisseau  sur  la  force  du  pouls,  en  reproduisant  ces  phénomènes  au  moyen  du  schéma. 
Il  uTfit  en  effet,  de  placer  le  sphygmographe  sur  deux  tubes  artériel,  de  volumes 
diffé  nts  pour  s'assurer  que  l'amplitude  du  tracé  est  d'autant  plu,  gran  e  que 
tube  est  plus  volumineux,  et  cela,  en  conservant  aux  .mpuls.ons  venlncula.res  des 
întnsiîés  parfaitement  semblables.  Le  toucher  tout  seul  permet  également,  dans  ces 
conditions  de  constater  la  différence  de  l'intensité  des  pulsations. 

f  Ce  principe  m'a  guidé  dans  la  construction  de  mon  sphygmographe.  J  a,  donne  a 
la  plaque  Se  qui  comprime  l'artère  une  forme  et  une  courbure  qu,  a  fissent 
pre'S  sur  un  longueur  d'artère  aussi  grande  que  possible.  En  augmentant  «n«  la 
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Si  l'on  comprime  graduellement  l'artère  numérale  pendant 
qu'on  inscrit  le  tracé  du  pouls,  on  voit  que  les  pulsations  perdent 
peu  à  peu  de  leur  amplitude.  Cela  se  comprend  aisément,  puisque 
le  cours  du  sang  est  gêné  et  que  les  changements  de  la  pression 
se  transmettent  incomplètement  à  la  radiale. 


Fig.  159.  Compression  graduelle  de  la  radiale  au-dessous  du  point  d'application  du  sphygmographe. 
La  compression  a  heu  en  c;  à  partir  de  ce  moment,  l'amplitude  de  la  pulsation  s'accroît  ainsi  que 
celle  des  ondes  systoliques  i,  2,  2,  et  diastoliques  o,  o. 

Mais  si  l'on  comprime  graduellement  l'artère  au-dessous  du 
sphygmographe,  au  niveau  de  l'articulation  radio-carpienne,  on 
constate  un  accroissement  de  l'amplitude  des  pulsations.  La 
figure  159  donne  un  bon  exemple  de  cet  accroissement  de  la  force 
du  pouls;  on  doit  l'expliquer  par  le  choc  de  l'onde  sanguine 
contre  l'obstacle  sur  lequel  elle  se  réfléchit  comme  une  vague  qui 
vient  butter  contre  un  rocher.  C'est  cet  effet  que  nous  avons  déjà 
indiqué  sous  le  nom  de  coup  de  bélier,  empruntant  aux  hydrau- 
liciens  une  expression  technique. 


Influence  de  l'attitude  du  bras  sur  la  force  du  pouls. 

§  184.—  Quand  on  lient  le  bras  en  élévation,  on  observe  souvent 


Fig.  160.  Pouls  radial  peu  sensible  dans  l'attitude  déclive  du  bras,  d'après  Lorain. 


que  le  pouls  y  devient  plus  fort.  C'est  que  l'artère,  trop  peu 

surface  de  l'artère  qui  agit  sur  l'instrument,  on  augmente  la  force  soulevante  et  l'on 
arrive  à  inscrire  des  pulsations  qui  sont  assez  faibles  pour  que  le  toucher  ne  les 
perçoive  que  difficilement. 
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dépressible  dans  l'altitude  normale,  le  devient  davantage  quand 
l'élévation  a  fait  baisser  la  pression  du  sang  dans  le  vaisseau.  Dans 
ce  cas,  l'ondée  sanguine  s'élance  avec  plus  de  force  dans  l'artère 
moins  tendue,  et  la  variation  de  pression  qu'elle  y  produit  est  plus 
brusque. 


Fig.  161.  Même  pouls  que  celui  de  la  figure  160  ;  le  bras  est  élevé,  ce  qui  accroît  l'amplitude  du  trace. 

Lépine  et  Lorain  on  constaté  cet  effet  et  ont  souvent  utilisé, 
au  lit  du  malade,  cette  manière  de  rendre  plus  apparent  un  pouls 
trop  faible  pour  être  facilement  inscrit. 

Les  sphygmograrnmes  160  et  161  sont  empruntés  à  Lorain; 
ils  montrent  un  notable  accroissement  de  l'amplitude  du  pouls  à 
la  suite  de  l'élévation  du  bras 


Influence  de  la  tension  artérielle  sur  la  force  du  pouls. 

§  185.  —  L'état  de  la  tension  artérielle  suffit  à  lui  seul  pour 
modifier  la  force  du  pouls,  sans  que,  pour  cela,  le  cœur  ait  besoin 
de  modifier  l'énergie  de  ses  systoles.  On  sait  que  la  tension 
artérielle  est  en  général  réglée  par  l'état  de  contraction  ou  de  relâ- 
chement des  vaisseaux  capillaires;  que  cette  tension  s'élève  quand 
les  petits  vaisseaux  sont  contractés  et  qu'elle  s'abaisse  quand  ils 
se  relâchent  (voy.  §  110).  Or,  c'est  là  que  réside  l'influence  princi- 
pale qui  fait  varier  la  force  du  pouls,  de  sorte  qu'on  peut  poser  en 
principe  què,  dans  la  majorité  des  cas,' la  force  du  pouls  n'est 
point  en  rapport  avec  l'énergie  de  la  systole  ventriculaire,  mais 
qu'elle  est  réglée  par  l'état  de  la  circulation  dans  les  dernières 
ramifications  du  système  vasculaire. 

Les  expériences  laites  sur  les  animaux  au  moyen  du  mano- 

1.  Pour  que  le  pouls  présenle  cel  accroissement  d'amplitude  par  l'élévation  du  bras, 
il  faut  que  le  ressort  ne  comprime  pas  trop  fortement  le  vaisseau,  sans  quoi,  l'artère 
serait  totalement  oblitérée  quand  la  pression  y  serait  devenue  plus  faible,  et  le 
pouls  ne  s'y  ferait  plus  sentir. 
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mètre  établissent  le  fait  dont  nous  parlons  ici  ;  il  est  môme  remar- 
quable que  cette  relation  de  la  force  du  pouls  avec  l'état  de  la 
tension  artérielle  ait  été,  pour  ainsi  dire,  le  premier  fait  constaté 
quand  on  a  appliqué  un  manomètre  aux  artères  d'un  animal,  et 
cependant  qu'on  n'en  ait  tiré  aucune  déduction  relativement  à 
la  signification  clinique  de  la  force  du  pouls. 

En  1774,  Haies,  appliquant  son  manomètre  aux  artères  d'un 
cheval,  vit  que,  sous  l'influence  de  la  saignée,  en  même  temps 
que  la  colonne  manométrique  s'abaisse  et  indique  une  pression 
moins  élevée,  l'amplitude  des  oscillations  qui  correspondent  au 
pouls  augmente  d'une  manière  notable'.  Une  influence  inverse  a 
été  signalée  de  nos  jours  par  Cl.  Bernard,  qui,  dans  un  grand 
nombre^d'expériences  faites^sur  les  animaux  au  moyen  de  l'hémo- 


Fig.  162.  Rapports  inverses  de  la  pression  constante  et  de  la  pression  variable  dans  les  artères.  — 
T*  moitié  de  la  ligure  :  PC,  pression  constante  forte;  P  V,  pression  variable  faible.  —  2*  moitié  : 
PC,  faible;  P  V,  forte. 


mètre  de  Magendie,  fut  frappé  de  voir  que  si  l'on  élève  la  tension 
artérielle  on  diminue  l'intensité  de  la  pulsation.  Voici  comment 
celte  remarque  a  été  formulée  par  Cl.  Bernard  :  «  Dans  l'opération 
«  de  la  transfusion  du  sang,  dans  la  pléthore,  dans  les  efforts,  on 
«  observe  que  la  pression  constante  augmente,  tandis  que  la  pul- 
«  sation  diminue.  » 

La  figure  théorique  162  montre  le  rapport  ordinaire  entre  la 
pression  constante  PC  et  la  pression  variable  PY,  dans  deux  cas 
différents.  On  y  voit  qu'une  valeur  élevée  de  la  pression  constante 
(première  moitié  du  tracé)  correspond  à  une  faible  amplitude 
des  variations,  et  inversement  que  la  diminution  de  la  pression 

1.  C'est  une  théorie  profondement  vilaliste  qu'invoque  Haies  pour  expliquer  ce  phé- 
nomène. «  L'organisme,  dil-ii,  possède  deux  sortes  de  forces  :  l'une,  qu'on  peut  appeler 
Maie,  et  qui  reste  en  grande  partie  à  l'état  de  réserve  ;  l'autre,  la  force  actuelle,  est 
celle  qui  se  dépense.  Or,  quand  l'animal  est  affaibli  par  des  pertes  de  sang,  la- force  du 
pouls  augmente.  Cela  tient  à  ce  que  la  nature  emprunte  à  celle  force  tolale  qu'elle 
tenait  en  réserve,  quand  l'autre  est  épuisée  »  (Haies,  Hémostatique.) 

marey,  Circulation.  j,j 
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constante  s'accompagne  de  variations  plus  étendues.  Cette  ligure 
est  déduite  d'une  série  d'expériences  laites  au  moyen  du  mano- 
mètre par  différents  auteurs,  Cl.  Bernard  entre  autres,  qui  con- 
stataient, abstraction  faite  de  toute  théorie,  l'existence  du  rapport 

iriverse,qul-vdent,d!être.;signalé.  

Lorsqu'une  hémorïhagïe  abondante  'a-  l'ait  baisser  la  tension 
-artérielle  d'un  animal,  les  oscillations  du  .manomètre  augmentent 


t'ig  163.  Pouls  radial  avant  une  hémorragie,  d'après  Lorain. 

d'amplitude.  Le  même  effet  s'observe  sur  l'homme  et  tient  à  la 
môme  cause.  J'emprunte  à  Lorain  deux  types  du  pouls,  163  et 
164  recueillis  sur  une  femme,  l'un  avant,  l'autre  après  une  abon- 
dante hémorrhagie  utérine.  L'énorme  accroissement  de  l'amplitude 
du  pouls  après  l'hémorrhagie  est  le  résultat  de  l'abaissement  de 
la  tension  artérielle.  On  remarque  dans  la  figure  164  que  le  pouls 
est  devenu  très  fortement  dicrote  après  l'hémorrhagie,  ce  qui 


,K  m.  Pouls  radia!  après  une  hémorragte  abondante,  chez  le  rifcp  sujet,  d'après- Lorain 

I 


résulte  de  la  brusque  pénétration  du  sang  lancé  par  le  ventricule 
dans  les  artères  détendues. 

XIms,  si.'bémorrhagie  est  rt,  abondante ,J£ 
'contraction  des  vaisseaux  qui  relève  la  tension  el  fa  t  dispaïait  e 

auVentation  de  l'amplitude  du  pouls,  d'autant  plus  qpe 
ra  haie  comme  toutes  les  autres  artères,  subit  une  diminution  de 
ea libre  ^  »  elle  seule,  sortirait  a  en  rendre  le,  pulsations  très 
â  Mes  lui  C'est  celte  espèce  de  resserrement  des  vaisseaux  qu 
Hunier  a  ob9Crvé  chez  les  animaux  tués  par  hcmorrhagie  et 
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qui  a  été  pour  lui  le  point  de  départ  de  la  découverte  de  la  con- 
traclilité  des  artères,  $  108. 

Quand  nous  parlerons  de  la  fièvre,  nous  montrerons  que  l'am- 
plitude du  pouls  qui  l'accompagne  tient  également  à  l'abaissement 
de  la  tension  artérielle  chez  les  fébricilanls,  abaissement  produit 
par  un  relâchement  général  des  petits  vaisseaux. 

Le  pouls  si  fort  que  l'on  constate  chez  les  gens  qui  viennent  de 
courir  ou  de  se  livrer  à  un  exercice  musculaire  violent,  tient 
encore  à  un  abaissement  de  la  tension  artérielle;  nous  le  démon- 
trerons ultérieurement,  à  propos  des  effets  de  l'action  musculaire 
sur  la  circulation. 


Expériences  schématiques  destinées  a  éclairer  l'influence  de  la 
tension  artérielle  sur  la  force  du  pouls. 

\  186.  —  Dans  les  expériences  sur  les  animaux,  ii  n'est  pas 
possible  d'affirmer  absolument  que  la  force  du  cœur  n'a  pas 
changé  tandis  qu'on  a  vu  varier  la  force  du  pouls  ;  aussi  y  a-t-il 
grand  avantage  à  recourir  à  des  appareils  de  physique  pour  con- 
trôler les  résultats  de  l'expérimentation  physiologique.  Sur  le 
schéma,  en  effet,  on  règle  à  volonté  la  force  impulsive  du  cœur  ; 
:on  peut  donc  être  sûr  qu'elle  restera  invariable,  tandis  qu'on 
changera  la  tension  artérielle  en  créant  des  résistances  plus  ou 
moins  grandes  au  passage  du  sang  des  artères  dans  les  veines. 

Expérience.  —  Rétrécissons  les  orifices  des  capillaires  généraux 
dans  le  schéma  et  mettons  l'appareil  en  mouvement.  Puis,  reCUeil- 


Fïfi     6,.  I-.xpmcnce  sur  le  scl,,ma,  -  ,.  IVusion  aftériçlje  forte  par  suile  dfuh  obstacle  dans  les 
pet Us  vaisseaux;  pools  faible.  -  ,  Tension  faible  par  suile  d'élargissement  des  petits  vaisseau, 
pouls  fort.  -  Dans  ces  deux  expériences,  la  force  du  cœur  est  restée  la  même. 

Ions  le  tracé  des  pulsations  d'une  artère  en  1  (fïg.  165).  Au  milieu  du 
tracé,  supprimons  l'obstacle  au  passage  du  sang  artériel;  aussitôt, 
en  2,  la  tension  diminue  et  l'amplitude  des  pulsations  augmente! 
Un  manomètre  appliqué  aux  artères  du  schéma  aurait  présenté 
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les  mômes  différences  dans  l'amplitudedeses  oscillations;  celles-ci 
auraient  été  faibles  lorsque  la  tension  était  élevée,  elles  seraient 
devenues  fortes  quand  la  tension  a  baissé. 

Si  l'on  considère  que  la  pénétration  plus  ou  moins  rapide  et 
plus  ou  moins  abondante  du  sang  dans  le  système  artériel  tient 
à  l'excès  de  la  pression  ventriculaire  sur  la  pression  dans  le 
système  artériel,  on  conçoit  que  l'abaissement  de  la  tension  arté- 
rielle équivaudra  exactement  à  un  accroissement  de  la  force  du 
cœur,  et  on  ne  verra  plus  rien  de  surprenant  à  cette  augmen- 
tation de  la  force  du  pouls  dans  toutes  les  conditions  qui  font 
baisser  la  tension  artérielle. 


Influence  de  la  durée  de  1  intervalle  qui  précède  «ne  pulsation 

sur  la  force  de  celle-ci. 

a  187  _  C'est  toujours  au  même  ordre  d'influences,  c'est-à-dire 
aux  changements  de  la  tension  artérielle,  que  doit  se  rapporter 
le  phénomène  que  nous  allons  décrire  et  qu'on  avait  attribué  à 
un  changement  de  la  force  du  cœur. 

Il  arrive  quelquefois  que  le  pouls  présente  des  irrégularités 
dans  son  rythme,  c'est-à-dire  que,  tout  à  coup,  le  cœur  suspende 
ses  battements  pendant  un  instant.  Dans  ces  cas,  la  pulsation  qui 


Fi,   ia6.  latente  d«  cœur,  chute  de  .a  „„>-„  ;  g***  *  ^VU»termiucuç.  est 
1       lm  ,  plus  forte  que  les  autres. 

suit  immédiatement  la  suspension  est  beaucoup  plus  forte  que 
tes"  On  est  porté  à  admettre  alors  l'existence  d'une  systole 
I  éne  giqne,  d'une  sorte  d'eflort  du  c.œ„r  pour  réparer  le  emp 
neruu  S  ais  il  ne  faut  voir  là  qu'une  conséquence  naturelle  de 
?aba  sseméut  de  la  tension  artérielle. pendant  l'arrêt  du  cœur  La 
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la  suspension,  l'écoulement  du  sang  ayant  eu  plus  de  temps 
pour  se  faire  ,  la  tension  a  baissé  plus  que  pendant  les  autres 
intervalles  et  est  descendue  jusqu'en  c.  Il  est  naturel  que  la  pul- 
sation suivante,  se  trouvant  dans  les  conditions  de  la  faible  ten- 
sion artérielle  que  nous  décrivions  tout  à  l'heure,  ait  une  intensité 
plus  considérable. 

g  188.  —  Expérience.  —  On  peut  s'assurer,  à  l'aide  du  schéma, 
que  l'inégalité  des  intervalles  produit,  à  elle  toute  seule,  l'inégale 
intensité  du  pouls.  11  suffit,  en  faisant  fonctionner  l'instrument, 
délaisser,  à  un  moment  donné,  un  intervalle  plus  grand  que 
les  autres.  L'abaissement  de  la  tension  pendant  ce  temps  d'arrêt 
donne  une  plus  grande  intensité  à  la  pulsation  suivante. 

La  figure  167  représente  un  tracé  recueilli  sur  le  schéma;  on  y 


Fig.  167.  Intermittence  des  mouvements  du  cœur  sur  le  schéma;  amplitude  plus  grande 
de  la  pulsation  qui  suit  l'intermittence. 

voit  une  intermittence  après  laquelle  la  pulsation  est  plus  forte 
qu'auparavant. 

Les  palpitations  qui  se  produisent  dans  les  conditions  que 
nous  venons  de  décrire  sont  liées,  en  général,  à  des  troubles 
nerveux.  Le  malade  ressenj,  au  moment  de  la  pulsation  qui  suit 
l'arrêt  du  cœur,  une  secousse,  quelquefois  très  violente,  qui 
ébranle  tout  son  être.  Ce  genre  de  palpitation,  dépourvu  de 
gravité,  cause  de  vives  inquiétudes  à  ceux  qui  en  sont  affectés. 
Il  diffère  essentiellement,  par  sa  forme,  des  palpitations  qui  sont 
liées  à  certaines  affections  organiques  du  cœur  et  que  nous 
aurons  à  décrire  plus  tard. 

Quant  à  la  durée  de  la  suspension  des  battements  du  cœur, 
elle  ne  paraît  soumise  à  aucune  règle.  On  pense  généralement 
que,  dans  ces  cas,  un  battement  du  cœur  fait  défaut,  mais  la 
plupart  du  temps  la  suspension  est  d'une  durée  inférieure  à 
celle  de  deux  pulsations  normales. 

On  voit  aussi,  en  examinant  les  figures  166  et  167,  qu'après  la 
suspension  des  battements  il  faut  plusieurs  systoles  régulières 
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pour  que  la  tension  ait  repris  son  degré  normal,  et  pour  que  le 
tracé  reprenne  le  niveau  de  la  ligne  des  maxima. 


Des  différences  de  force  du  pouls  liées  à  des  différences  dans 
la  force  des  systoles  du  cœur. 


g  189.  —  Certaines  expériences  faites  sur  les  animaux  ont  mon- 
tré que  des  irrégularités  dans  les  mouvements  du  cœur  sont  liées 
à  des  inégalités  dans  la  force  des  systoles  ventriculaires.  Ainsi, 
nous  avons  représenté  (fig.  54)  le  tracé  ventriculaire  et  le  pouls 
carotidien  d'un  cheval  qui  présentait  deux  systoles  très  rappro- 
chées suivies  d'un  intervalle  plus  long.  Or,  la  seconde  systole  était 
plus  faible  que  la  première;  elle  n'avait  même  pas  la  force  de 


Fig.  168.  Pouls  à  irrégularités  périodiques;  les  pulsations  qui  suivent  les  grands 

sont  les  plus  fortes. 


soulever  les  valvules  sigmoïdes  et  de  donner  lieu  à  une  pulsation 
artérielle.  Imaginons  que  la  tension  artérielle  eût  été  moins  forte 
sur  ce  cheval ,  il  y  eût  eu  deux  pulsations  artérielles  au  lieu 
d'une  et  la  seconde  eût  été  plus  faible  que  la  première. 

C'est  peut-être  un  trouble  semblable  des  mouvements  du  cœur 
qui  a  donné  naissance  au  pouls  redoublé  représenté  fig.  168  et  qui 
a  été  recueilli  sur  un  vieillard. 

D'autres  fois  la  faiblesse  de  la  pulsation  artérielle  tient  à  ce  que 
le  cœur  ne  se  vide  que  partiellement  dans  les  artères,  une  grande 
partie  de  son  contenu  refluant  dans  l'oreillette,  par  suite  d'une 
insuffisance  mitrale.  Nous  avons  donné  (fig.  92)  un  exemple  de 
ce  genre  de  pulsations  avortées  par  reflux. 
'  Il  arrive  souvent  que  le  ventricule  gauche  envoie  de  petites 
ondées  parce  qu'il  reçoit  peu  de  sang  pendant  sa  diastole,  à  cause 
d'un  obstacle  à  la  circulation  dans  le  poumon.  Cet  état,  dont  nous 
parlerons  à  propos  de  la  circulation  pulmonaire,  donne  naissance 
à  des  pulsations  faibles,  malgré  l'existence  d'une  basse  pression 
dans  le  système  artériel. 
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En  somme,  les  variations  de  la  force  du  pouls  sous  lïnflence  de 
changements  dans  la  force  absolue  des  sysloles  ventriculaires 
paraissent  être  beaucoup  plus  rares  que  celles  qui  tiennent  aux 
changements  de  la  tension  artérielle  qui  produit  des  variations 
relatives  de  la  force  du  cœur,  en  augmentant  ou  diminuant  la 
résistance  qu'il  doit  surmonter. 

Nous  indiquerons  plus  loin,  à  propos  des  altérations  patholo- 
giques des  artères,  les  effets  de  ces  lésions  sur  la  force  du  pouls, 
son  augmentation  d'amplitude  dans  l'athérome,  son  affaiblisse- 
ment dans  les  cas  d'anévrismes. 


Décroissance  de  la  force  du  pouls  dans  les  artères  de  plus  en  plu» 

éloignées  du  cœur. 

§  190.  —  Le  sphygmographe  direct  ne  peut  s'appliquer  que  sur 
la  radiale;  mais  au  moyen  du  tambour  explorateur  de  la  pulsation 
du  cœur,  §99,  on  peut  recueillir  la  pulsation  de  différentes  artères. 
On  constate  ainsi  que  la  fémorale  a  le  pouls  plus  fort  que  la  popli- 
tée,  et  surtout  que  la  pédieuse.  Cette  décroissance  de  force  des 
pulsations  ne  tient  pas  seulement  à  ce  que  ces  vaisseaux  sont 
de  plus  en  plus  petits  ;  elle  dépend  de  la  transformation  que  le 
mouvement  du  sang  a  subie  sous  l'influence  de  l'élasticité  arté- 
rielle. Nous  savons,  en  effet,  que  l'élasticité  des  artères  éteint  les 
saccades  du  mouvement  du  sang  qui  résultent  de  l'action  inter- 
mittente du  cœur,  de  sorte  que,  sauf  des  cas  exceptionnels  dont 
nous  aurons  à  parler ,  le  cours  du  sang  est  continu  et  régulier 
dans  les  capillaires.  Or,  cette  transformation  est  graduelle  et  se 
rencontre  à  un  degré  toujours  plus  prononcé  dans  les  artères  de 
plus  en  plus  éloignées  du  cœur. 

Non  seulement  le  pouls  diminue  de  force  dans  les  artères  éloi- 
gnées, mais  il  change  aussi  de  forme,  perdant  de  plus  en  plus  ses 
angles  et  ses'  plateaux  et  en  général  tout  ce  qui  rappelait  la  forme 
de  la  systole  du  cœur,  pour  se  rapprocher  davantage  de  la  forme 
des  ondes,  c'est-à-dire  d'une  ascension  et  d'une  descente  égale- 
ment inclinées. 
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VITESSE  DU  SANG  DANS  LES  ARTÈRES. 

Vitesse  générale  du  cours  du  sang.  —  Rapport  du  nombre  des  battements  du  cœur  à  la 
durée  d'une  révolution  circulatoire.  —  Hémodromomètre  de  Wolkmann.  —  Appareil 
de  Ludwig  :  Stromuhr.  —  Méthode  de  Vierordt;  hémotachomètre.  —  Méthode  et  ap- 
pareil de  Chauveau.  —  Méthode  fondée  sur  l'emploi  des  tubes  de  Pitot.  —  Élément 
constant  et  élément  variable  de  la  vitesse  du  sang.  —  Caractères  de  la  vitesse  du  sang 
dans  les  différentes  artères.  —  Signes  extérieurs  de  la  vitesse  du  sang  dans  les 
artères. 

Lorsqu'on  pratique  une  ouverture  aux  parois  d'une  artère, 
on  voit  le  sang  s'élancer  au  dehors  sous  forme  d'un  jet  animé 
d'une  grande  vitesse.  Cette  rapidité  avec  laquelle  le  sang 
s'échappe  avait  fait  croire  d'abord  aux  physiologistes  que  ce 
liquide  se  mouvait  dans  les  artères  avec  une  rapidité  analogue. 
Haies,  après  avoir  mesuré  la  pression  du  sang  artériel  (voy.  §41), 
se  crut  autorisé  à  en  déduire  la  vitesse  de  son  cours.  Il  la  sup- 
posa égale  à  celle  d'une  molécule  liquide  qui  tomberait  d'une  hau- 
teur pareille  à  celle  de  la  colonne  manométrique.  C'est  précisément 
la  formule  de  Torricelli  pour  la  vitesse  d'un  liquide  qui  s'écoulerait 
à  l'air  libre  par  une  ouverture  faite  à  une  artère.  Haies  négligeait 
donc  totalement  les  résistances  que  le  sang  rencontre  dans  les 
vaisseaux,  et  sous  l'influence  desquelles  sa  vitesse  est  considé- 
rablement diminuée. 

Sauvages1,  commentateur  de  Haies,  rectifia  cette  erreur  et 
comprit  l'influence  des  résistances  que  présentent  les  artères.  Il 
appelle  virtuelle  la  vitesse  qu'aurait  le  sang  dans  l'hypothèse  de 
Haies,  et  admet  qu'en  réalité  ce  liquide  n'a  qu'une  vitesse  beau- 
coup moindre.  L'auteur  appelle  celle-ci  vitesse  actuelle,  mais  n'en 
donne  pas  l'évaluation. 


1.  Haies,  Ilémosialique,  trad.  de  Sauvage,  p.  3. 
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Tant  que  les  physiologistes  n'instituèrent  pas  d'expériences  en 
vue  de  déterminer  la  vitesse  du  sang,  'les  idées  émises  sur  ce 
sujet  ne  furent  que  des  erreurs  ou  des  hypothèses  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  de  mentionner.  • 


Vitesse  générale  du  cours  du  sang. 

g  19t.  —  Hering1  a  imaginé  une  méthode  qui  permet  d'appré- 
cier le  temps  nécessaire  pour  qu'une  molécule  de  sang  prise  dans 
un  point  quelconque  du  système  veineux  accomplisse  le  cycle 
circulatoire  qui  la  ramènera  à  son  point  de  départ.  A  cet  effet, 
le  savant  physiologiste  de  Stuttgard  injectait  dans  la  veine  jugu- 
laire d'un  animal  du  cyanoferrure  de  potassium;  puis,  de  cinq  en 
cinq  secondes,  recueillait  à  la  jugulaire  opposée  des  échantillons 
de  sang.  Quand  l'analyse  démontrait  l'apparition  du  sel  dans 
le  sang  de  la  veine,  il  fallait  que  la  substance  introduite  dans  la 
jugulaire  opposée  eût  passé  des  veines  dans  le  cœur  droit,  eût 
traversé  le  poumon,  fût  revenue  au  cœur  gauche  et  qu'enfin,  portée 
par  les  carotides  dans  les  artères  de  la  tête,  elle  en  eût  traversé 
les  capillaires  pour  revenir  à  la  jugulaire  opposée.  Hering  trouva, 
qu'il  faut  27"  à  30"  pour  que  le  sang,  chez  un  cheval,  accomplisse 
ce  cycle.  Vierordt2  voulut  encore  améliorer  la  méthode  et  recueillit 
le  sang  veineux  dans  une  série  de  godets  disposés  sur  un  disque 
tournant  d'un  mouvement  uniforme.  Les  résultats  qu'il  obtint 
diffèrent  peu  de  ceux  de  Hering.  Il  trouva  que  chez  les  petits 
animaux,  la  durée  du  circuit  est  moindre  que  chez  les  grands.  Le 
cycle  serait  parcouru  :  chez  le  chien  en  15",  chez  la  chèvre  en  12", 
chez  le  lapin  en  7". 

Hering  varia  ses  expériences  d'une  autre  manière  :  recherchant 
dans  la  veine  crurale  la  substance  introduite  dans  l'une  des  ju- 
gulaires, il  reconnut  qu'il  faut  un  peu  plus  de  temps  pour  l'y  voir 
apparaître  que  si  on  la  cherchait  dans  la  jugulaire  qui  n'a  pas 
reçu  l'injection.  Toutefois,  ce  retard  qui  s'explique  par  le  plus 
long  trajet  que  le  sang  doit  parcourir  pour  revenir  des  membres 
inférieurs  que  pour  revenir  de  la  tête,  n'est  pas  proportionnel  à 

1.  Hering,  Versuchc  die  Schelligkeit  des  Blutlaufs  und  Absonderung  zu  bestim- 
men.  (Zcitschrifl  fur  Physiologie  von  Trcviranus,\82d,  t.  III,  p.  85.) 

2.  Vierordt,  Lie  Erschrinungen  und  Geselze  der  StromgeschwindigkcUes  des 
Blutes,  p.  146. 
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la  différence  de  longueur  des  deux  parcours,  cela  fit  penser  à 
Hering  que  ce  n'est  pas  'dans  les  gros  vaisseaux  que  le  cours  du 
sang  est  le  plus  lent,  mais  au  contraire  dans  les  petits  vaisseaux 
qui  représentent,  comme  on  sait,  la  plus  large  section  du  système 
vasculaire. 

Rapport  du  nombre  des  battements  du  cœur  à  la  durée  d'une 

révolution  circulatoire. 

S'il  était  vrai,  comme  l'ont  constaté  Hering  et  Vierordt,  que  chez 
les  différentes  espèces  animales  il  faille  toujours  à  peu  près  le 
même  nombre  des  battements  du  cœur  pour  que  le  cycle  du  sang 
soit  parcouru  (26  à  28  battements),  on  en  pourrait  conclure  qu'il 
existe  une  certaine  proportion  entre  le  volume  des  ondées  ventri- 
culaires  et  la  masse  totale  du  sang.  Mais  ces  rapports  corres- 
pondent sans  doute  à  un  état  moyen  de  la  circulation  qui  ne  se 
rencontre  que  dans  certaines  circonstances.  En  effet,  si  l'on  aug- 
mente la  fréquence  des  pulsations  du  cœur,  en  faisant  courir 
l'animal,  on  voit  que  le  cours  du  sang  s'accélère  de  1|5  environ, 
mais  qu'il  faut  à  peu  près  trois  fois  plus  de  systoles  ventricu- 
laires  pour  que  le  cycle  soit  parcouru. 

.Ces  expériences  concordent  avec  celles  que  nous  avons  précé- 
demment exposées  §  48,  pour  montrer  que  le  débit  systolique  des 
ventricules  est  très  variable  et  que,  d'une  manière  générale, 
à  mesure  que  le  nombre  des  systoles  s'accroît,  le  volume  de 
chacune  d'elles  diminue,  de"  sorte  que  toute  estimation  du  volume 
ou  de  la  vitesse  du  sang  fondée  sur  le  volume  de  l'ondée  car- 
diaque n'a  qu'une  base  hypothétique. 

Des  estimations  beaucoup  plus  précises  de  la  vitesse  du  sang 
ont  été  obtenues  au  moyen  d'instruments  que  nous  allons  décrire. 


néiuodromométre  de  Volkmann. 

§  192.  —  Le  premier  instrument  destiné  à  mesurer  la  vitesse  du 
sang  est  celui  que  Volkmann  imagina  et  désigna  sous  le  nom 
d'hémodromomètre1.  C'était  un  tube  de  verre  recourbé,  à  l'intérieur 

1.  Volkmann,  Die  Hàmodynamik,  p.  195.  Leipzig,  1850.  Qu'on  suppose  (f.g. .169) 
une  artère  coupée  dont  on  aurait  réuni  les  deux  bouts  par  un  tube  metall.que 
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duquel  on  pouvait  voir  le  sang  cheminer  avec  plus  ou  moins  de 
vitesse. 

Bien  qu'il  soit  extrêmement  ingénieux,  ce  procédé  n'est  pas 
à  l'abri  de  causes  d'erreur.  Son  auteur  lui-même  admet  que 

d  a\  Le  sang  traversera  ce  lube  rectiligne  comme  il  traverserait  l'artère  elle-même. 
Sur  ce  premier  conduit  est  adapté  un  tube  de  verre  courbé  en  U  qui  constitue  un  circuit 
de  dérivation  latéral.  Ce  tube  de  verre  est  rempli  d'eau.  A  un  moment  donné,  au  moyen 
d'un  système  de  robinets  c  f",  on  ferme  le  tube  rectiligne  ad  et  l'on  ouvre  le  circuit 
latéral  6  c.  Le  sang  se  trouve  alors  forcé  de  traverser  le  tube  de  verre  pour  se  rendre 


Fig.  169M,  hémodromomèlroTcIe  Volkmann;  B  et  C,  disposition  des  robinets. 


du  bout  central  au  bout  périphérique  de  l'artère  ;  il  chasse  devant  lui  l'eau  contenue 
dans  le  tube  et  la  pousse  du  côté  des  capillaires.  On  voit  alors,  à  travers  les  parois 
de  verre,  le  sang  qui  s'avance  par  saccades  en  se  substituant  à  l'eau.  Si  l'on  mesure 
le  trajet  ainsi  parcouru  par  le  sang  pendant  un  certain  nombre  de  secondes,  on  connaît 
la  vitesse  du  courant  sanguin  dans  les  artères. 

Dans  la  figure  A,  on  a  représenté  deux  ajutages  g  h  à  chacun  desquels  on  a  lié  les  extrémités 
de  l'artère  divisée.  Ces  ajutages  s'adaptent  aux  extrémités  «d  du  tube  rectiligne. 

"  Ces  robinets  sont  à  trois  voies.  La  figure  C  les  représente  on  position  pour  laisser  passer  le 
sang  suivant  l'axe  du  tube  rectiligne;  la  figure  B  montre  les  robinets  tournés  de  manière  à  envoyer 
le  sang  à  travers  le  tube  en  U. 
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l'interposition  de  l'appareil  sur  le  trajet  d'un  vaisseau  peut 
changer  la  vitesse  du  sang  dans  celui-ci.  En  effet,  la  colonne 
sanguine,  forcée  de  traverser  un  trajet  plus  long,  rencontre  des 
résistances  nouvelles  que  la  courbure  du  tube  peut  augmenter 
encore.  Enfin,  on  n'est  pas  autorisé  à  admettre  à  priori  que  l'eau 
qui  se  trouve  poussée  dans  les  capillaires  artériels  traversera 
ceux-ci  avec  autant  de  facilité  que  le  sang  pourrait  le  faire.  On 
sait  que  les  injections  faites  dans  les  artères  d'un  animal  vivant 
rencontrent  des  résistances  particulières  dues  aux  contractions 
que  provoque  dans  ces  vaisseaux  la  présence  d'un  liquide 
étranger1. 


Appareil  de  Liidwlg  :  Stromnhr. 

§  193.  —  Ludwig  perfectionna  la  méthode  de  Volkmann  et  con- 
struisit en  1857  un  instrument  qu'il  désigna  sous  le  nom  de 
Stromuhr,  dont  plusieurs  de  ses  élèves,  et  particulièrement  Dogiel4, 
se  servirent  pour  mesurer  la  vitesse  du  sang  dans,  les  vaisseaux. 
Deux  boules  de  verre  de  forme  ovoïde,  H  et  S  (fig.  170)  sont  placées 
l'une  à  côté  de  l'autre  et  communiquent  entre  elles  par  un  tube 
recourbé  qui  en  réunit  les  extrémités  supérieures.  En  bas,  chacune 
des  deux  boules  est  en  rapport  avec  une  canule  recourbée  qui  s'in- 
troduit dans  l'un  des  bouts  d'une  artère  transversalement  coupée. 
Supposons  que  tout  l'appareil  ait  été  préalablement  rempli  de  sé- 
rum de  sang;  dès  qu'on  l'adaptera  à  l'artère,  en  plaçant  la  canule  E 
dans  le  bout  supérieur  du  vaisseau  et  la  canule  E'  dans  le  bout  in- 
férieur, on  verra  du  sang  artériel  entrer  dans  la  boule  H  et  pousser 
devant'lui  le  sérum  qui  s'échappera  par  la  canule  E'  et  s'écoulera 
par  le  bout  inférieur  de  l'artère  suivant  le  cours  ordinaire  du  sang. 

Pour  rendre  facile  à  saisir  l'instant  où  un  volume  connu  de 
sang  aura  traversé  l'appareil,  Ludwig  remplit  d'huile  l'ampoule 

1,  Avec  cet  instrument,  Volkmann  évaluait  la  vitesse  du  sang  pour  unejseconde  : 

Chez  un  chien,  dans  la  carotide   273°',"" 

Chez  un  autre  chien,  dans  la  carotide   357 

Ëhez  un  cheval,  dans  la  carotide  .   254 

Chez  un  cheval,  dans  la  métatarsienne   56 

2.  L'appareil  qui  est  représenté  ci-dessous  est  le  stromuhr  actuel,  celui  que  Dogiel* 

-  J  Dogiel  Die  Ausmessung  der  Straumenden  Bluvolumina.  (Berichte  d.  Kon.  Sachs.  Ge- 
seUschaft  der  Wissensch.  Mat.-Physik.  Classe,  Sitzung  an.  12  décembre  1807.) 
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H.  Il  vit  alors  le  sang  artériel  entrer  dans  cette  ampoule  et  l'huile 
passer  peu  à  peu  dans  l'ampoule  S  dont,  le  sérum  s'écoulait  par  le 
bout  inférieur  de  cette  artère.  Grâce  à  sa  légèreté  spécifique, 
l'huile  occupait  toujours  la  partie  supérieure,  de  telle  sorte  que, 
au  moment  où  avait  pénétré  dans  l'appareil  une  quantité  de 
sang  égale  à  la  moitié  du  contenu  d'une  boule,  l'huile  occupait 
la  moitié  supérieure  des  deux  boules  H  et  S.  Plus  tard,  l'huile 
avait  passé  en  totalité  de  la  boule  H  dans  la  boule  S;  il  était  donc 

a  employé  dans  ses  recherches.  On  voit  dans  la  figure  170  l'appareil  lout  monté,  fixé  à 
un  support  P  qui  maintient  dans  un  plan  horizontal  les  deux  canules  d'entrée  E  et  de 
sortie  du  sang  E'.  Les  boules  H  et  S  sont  fixées  par  une  tubulure  métallique  à  un  dis- 
que p,  perforé  au-dessous  de  chacune  d'elles;  ces  canaux  établissent  la  communication 
de  chaque  boule  avec  un  tube  creusé  dans  l'épaisseur  d'une  plaque  de  métal  faisant 
suite  au  tube  qui  porte  la  canule.  Un  liquide  introduit  en  E  peut  par  conséquent  sortir 


Fig.  170.  Appareil  de  I.udwig  pour  la  mesure  de  a  vitesse  du  sang.  (Stromuhr  à  renversement 
#  des  boules.) 

en  E'  après  avoir  parcouru  les  deux  boules  H  et  8,  dont  le  tube  d'évacuation  supérieur 
est  fermé  par  un  tronçon  de  tube  de  caoutchouc.  Mais  comme  la  platine  supérieure  p' 
qui  porte  les  deux  boules  peut  tourner  par  glissement  horizontal  sur  la  platine  infé- 
rieure />'  qui  porte  les  canules,  on  comprend  qu'il  soit  possible,  en  faisant  exécuter  une 
demi-rolalion  à  la  portion  mobile,  de  faire  passer  la  boule  H  à  la  place  de  la  boule  S 
et  réciproquement  :  c'est  ce  qu'exprime  la  désignation  de  l'appareil  «  Stromuhr  mit 
Kugel  Drehung  :  Stromuhr  à  renversement  des  boules  ». 
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entré  dans  l'appareil  une  quanlité  de  sang  égale  au  contenu  de 
H  et  une  quantité  semblable  de  sérum,  déplacé  par  l'huile,  était 
passée  de  la  boule  S  dans  le  bout  inférieur  de  l'artère. 

Jusqu'ici,  cette  méthode  ressemble  beaucoup  à  celle  de  Volkmann  ; 
deux  avantages  toutefois  sont  réalisés  :  d'une  part,  ce  n'est  pas 
de  l'eau,  mais  du  sérum  qui  est  passé  dans  le  bout  inférieur  de 
l'artère  et  ce  liquide  trouvera  dans  les  petits  vaisseaux  moins  de 
résistance  que  l'eau,  car  celle-ci  provoque  une  contraction  vio- 
lente des  parois  vasculaires.  D'autre  part,  la  forme  d'ampoules 
donnée  aux  deux  branches  du  tube  en  U  permet  d'opérer  sur  un 
volume  de  liquide  plus  grand  que  celui  que  renferme  l'hémodro- 
momètre  de  Yolkmann.  Mais  voici  le  progrès  principal  réalisé  par 
l'appareil  de  Ludwig. 

Au  moment  où  toute  l'huile  est  passée  de  l'ampoule  H  dans 
l'ampoule  S,  on  fait  pivoter  l'appareil  sur  lui-même,  en  tournant 
entre  les  doigts  le  bouton  R;  aussitôt  le  sens  du  courant  est 
renversé  et  c'est  l'ampoule  S  pleine  d'huile  qui  se  trouve  mise  en 
rapport  avec  la  canule  d'amont  E,  l'ampoule  H  avec  la  canule 
d'aval  E'.  Le  déplacement  de  l'huile  par  le  sang  artériel  se  passe 
comme  tout  à  l'heure,  mais  cette  fois,  ce  n'est  plus  du  sérum  que 
l'huile  pousse  devant  elle  par  l'orifice  d'aval;  c'est  du  sang 
artériel,  celui  qui  tout  a  l'heure  avait  pris  la  place  de'l'huile  dans 
l'ampoule  H.  Si  l'on  répète  indéfiniment  cette  manœuvre,  en 
retournant  l'instrument  chaque  fois  que  l'huile  a  passé  de  l'am- 
poule d'amont  dans  celle  d'aval,  on  pourra  savoir,  d'après  le 
nombre  de  renversements  effectués  en  un  temps  donné,  quelle 
est  la  quantité  de  sang  qui  a  traversé  l'appareil,  car  on  connaît 
exactement  la  capacilé  de  ces  ampoules. 

Pour  altérer  le  moins  possible  les  conditions  physiologiques  de 
la  circulation,  on  chauffe  dans  un  bain  à  température  convenable 
les  deux  boules  que  traverse  le  sang  artériel. 

L'instrument  n'offre  de  résistance  au  passage  du  sang  que 
pendant  l'instant  très  court  où  l'on  change  le  sens  du  courant; 
mais,  grâce  à  la  disposition  ci-dessus  indiquée,  le  pivotement 
des  deux  ampoules  n'exige  qu'un  instant  inappréciable1. 

L  Ludwig  avait,  fait  construire  un  autre  appareil  fondé  sur  le  même  principe,  mais 
dans  lequel  on  obtenait  un  changement  de  sens  du  courant  au  moyen  d'un  rob.net  a 
deux  voies  :  c'était  le  Stromuhr  mit  Slromiocnckr  (Stromuhr  à  renversement  de  cou- 
rant). Dogiel,  qai  a  comparé  les  deux  instruments,  a  donné  la  préférence  au  premier, 
à  cause  de  la  rapidité  plus  grande  de  son  maniement. 
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g  194.  _  Voulant  savoir  si  l'interposition  du  Stromuhr  constitue 
une  résistance  au  passage  du  sang  dans  l'artère,  Ludwig  explora 
la  pression  en  amont  et  en  aval  de  l'instrument  au  moyen  de  deux 
manomètres;  il  vit  que  la  pression,  en  aval,  n'est  inférieure  que 
de  quelques  millimètres  de  mercure  à  la  pression  en  amont.  La 
différence  de  pression,  ou  perle  de  charge,  est  d'autant  plus 
grande  que  la  vitesse  du  sang  est  elle-même  plus  considérable. 
Dogiel  a  constaté  que,  dans  les  cas  où  la  pression  artérielle  est 
élevée,  la  différence  est  très  faible. 

Cette  faible  différence  de  pression  tient  à  ce  que  la  résistance 
de  l'instrument  est  presque  négligeable  quand  les  petits  vais- 
seaux resserrés  constituent  à  l'extrémité  du  système  artériel  un 
obstacle  beaucoup  plus  grand.  La  décroissance  de  pression  est 
alors  très  faible  dans  le  système  artériel ,  c'est-à-dire  en  amont 
de  l'obstacle  principal.  (Voir  §  107.) 

La  seule  difficulté  de  l'emploi  du  stromuhr,  c'est  qu'il  faut  sur- 
veiller avec  soin  l'instant  où  l'huile  a  passé  d'une  boule  dans 
l'autre  pour  renverser  le  courant;  et  de  plus,  qu'il  faut  noter  exac- 
tement l'instant  auquel  chacun  des  renversements  s'effectue. 
Dogiel  a  supprimé  cette  seconde  complication  de  l'expérience 
en  annexant  à  l'appareil  un  signal  automatique  de  ces  renverse- 
ments. Ce  signal,  inscrivant  sur  un  papier  dont  la  marche  est  ré- 
gulière et  préalablement  connue,  il  devient  facile  d'estimer,  d'après 
le  nombre  des  signaux  inscrits  en  un  temps  donné,  et  d'après 
l'égalité  ou  l'inégalité  des  intervalles  qui  les  séparent,  quelle  est 
.la  vitesse  du  sang,  et  de  savoir  si  cette  vitesse  a  varié  aux  diffé- 
rentes phases  de  l'expérience. 

Nous  indiquerons  plus  tard  le  résultat  des  principales  expé- 
.riences  failes  au  moyen  de  l'appareil  de,  Ludwig;  le  présent 
chapitre  n'a  pour  but  que  de  montrer  les  diverses  méthodes  sur 
lesquelles  est  basée  la  mesure  de  la  vitesse  du  sang. 

Le  stromuhr  de  Ludwig  est  excellent  pour  faire  des  expé- 
riences de  longue  durée,  et  pour  déterminer  le  volume  exact  de 
sang  qui  traverse,  en  un  temps  donné,  l'artère  sur  laquelle  on 
applique  l'instrument .  mais  l'indication  qu'on  obtient  est  celle 
de  la  vitesse  moyenne1,  abstraction  faite  de  toutes  les  saccades 
que  produit  dans  le  cours  du  sang  artériel  l'action  intermittente 

1.  Les  valeurs  trouvées  par  Dogiel  pour  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  du  chien 
ont  varie  entre  1/2  cent,  cube  et  2  cent,  cubes  par  seconde. 
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du  cœur.  Pour  obtenir  l'indication  des  variations  incessantes 
qu'éprouve  la  vitesse  du  sang  dans  une  artère,  il  faut  recourir  à 
d'autres  instruments  dans  lesquels  la  force  du  courant  sanguin 
soit  employée  pour  imprimer  une  déviation  plus  ou  moins  étendue 
à  un  style  inscripteur;  Vierordt  et  Chauveau  sont  les  auteurs  de 
cette  méthode. 


Méthode  de  Vierordt  ;  hémotachomèlre. 


§  195.  —  Sous  le  nom  A' hémotachomèlre,  Vierordt  proposa  un  in- 
strument basé  sur  l'emploi  du  pendule  hydrostatique  dont  les 
ingénieurs  se  servent  pour  mesurer  la  vitesse  des  cours  d'eau1. 
L'appareil  s'applique,  comme  celui  de  Volkmarm,  aux  deux  bouts 
d'une  arlère  coupée;  plus  le  courant  est  rapide,  plus  est  grande 
la  déviation  du  pendule2. 

L'appareil  imaginé  par  Vierordt  réalisait  un  progrès  réel  sur 
l'hémodiomomètre  de  Volkmann,  le  seul  instrument  que  l'on  pos- 
sédât alors  pour  mesurer  la  vitesse  du  sang.  Mais  les  oscillations 
continuelles  du  pendule  rendaient  bien  difficile  la  lecture  des 


1.  Pour  rendre  le  principe  el  l'appareil  applicables  aux  artères  des  animaux,  Vie- 
rordt* introduisit  la  tige  pendulaire  dans  une  petite  caisse  à  la  paroi  supérieure  de 
laquelle  elle  était  fixée  par  un  axe  de  rotation.  Le  pendule  se  termine  à  sa  partie  libre 

par  une  petite  boule  d'argent  qui  se  trouve  sur  le  ira- 
jet  du  courant  sanguin  ;  il  peut  donc  osciller  dans  le 
sens  du  courant,  en  décrivant  un  arc  d'autant  plus 
étendu  que  le  courant  sera  lui-même  plus  rapide.  Afin 
de  rendre  possible  la  lecture  des  déviations  du  pen- 
dule, Vierordt  munit  la  boule  terminale  de  deux  pe- 
tites pointes  d'argent  qui  glissaient  à  la  face  interne 
de  chacune  des  deux  glaces  formant  les  parois  laté- 
rales de  la  caisse.  On  pouvait  ainsi,  malgré  l'opacité 
du  liquide,  déterminer  à  tout  instant  la  position  du 
pendule  et  indiquer  l'angle  de  déviation  à  l'aide  d'un 
cadran  divisé  gravé  sur  la  plaque  de  verre.  Cet  instru- 
ment reçut  de  son  auteur  le  noni.de  tachomèlre; 
on  le  désigne  souvenl  sous  le  nom  de  hémotachomèlre  (flg.171).  L'artère  d'un  animal 
étant  coupée  en  travers,  on  en  fixe  le  bout  central  à  une  canule  qui  s'adapte  a  1  embou- 
chure E,  et  le  bout  périphérique  à  une  autre  canule  fixée  à  l'embouchure  S.  Le  cou- 
ant  se  fait  ainsi  de  E  en  S,  et  la  déviation  du  pendule  pp>  en  mesure  la  vil  esse. 

2.  La  vitesse  que  Vierordt  assigne  au  cours  du  sang  dans  la  carot.de  d  un  chien  est 
261  millimètres  par  seconde. 

*  Vierordt,  Die  ErBChcinungen  und  Gnetze  der  Slromgeschm>utdi0keiten  des  Blutes.  Frank- 
furt,  1858. 


Fig.  171. 
Tacliomélre  du  Vierordt. 
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indications  de  Yhémotachomèlrc.  Yierordt  qui  venait  de  réaliser 
son  sphygmographe,  §  135,  voulut  inscrire  aussi  les  variations  de 
la  vitesse  du  sang1,  mais  il  n'obtint  que  des  tracés  défectueux. 


méthode  et  appareil  de  Chauveau. 


§  196.  —  En  1858,  c'est-à-dire  l'année  même  où  Vierordt  publia 
ses  premières  recherches,  Chauveau  imagina  une  disposition  beau- 
coup plus  parfaite  pour  mesurer  la  vitesse  du  sang;  mon  savant 
ami  raconte  en  ces  termes  la  manière  dont  il  fut  conduit  à  créer 
l'instrument  qu'il  nomme  hémodromomètre  à  cadran. 

«  Un  jour,  dit-il,  j'eus  l'idée  d'enfoncer  une  aiguille  dans  la  caro- 
tide d'un  cheval.  L'aiguille  avait  été  introduite  bien  perpendiculaire- 
ment à  l'axe  du  vaisseau  et  faisait  à  l'intérieur  de  celui-ci  une 
saillie  de  6  à  7  millimètres  environ.  A  peine  fut-elle  abandonnée 
à  elle-même  que  je  la  vis  osciller  d'une  manière  très  régulière, 
en  suivant  le  mouvement  du  sang  qui  circulait  dans  le  vaisseau, 
se  déviant  beaucoup  quand  le  sang-  s'avançait  avec  rapidité,  se 
redressant,  grâce  à  l'élasticité  des  parois  de  l'artère,  quand  la  cir- 
culation était  arrêtée,  indiquant  enfin,  par  l'inclinaison  plus  ou 
moins  grande  de  sa  partie  extérieure,  la  vitesse  du  liquide  qui  ve- 

1.  A  cet  effet,  il  prolongea  en  dehors  de  la  caisse  la  tige  du  pendule  et,  la  faisant 
agir  sur  des  rouages,  en  transmit  les  mouvements  à  un  pinceau  inscripteur.  La  figure 
de  Vhemotachographe  représentée  à  la  fin  de  l'ouvrage  de  Vierordt  montre  que  cet 
auteur  est  tombé  dans  le  môme  défaut  que  nous  avons  déjà  reproché  à  son  spbygmo- 
graphe  :  1  inertie  des  organes  de  transmission  du  mouvement  altère  les  tracés  de  la  vitesse 


Fig.  172.  Tracé  de  l'Iiémotachomètre  inscripteur  de  Vierordt. 

du  sang.  La  figure  172  est  un  tracé  de  Vhemotachomètre  inscripteur;  le  tracé  ne  fait 
qu  indiquer  des  variations  de  la  vitesse  du  sang  rythmées  comme  les  mouvements  du 
cœur.  I  appartenait  à  Chauveau  de  créer  un  appareil  qui  traduisît  fidèlement  toutes  les 
phases  de  la  vitesse  du  sang  des  artères. 


marry,  Circulation. 
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nail  faire  effort  sur  sa  partie  intra-vasculaire.  Le  principe  de 
l'instrument  qui  m'était  nécessaire  était  trouvé.  Pour  en  réaliser 
la  construction  il  suffisait  :  1°  de  remplacer  l'artère,  vers  le  point 
d'implantation  de  l'aiguille,  par  un  tube  rigide  de  même  diamètre 
que  le  vaisseau;  2°  d'articuler  l'aiguille  sur  le  tube,  au  moyen 
d'une  membrane  élastique  tendue  au-dessus  d'un  trou  pratiqué 
à  la  paroi  de  celui-ci;  3°  de  souder  au  tube  un  cadran  divisé 
en  degrés,  pour  mesurer  avec  exactitude  l'étendue  des  déviations 
de  l'aiguille.  » 

La  figure  173  montre  la  disposition  de  Vhêmodromomètre  de 


Fig.  173.  Ensemble  de  l'hémodromomètre  de  Cliauveau. 


Chauveau.  Un  simple  tube  de  laiton  SE  se  place  sur  le  trajet  de 
la  carotide  d'un  cheval,  de  telle  sorte  que  le  courant  entre  en  E 
pour  sortir  en  S.  A  la  partie  moyenne  du  tube  est  une  fenêtre 
que  recouvre  une  membrane  de  caoutchouc  o  maintenue  par  des 
liens  croisés  ;  une  aiguille  c  est  plongée  à  travers  une  petite  fente 
pratiquée  à  la  membrane  de  caoutchouc,  de  manière  que  son 
extrémité  c'  baigne  dans  le  courant  sanguin.  L'amplitude  et  le 
sens  des  déviations  de  cette  aiguille  se  lisent  sur  un  cadran  di- 
visé soudé  au  tube  de  laiton  lui-même'. 

»  197l  _  En  1860,  Chauveau  transforma  son  appareil  et  en  fit 
un  inscripteur  de  vitesse  sous  le  nom  à'hémodromographe.  La 

1  A  «nuche  de  la  figure,  est  une  vue  de  profil  de  l'instrument  destinée  à  montrer 
eo^CÏle  Pl-ge  ^ns  le  courant  ^^^^BStt 

temps  que  colles  de  la  vitesse. 
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figure  174  montre  la  disposition  nouvelle;  H  est  le  tube  que  tra- 
verse le  courant  sanguin,  et  p  l'aiguille  munie  d'une  plume  qui 


Fig.  174.  Hemodromographe  de  Chauveau  et  Lprtet  avec  sphygffioscppe  enregistreur. 

trace  ses  oscillations  sur  une  bande  de  papier  sans  fin  entraînée 
par  un  mouvement  d'horlogerie. 

La  figure  175  montre  les  variations  qu'éprouve  la  vitesse  du 
sang  dans  la  carotide  d'un  cheval. 


Fig.  175.  Trace  de  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  d'un  cheval.  (Celte  courbe  est  fournie  par 

1  nemodromographe  de  Chauveau.) 

La  ligne  horizontale  correspond  au  zéro  de  la  vitesse  ;  c'est  celle 
que  tracerait  l'aiguille  de  l'hémodromographe  si  l'on  arrêtait  le 
cours  du  sang  en  pinçant  l'artère    Toutes  les  parties  de  la  courbe 

1.  Il  est  bon,  de  temps  en  temps,  au  cours  d'une  expérience,  de  vérifier  la  position  du 
zéro  on  p.ncant  l'artère  sur  laquelle  l'instrument  est  appliqué. 
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qui  sont,  situées  au-dessus  de  la  ligne  du  zéro  correspondent  aux 
instants  où  la  vitesse  du  sang  est  positive,  c'est-à-dire  à  ceux  où 
le  courant  sanguin  est  centrifuge.  Dans  certains  cas,  la  courbe 
des  vitesses  passe  en  dessous  de  la  ligne  du  zéro,  ce  qui  exprime 
que  la  vitesse  est  négative,  autrement  dit  que  le  courant  est  rétro- 
grade. La  théorie  des  ondes  (chap.  xv)  rend  compte  de  cette  rétro- 
gradation du  sang. 

En  somme,  la  figure  175  montre  que,  même  pendant  le  repos  du 
cœur,  il  y  a  un  certain  degré  de  vitesse  du  sang,  car  l'aiguille  de 
l'hémodromographe  éprouve  une  légère  déviation  dans  le  sens 
positif,  mais  cette  vitesse  est  faible,  tandis  que  l'impulsion  du 
cœur  lui  donne  d'énergiques  renforcements. 

Il  y  a  loin  de  cette  forme  compliquée  à  l'oscillation  si  simple  que 
traçait  l'hémotachomètre  de  Vierordt  :  les  expériences  dont  il 
sera  question  ultérieurement  montreront  que  cette  forme  compli- 
quée est  bien  celle  qui  correspond  réellement  à  lavitesse  du  sang 
dans  l'artère  carotide  d'un  cheval. 

Chauveau  a  fait  subir  à  son  hémodromographe  d'autres  modi- 
fications destinées  à  transmettre  les  indications  des  changements 
de  lavitesse  du  sang  à  un  tambour  à  levier  ordinaire.  Ces  modifi- 
cations ne  sauraient  trouver  leur  place  dans  le  présent  travad  . 


éthode  fondée  sur  l'emploi  des  tubes  de  Pitot. 


a  198  -  Les  questions  relatives  à  la  vitesse  du  sang  et  aux 
conditions  qui  la  modifient  avaient  besoin  d'être  traitées  au  point 
de  vue  purement  physique,  comme  celles  qui  sont  relahves ux 
variations  delà  tension  artérielle;  j'ai  donc  entreprise!  étudier 
lur  le  schéma  les  conditions  qui  augmentent  ou  diminuent  la 
vLse  du  sang  et  me  servis  pour  cela  ^<*™^L 
Chauveau.  Mais  je  n'obtins  pas  avec  cet  ™^"^J«™^ 
suffisamment  étendues,  car  les  tubes [W™™**^^ 
tères  du  schéma  sont  beaucoup  plus  étroits  que  1  artère  carotide 
d'un  cheval  et,  de  plus,  la  vitesse  du  liquide  y  est  moindre  que 
dans  les  artères  vivantes. 
Je  construisis  un  appareil  dans  lequel  deux  tubes  de 

1.  voir,  pour  les  derniers  perfectionnent  de  Inscription  de  la  vitesse  du  sang, 
Méth.  graph.,  page  635. 
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orientés,  l'un  dans  le  sens  du  courant,  l'autre  en  sens  contraire, 
donnaient  des  différences  de  pressions  qui  variaient  comme  la 
vitesse  et  servaient  à  actionner  un  style  inscripleur.  J'obtins  d'ex- 
cellents résultats  de  l'emploi  de  cette  méthode  pour  déterminer 
les  conditions  physiques  qui  règlent  la  viLesse  du  sang  et  la  ten- 
sion artérielle'. 

1.  Pitot  a  découvert  que  si  l'on  plonge  dans  un  cours  d'eau  un  tube  coudé,  de  ma- 
nière à  ce  que  l'ouverture  soit  tournée  contre  le  courant,  le  niveau  de  l'eau  s'élève, 
dans  la  branche  ascendante,  au-dessus  de  celui  de  la  rivière.  Inversement,  si  l'ouver- 
ture du  tube  est  située  en  sens  inverse  du  courant,  le  niveau  s'abaisse  dans  la  branche 
ascendante. 

Si  l'on  opère  dans  un  tube  fermé,  le  môme  phénomène  se  produit.  Soit,  figure  176, 
un  conduit  T  dans  lequel  coule  un  liquide,  suivant  la  direction  indiquée  par  les  (lèches. 
Une  série  de  piézomètres  branchés  sur  ce  tuyau  indiqueront,  par  la  pente  descendante 
de  leurs  niveaux  a  b,  la  diminution  de  la  pression,  ou  perle  de  charge,  qui  dépend  de 
la  vitesse  (§  8).  Mais,  parmi  ces  piézomètres,  on  a  mis  deux  tubes  de  Pitot  P4  et  Ps. 


Fig.  176.  Changements  de  niveau  dans  les  tubes  de  Pitot,  suivant  leur  orientation  par  rapport 

au  courant  du  liquide. 


Le  niveau,  dans  ceux-ci,  ne  suivra  pas  la  pente  générale  :  P,,  ayant  son  orifice  tourné 
contre  le  courant,  accusera  une  pression  plus  forte;  Ps,  tourné  en  sens  inverse,  accu- 
sera une  pression  plus  faible. 

C'est  cette  différence  de  pression,  croissant  ou  décroissant  avec,  la  vitesse  du  cou- 
rant, qui  sert  à  déterminer  la  vitesse  dans  l'appareil  inscripteur  ci-dessous  représenté 
(fig.  177). 

Les  deux  bouts  coupés  d'un  tube  de  caoutchouc  T  T  (une  artère  du  schéma)  sont 
adaptés  aux  deux  extrémités  d'un  tuyau  dans  lequel  plongent  deux  tubes  de  Pitot 
orientés  en  sens  inverse  l'un  de  l'autre.  Ceux-ci,  munis  chacun  d'un  robinet,  se  rendent 
dans  deux  capsules  métalliques  1  et  2  munies  de  membranes.  Les  deux  membranes 
orientées  l'une  en  face  de  l'autre  portent  des  disques  d'aluminium  réunis  par  une  tiee 
transversale. 

Quand  le  liquide  renfermé  dans  le  tube  TT  est  soumis  à  une  pression  quelconque, 
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g  199.—  Les  appareils  indicateurs  de  la  vitesse  du  sang  sont, 
comme  les  manomètres  élastiques,  des  instruments  à  échelle  arbi- 
traire et  doivent  être  soumis  à  une  graduation  expérimentale.  On  a 
vu  §  74  comment  on  construit  l'échelle  d'un  manomètre  élastique 
en  le  soumettant  à  une  série  de  pressions  régulièrement  crois- 
santes, contrôlées  avec  le  manomètre  à  mercure.  Pour  graduer 
l'hémodromographe  de  Chauveau,  ou  tout  autre  instrument  in- 

les  deux  membranes  tendent  à  se  porter  l'une  contre  l'autre,  mais  avec  une  force  égale, 
et  ces  efforts  s'enlre-détruisent.  Mais  si  un  courant  se  produit  dans  le  tube  TT,  la  pres- 
sion cesse  d'être  égale  dans  les  deux  capsules  ;  elle  est  plus  forte  dans  celle  dont  le 
tube  de  Pitol  est  tourné  vers  l'amont,  plus  faible  dans  l'autre.  On  verra  donc,  sous 
l'influence  du  courant,  les  disques  d'aluminium  et  la  tige  qui  les  relie  se  trans- 
porter de  1  à  2  en  raison  de  la  vitesse  du  courant.  Ce  transport  sera  saccadé  si  la 
vitesse  est  inégale  et  présentera  toutes  les  variations  de  la  vitesse  elle-même.  C'est  ce 


Fie.  177.  Appareil  inscripteur  de  la  vitesse  d'un  courant  de  liquide. 


mouvement  qui,  transmis  par  une  tige  verticale  à  la  capsule  3,  actionnera  un  tam- 
bour à  levier  inscripteur. 

Cet  instrument  est  fort  sensible,  mais  ne  peut  malheureusement  s'appliquer  aux 
artères  d'un  animal,  à  cause  de  la  coagulation  du  sang  qui  ne  tarde  pas  à  se  pro- 
duire. Il  ne  m'a  servi  jusqu'ici  que  dans  des  expériences  hydrauliques,  où  il  est  très 
précieux  à  cause  de  sa  sensibilité. 

En  fermant  incomplètement  les  robinets,  on  diminue  les  variations  de  la  vitesse  et 
l'on  obtient  l'indication  de  la  vitesse  moyenne,  comme  on  a  la  pression  moyenne  avec 
un  manomètre  compensateur,  §  106. 
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scripteur  de  la  vitesse  d'un  courant,  il  faut  faire  traverser  l'ap- 
pareil par  une  série  de  courants  de  vitesses  croissantes  et  noter  la 
déviation  qu'éprouve  l'aiguille  pour  les  vitesses  1,  2,  3,  etc.  On 
constate  que  la  déviation  de  l'aiguille  croît  plus  vite  que  la  vitesse 
et  que,  par  conséquent,  les  divisions  successives  de  l'échelle  pren- 
dront des  importances  croissantes.  La  figure  178  représente  en  EV 
un  tracé  de  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  du  cheval  avec 
l'échelle  de  l'instrument;  à  côté,  en  EP,  sont  inscrites  les  varia- 
tions de  la  pression  carotidienne  avec  leur  échelle. 


Fig.  178.  Échelles  graduées  d'un  manomètre  élastique  E  P,  et  d'un  hémodromographe,  EV.  ] 


Ainsi,  à  l'inverse  de  ce  qui  se  passe  pour  les  indications  du  ma- 
nomètre élastique,  où  des  valeurs  régulièrement  croissantes  de 
la  pression  se  traduisent  par  des  déviations  de  plus  en  plus  faibles 
du  style  traceur,  pour  l'hémodromographe ,  des  accroissements 
réguliers  de  la  vitesse  se  traduisent  par  des  déviations  de  plus  en 
plus  grandes1. 

On  pourrait,  au  moyen  d'une  construction  spéciale,  ramener  les 
courbes  des  vitesses  et  celles  des  pressions  à  une  même  échelle 
dont  les  divisions  seraient  équidistantes  ;  il  est  probable  que  les 
deux  tracés  présenteraient  alors  entre  eux  des  ressemblances 
très  grandes 2. 

1.  La  théorie  indique  que  la  pression  qui  s'exerce  contre  l'aiguille  plongée  dans  le 
sang  est  proportionnelle  au  carré  delà  vitesse  du  courant;  mais  il  est  d'autres  influences 
qui  contre-balancent  en  partie  cet  accroissement  de  la  poussée  du  sang  contre  l'ai- 
guille :  c'est,  d'une  part,  l'obliquité  que  prend  celle-ci  à  mesure  qu'elle  se  dévie  et  la 
résistance  croissante  que  la  membrane  de  caoutchouc  traversée  par  l'aiguille  prend  à 
mesure  que  celle-ci  s'incline. 

2.  A  propos  des  différentes  méthodes  employées  pour  mesurer  la  vitesse  du  sang,  il 
faut  encore  citer  une  ingénieuse  conception  de  Fick.  Ce  savant  a  proposé  d'évaluer  la 
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Élément  constant  et  élément  variable  de  la  vitesse  du  sang. 

g  200.  —  La  vitesse  du  sang  présente  ordinairement,  comme  la 
pression,  un  élément  constant  et  un  élément  variable,  ainsi  que 
Chauveau  l'a  montré l.  C'est-à-dire  que  le  courant  sanguin ,  dans 
les  artères,  est  continu  avec  renforcements.  Mais,  suivant  l'artère 
qu'on  explore ,  la  valeur  relative  de  ces  deux  éléments  est  très 
variable.  Si  l'on  pouvait  appliquer  un  hémodromographe  à  de  très 
petites  artères,  on  y  verrait  diminuer  l'élément  variable,  et  l'élé- 
ment constant  y  apparaîtrait  presque  seul,  puisque  le  cours  du 
sang  est  sensiblement  uniforme  dans  les  artères  de  petit  calibre, 
g  101.  Si  on  explore  des  artèresde  plus  en  plus  grosses,  l'intermit- 
tence du  cœur  devient  de  plus  en  plus  sensible  ;  on  voit  même, 
dans  les  gros  vaisseaux,  quand  l'impulsion  cardiaque  est  brusque, 
qu'il  se  produit  des  oscillations  dans  le  courant  du  sang  et  que 
celui-ci  peut  prendre  à  certains  moments  une  valeur  négative, 

vitesse  du  sang  dans  un  membre,  d'après  le  changement  de  volume  que  celui-ci  éprouve 
à  chaque  systole  du  cœur.  Pour  cela,  supposons  qu'un  appareil  analogue  à  celui  qui  a 
été  représenté  figure  99  ait  donné  la  courbe  des  variations  de  volume  du  membre  qui 
y  est  introduit.  Ce  changement  de  volume  peut  être  évalué  en  millimètres  cubes  de 
sang,  car  on  peut  toujours  contrôler  la  valeur  de  l'indication  de  l'instrument.  La  hau- 
teur du  tracé  se  traduira  donc  en  augmentation  réelle  du  volume  du  bras  immergé. 

Mais,  pendant  que  la  systole  du  cœur  faisait  entrer  dans  le  membre  un  millimètre  de 
sang,  il  s'en  écoulait  par  les  veines  une  certaine  quantité,  de  sorte  que  l'augmen- 
tation de  volume  produite  par  l'afflux  artériel  est  plus  faible  qu'elle  n'eût  été  si 
l'écoulement  veineux  n'eût  enlevé  une  partie  du  sang  introduit  par  l'artère.  Fick  pense 
qu'on  peut  estimer  cette  quantité,  sachant  que  l'écoulement  veineux  est  uniforme, 
de  sorte  que  si  la  période  de  dilatation  du  membre  ne  dure  que  1/3  d'une  révolution  du 
cœur,  l'écoulement  veineux  n'a  enlevé  qu'un  tiers  de  la  quantité  de  sang  qui  a  pénétré 
par  l'artère.  En  opérant  sur  une  courbe  des  changements  de  volume  de  la  main  et  de 
l'avant-bras  grandie  dix  fois  pour  en  rendre  l'analyse  plus  facile,  Fick  évalue  à  chaque 
instant  la  quantité  de  sang  qui  pénètre  par  l'artère  du  membre  et  en  déduit  la  vitesse. 

11  y  aurait  peut-être  des  objections  à  faire  à  cette  méthode.  D'abord,  l'accrois- 
sement de  volume  que  le  membre  éprouve  à  chaque  systole  ne  répond  pas  à  une  péné- 
tration définitive  du  sang  dans  l'artère  afférente,  puisque  des  rétrogradations  du  cou- 
ant  ont  été  signalées.  D'autre  part,  l'hypothèse  d'une  uniformité  parfaite  du  courant 
veineux  n'est  guère  admissible  pour  un  organe  immergé  dans  un  liquide  et  renferme 
dans  une  cavité  inextensible.  On  verra,  à  propos  de  la  circulation  intra-oculaire  et  de  la 
circulation  cérébrale,  que  les  veines  éprouvent,  dans  des  conditions  du  même  genre,  des 
saccades  de  leur  courant,  et  que  la  pénétration  du  sang  par  l'artère  est,  en  grande 
partie,  compensée  par  l'écoulement  veineux,  au  moment  même  où  elle  se  produit. 

1.  A.  Chauveau,  G.  Bertolus  et  L.  Laroyenne,  Vitesse  de  la  circulation  dam  les 
artères  du  cheval.  (Journ.  de  la  physiologie  de  V homme  et  des  animaux,  t.  III, 
oct.  1860.) 
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ainsi  dans  la  figure  179.  Ces  oscillations  du  courant  sanguin  dans 
les  artères  se  rattachent  au  phénomène  des  ondes  liquides.  Sui- 
vant que  ces  ondes  se  portent  vers  la  périphérie  ou  rétro- 
gradent vers  l'aorte  §  150,  le  cours  du  sang  éprouve  des  ren- 
forcements ou  des  diminutions;  celles-ci  peuvent  aller,  dans 


Fig.  179.  Vitesse  du  sang  dans  la  carotide  d'un  cheval,  V.  Le  tracé  de  l'héruodromographe  passe 
'  par  instants,  au-dessous  du  zéro,  ce  qui  indique  une  rétrogradation  du  courant. 

certains  cas,  jusqu'à  produire  un  reflux  véritable.  Les  oscillations 
de  la  vitesse  ont  besoin,  pour  être  bien  comprises,  d'être  étudiées 
dans  leurs  rapports  avec  les  variations  de  la  pression;  ce  sera 
l'objet  du  chapitre  prochain. 


Caractères  de  la  vitesse  du  sang  dans  les  différentes  artères. 

g  201.  —  La  vitesse  moyenne  du  sang  est  la  même  dans  tous  les 
segments  de  l'arbre  vasculaire ,  c'est-à-dire  que  si  l'on  suppose 
une  série  de  coupes,  dont  l'une  diviserait  l'aorte,  l'autre  l'ensemble 
des  artères  de  premier  ordre,  la  suivante  l'ensemble  des  rameaux 
secondaires,  d'autres  enfin  passant  au  niveau  d'artérioles  de  plus 
en  plus  petites,  l'aire  totale  des  vaisseaux  divisés  par  chacune  de 
ces  coupes  doit  laisser  passer  la  même  quantité  de  sang  en  un 
temps  donné.  Or,  tous  les  anatomistes  admettent  que  l'arbre  arté- 
riel augmente  de  capacité  à  mesure  que  l'on  considère  une  région 
plus  éloignée  du  cœur;  de  telle  sorte  que  les  artères  constitue- 
raient, dans  leur  ensemble,  un  cône  dont  la  pointe  est  au  cœur,  la 
base  aux  capillaires.  Il  suit  de  là  que  la  vitesse  du  sang,  très 
grande  dans  les  branches  d'origine  du  système  artériel,  diminuera 
progressivement  dans  les  artères  de  second,  de  troisième...  de 
dixième  ordre,  c'est-à-dire  dans  des  régions  de  plus  en  plus  élar- 
gies de  l'arbre  artériel. 
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Outre  que  la  vitesse  du  sang  présente  son  maximum  à  l'orifice 
aortique  du  ventricule  gauclie,  elle  offre  en  ce  point  une  autre 
particularité  :  le  courant  y  est  franchement  intermittent.  Dans 
les  grosses  artères,  les  maximade  vitesse  sont  plus  forts  et  suivis 
parfois  de  rétrogradation  plus  ou  moins  marquée  du  courant  qui 
revient  de  la  périphérie  vers  l'aorte.  Plus  loin,  les  intermittences 
du  courant  diminuent  encore  et  la  rétrogradation  est  remplacée 
par  un  simple  ralentissement,  de  sorte  que  la  vitesse  n'est  jamais 
nulle  dans  les  petits  vaisseaux  et  qu'il  y  existe  toujours  un  élé- 
ment constant  de  la  vitesse.  Plus  loin  enfin,  dans  les  dernières 
ramifications  artérielles,  la  vitesse  tend  à  devenir  constante  et 
les  accélérations  produites  par  chaque  impulsion  du  cœur  à  s'ef- 
facer. 


Signes  extérieurs  «le  la  -vitesse  du  sang  dans  les  artères. 

§  202.  —  A  l'état  normal,  rien  ne  révèle  au  dehors  la  vitesse 
du  sang  dans  les  artères;  mais,  chez  les  sujets  qui  présentent  une 
rapidité  exagérée  du  courant  sanguin ,  l'oreille  entend  ce  qu'on 
nomme  un  hruit  de  souffle  :  c'est  l'effet  de  la  vibration  de  la  co- 
lonne liquide  animée  d'une  vitesse  excessive.  Ce  bruit  se  produit 
au  niveau  de  l'orifice  ventriculo-aortique  chez  les  animaux  sou- 
mis à  une  hémorrhagie  qui  a  fait  baisser  notablement  la  tension 
artérielle.  Quand  la  tension  artérielle  est  tombée  à  un  certain 
degré,  l'excès  de  la  force  du  ventricule  sur  la  résistance  qu'il  ren- 
contre devient  tellement  grand,  que  l'ondée  sanguine  pénètre  dans 
les  artères  avec  une  vitesse  excessive  et  entre  en  vibration  ;  cela 
donne  naissance  à  un  bruit  qui  se  propage  dans  les  artères.  On 
fait  naître  également  un  bruit  dans  ces  vaisseaux  en  créant  un 
rétrécissement  de  leur  calibre,  par  exemple  en  comprimant,  au 
moyen  du  stéthoscope,  une  artère  volumineuse.  Au  niveau  du 
point  comprimé,  le  sang  s'élance  avec  vitesse  dans  la  portion 
inférieure  du  vaisseau  où  se  trouve  une  pression  beaucoup  plus 
faible  qu'en  amont  du  rétrécissement,  §  9-  Ces  manifestations 
extérieures  de  la  vitesse  du  sang  nous  occuperont  ailleurs,  dans 
la  partie  pathologique  de  la  circulation. 


CHAPITRE  XX. 


INFLUENCES  QUI  MODIFIENT  LA  VITESSE  DU  SANG  ARTÉRIEL. 
RAPPORT  DE  LA  VITESSE  A  LA  PRESSION  DU  SANG  DANS  LES 
ARTÈRES. 

Innuences  qui  font  varier  la  vitesse  du  sang  artériel  en  modifiant  la  résistance  que  le 
courant  sanguin  éprouve  en  aval  du  point  exploré.  —  Elïets  de  la  force  impulsive  sur 
la  vitesse  du  sang.  —  Relations  qui  existent  entre  la  vitesse  et  la  pression  du  sang 
dans  les  artères.  —  Analyse  comparative  des  variations  de  la  pression  et  de  la  vitesse 
du  sang  pendant  la  durée  d'une  pulsation. 

La  force  qui  pousse  le  sang  dans  le  système  artériel  est  en 
partie  contre-balancée  par  les  résistances  que  le  sang  éprouve  à 
s'écouler,  des  artères  dans  les  veines,  à  travers  les  petits  vaisseaux. 
La  vitesse  du  sang,  à  chaque  instant,  dépend  de  l'excès  de  la  force 
impulsive  sur  la  force  résistante;  on  conçoit  donc  qu'une  même 
modification  de  la  vitesse  puisse  être  produite  par  deux  causes 
différentes.  La  vitesse  du  sang  augmente,  si  la  force  du  cœur 
augmente,  ou  si  la  résistance  des  petits  vaisseaux  diminue;  inver- 
sement, le  cours  du  sang  se  ralentira,  soit  que  le  cœur  faiblisse, 
soit  que  les  petits  vaisseaux  fassent  un  plus  grand  obstacle  au 
passage  du  sang. 

L'expérience  vérifie  pleinement  ces  principes  :  Chauveau  et  ses 
élèves,  ainsi  que  Ludwig  et  Dogiel,  ont  obtenu  à  cet  égard  des 
résultats  concordants.  On  doit  classer  ces  expériences  en  deux 
groupes,  suivant  qu'il  y  a  eu  changement  dans  la  résistance  ou 
changement  dans  la  force  impulsive  du  sang. 

Influences  qui  font  varier  la  vitesse  du  sang  artériel  en  modifiant 
la  résistance  que  le  courant  sanguin  éprouve  en  aval  du  point 
exploré. 

g  203.  —  Effets  d  une  hémorrhagie  artérielle  sur  la  vitesse  du  sang 
dans  l'artère  en  amont  du  point  où  le  vaisseau  est  ouvert.  —  Dès  ses 
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premières  expériences,  Chauveau  a  constaté  que  l'aiguille  de  l'hé- 
modromographe  est  fortement  déviée  aussitôt  qu'on  fait  une  bles- 
sure à  l'artère  en  aval  du  point  où  l'instrument  est  appliqué.  Non 
seulement  la  vitesse  du  sang  augmente,  mais  on  voit  changer  les 
caractères  du  mouvement  :  les  renforcements  produits  par  chaque 
systole  du  cœur  s'atténuent  et  disparaissent  presque  à  mesure 
que  prédomine  l'élément  constant  de  la  vitesse1.  Le  rapport  des 
renforcements  cardiaques  à  la  vitesse  constante  était  à  peine  de 
1  à  27,  dans  une  expérience  faite  sur  la  carotide  d'un  cheval. 

§  204.  —  Effets  du  relâchement  des  petits  vaisseaux  sur  la  vitesse 
du  sang.  —  L'accroissement  de  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide 
se  montre  à  la  suile  de  la  section  du  grand  sympathique  au  cou  ; 
on  sait,  depuis  une  expérience  de  Cl.  Bernard,  dont  nous  aurons 
à  parler  plus  loin,  que  la  section  de  ce  nerf  relâche  les  vaisseaux 
et  permet  au  sang  de  passer  plus  facilement  des  artères  dans 
les  veines.  L'accroissement  de  la  vitesse  du  sang  est  bien  plus 
prononcé  encore  après  la  section  de  la  moelle  épinière  cervicale 
ou  du  bulbe  rachidien2;  cette  lésion,  en  supprimant  l'action  de 
tous  les  nerfs  vasculaires,  produit  un  relâchement  bien  plus  com- 
plet des  vaisseaux. 

g  205.  —  Un  obstacle  au  cours  du  sang  dans  une  artère  y  diminue 
la  vitesse  du  courant.  —  Si  l'obstacle  est  complet ,  comme  cela 


Fig.  180.  Viteese  du  sang;  son  arrêt  quand  l'artère  est  comprimée. 

arrive  quand  on  comprime  une  artère  au  point  de  l'oblitérer 
entièrement,  la  vitesse  est  totalement  supprimée.  Ainsi,  dans  la 
figure  180,  on  inscrivait  la  variation  de  la  vitesse  du  sang  jusqu'à 

1  Chauveau,  Bertolus  et  Laroyenne,  Vitesse  de  la  circulation  dans,  les  artères  du 
cheval.  (Journ.de  la  physiologie  de  l'homme  et  des  animaux,  t.  III,  p.  708.) 
2.  Chauveau,  Berlolus  et  Laroyenne,  ibid.,  p.  712. 
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la  quatrième  systole;  à  cet  instant,  l'artère  fut  comprimée;  aus- 
sitôt la  pression  tomba  à  zéro. 

Cette  suppression  de  toute  vitesse  dans  une  artère  que  l'on  com- 
prime est  un  excellent  moyen  de  déterminer  la  position  du  zéro 
dans  le  cours  d'un  expérience  et  d'apprécier  la  valeur  absolue  de 
la  vitesse  à  un  moment  quelconque. 

Une  compression  incomplète  de  l'artère  ne  donne  lieu  qu'à  un 


Fig.  181.  Tracé  de  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  droite  d'un  cheval,  la  carotide  gauche 

étant  libre. 


Fig.  182.  Tracé  de  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  droite  d'un  cheval,  la  carotide  gauchi) 

étant  comprimée. 

simple  ralentissement  du  courant.  Il  en  est  de  même  lorsqu'on 
ne  comprime  qu'une  des  branches  fournies  par  l'artère  où  l'on 
mesure  la  vitesse  :  le  ralentissement  est  d'autant  plus  grand  que 
la  branche  comprimée  a  plus  d'importance. 

Chauveau  et  Lortet,  opérant  sur  le  cheval,  recueillent  d'abord 
le  tracé  de  vitesse  de  la  carotide  (fig.  181),  puis  ils  oblitèrent  l'artère 
du  côté  opposé;  ils  constatent  alors  un  énorme  accroissement  dans 
la  vitesse  (fig.  182). 

La  solidarité  qui  existe,  au  point  de  vue  de  la  circulation,  entre 
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deux  branches  émanées  d'un  Ironc  commun  se  retrouve,  quoique  à 
un  degré  moindre,  entre  toutes  les  artères  du  corps,  car  elles  sont 
toutes  des  branches  émanant  d'une  origine  commune,  l'aorte. 
Mais  cette  solidarité  ne  se  traduit  que  par  des  effets  peu  sensibles 
quand  on  comprime  une  artère  peu  volumineuse  et  qu'on  explore 
les  changements  qui  se  produisent  dans  la  vitesse  du  sang  d'une 
autre  branche.  Pour  rendre  cet  effet  appréciable,  il  faut  oblitérer 
des  vaisseaux  importants  :  comprimer,  par  exemple,  l'aorte  au 
niveau  de  l'abdomen;  aussitôt  la  vitesse  s'accroît  dans  toutes  les 
artères  qui  émanent  de  l'aorte  en  amont  du  point  comprimé;  la 
pression  augmente  également  dans  ces  artères. 

La  contractilité  des  petits  vaisseaux  donne  lieu  à  des  change- 
ments de  la  vitesse  du  sang  dont  il  sera  question  à  propos  des 
nerfs  vaso-moteurs.  Ainsi,  le  resserrement  vasculaire  qu'on  ob- 
tient en  excitant  le  grand  sympathique  au  moyen  de  l'électricité 
produit  un  ralentissement  du  cours  du  sang  et  parfois  un  arrêt 
presque  complet  dans  l'artère  afférente1. 

Parfois,  pendant  qu'on  adapte  l'hémodromographe,  il  s'introduit 
une  bulle  d'air  dans  la  carotide  du  cheval;  cette  bulle  se  divise  en 
bulles  plus  petites  qui  pénétrent  dans  les  fines  artérioles,  y  con- 
stituant de  véritables  embolies  d'air  accompagnées  d'accidents  céré- 
braux et  de  vertiges.  La  présence  de  ces  bulles  forme  un  obstacle  au 
cours  du  sang;  aussi  voit-on  un  ralentissement  de  la  vitesse  du 
sangdans  la  carotide2,  ralentissement  absolumentsemblable  à  celui 
que  produirait  la  compression  d'une  branche  de  cette  artère. 

g  206.  —  E/fels  de  l'étal  d'activité  ou  de  repos  des  ihuscles  sur  la 
vitesse  du  sang  dans  les  artères  afférentes.  —  L'activité  et  le  repos 
des  muscles  ont  une  grande  influence  sur  la  vitesse  du  sang  qui 
les  traverse;  mais  il  faut,  à  ce  sujet,  distinguer  les  contractions 
continues  des  contractions  intermittentes.  Ainsi,  un  muscle  téta- 
nisé comprime  d'une  manière  continue  les  petits  vaisseaux  qui  le 
traversent  et  fait  obstacle  au  cours  du  sang;  il  diminue  donc  la 
vitesse  et  paraît,  dans  certains  cas,  la  supprimer  tout  à  fait.  Un 
muscle  alternativement  contracté  et  relâché  produit,  au  contraire, 
une  accélération  du  cours  du  sang. 

Depuis  longtemps  cette  notion  physiologique  a  reçu  son  appli- 

1.  Dastre  et  Morat,  Arch.  de  plujsiologie,  1879. 

2.  Chauveau  et  Lortet,  p.  34  et  pl.  II,  n°  3. 
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cation,  cl  ceux  qui  pratiquent  l'opération  de  la  saignée  savent 
que  le'sang  coule  plus  vite  par  la  piqûre  de  la  veine  quand  le  pa- 
tient exécute  des  mouvements,  en  tournant  par  exemple  un  objet 
entre  ses  doigts.  Cette  plus  grande  abondance  de  l'écoulement 
du  sang  par  la  veine  suppose  un  passage  plus  rapide  à  travers  les 
vaisseaux  capillaires,  d'où  l'on  doit  conclure  nécessairement  à 
une  circulation  artérielle  plus  rapide. 

Chauveau  et  ses  élèves  ont  donné  la  démonstration  directe  de 
cette  accélération  du  cours  du  sang  artériel  sous  l'influence  de 
l'action  musculaire. 

Expérience.  —  L'hémodromographe  est  appliqué  à  la  carotide 
d'un  cheval  et  donne  un  tracé  de  vitesse  (fig.  183).  On  fait  manger 
l'animal;  aussitôt  la  vitesse  augmente  comme  si  une  blessure  de 


Fig.  18).  Augmentation  de  la  vitesse  du  sang  dans  la  carotide  sous  l'influence  des  mouvements 

de  la  mastication. 


l'artère,  en  aval  du  point  d'application  de  l'instrument,  avait 
donné  naissance  à  une  hémorrhagie.  C'est  qu'en  effet  le  sang 
trouve  une  issue  plus  facile  pour  passer  des  artères  aux  veines 
pendant  les  contractions  intermittentes  delà  mastication.  Au  bout 
de  quelques  instants,  un  autre  phénomène  s'observera,  c'est  l'ac- 
croissement de  fréquence  et  de  force  des  mouvements  du  cœur  ; 
cela  vient  encore  augmenter  la  vitesse  du  sang.  Nous  en  parlerons 
dans  un  instant. 

Dans  la  partie  du  tracé  recueillie  pendant  la  mastication,  on  voit 
un  grand  nombre  d'irrégularités  dans  la  vitesse  du  sang  caroti- 
dien.  Ces  irrégularités  tiennent  à  ce  que  l'action  du  muscle  retentit 
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sur  le  cours  du  sang,  chaque  renforcement  de  la  contraction  com- 
primant les  vaisseaux  intra-musculaires  et  gênant  la  circulation 
pendant  un  instant. 

Les  effets  de  l'action  musculaire  sont  particulièrement  nets  sur 
les  artères  du  cœur.  Les  systoles  de  cet  organe  reviennent  à  in- 
tervalles réguliers  et  durent  assez  longtemps  pour  qu'on  en  sai- 
sisse aisément  les  effets  sur  la  circulation  dans  les  artères  coro- 
naires. A  chaque  systole  des  ventricules,  il  y  a  diminution  de  la 
vitesse  du  sangdes  coronaires,  au  moment  où  les  fibres  musculaires 
raccourcies  étreignent  les  petits  vaisseaux  qui  les  traversent. 


Effets  des  changements  de  la  force  impulsive  sur  la  vitesse 

du  sang. 

§  207.  —  Changements  de  la  force  du  cœur;  leur  effet  sur  la  vitesse 
du  sang.  —  Le  pneumogastrique  ayant  pour  action  de  ralentir  les 
battements  du  cœur  (g  35),  il  survient,  lorsqu'on  excite  ce  nerf, 
une  diminution  de  la  vitesse  du  sang.  Après  qu'on  a  coupé  le 
pneumogastrique,  les  battements  du  cœur  s'accélèrent  au  con- 


Fig.  184.  Vilcsse  du  sang  avant  la  section  du  pneumogastrique  Sp.  Accélération  du  cours  du  sang 
après  celte  section  (deuxième  partie  du  tracé). 

traire  et  l'on  observe  un  accroissement  de  la  vitesse  du  sang 
artériel.  La  figure  184  montre  la  différence  de  vitesse  qui  s'observe 
alors. 

g  208.  —  Accroissement  de  V impulsion  cardiaque  sous  l'influence 
de  la  mastication.  —  On  a  vu  ci-dessus  qu'un  premier  effet  de  l'ac- 
tion des  muscles  masticateurs  était  d'accélérer  le  cours  du  sang 
dans  les  artères  carotides,  en  diminuant  les  résistances  capillaires  ; 
mais  au  bout  de  quelques  instants  s'observe  un  autre  effet:  c'est 
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une  augmentation  de  la  force  du  cœur.  Alors  s'accroissent  à  la  fois 
l'élément  constant  et  l'élément  variable  de  la  vitesse.  Ce  n'est 
point  là  une  influence  locale,  s'exerçant  dans  l'artère  explorée, 
mais  un  accroissement  de  la  puissance  du  cœur  lui-même,  car 
toutes  les  artères  de  l'économie  présentent  cette  même  augmenta- 
tion de  la  vitesse;  Chauveau  et  Lortet  l'ont  observée  jusque  dans 
la  métatarsienne1. 

L'attitude  d'un  membre  entrave  ou  favorise  la  circulation  dans 
ses  artères  ;  elle  y  fait  notablement  varier  la  vitesse  du  sang.  Un 
membre  élevé  peut  être  considéré  comme  soumis  à  une  diminution 
de  la  force  impulsive  du  cœur:  celle-ci  est  contrebalancée  par  le 
poids  de  la  colonne  de  sang  que  représente  la  hauteur  du  membre. 
La  vitesse  du  sang  est  nécessairement  diminuée  par  l'élévation  du 
membre  dont  l'artère  est  explorée  avec  l'hémodromographe. 


Relations  qui  existent  entre  la  vitesse  et  la  pression  du  sang 

dans  les  artères. 

§  209.  —  Le  lecteur  a  dû  s'apercevoir,  dans  les  paragraphes  qui 
précèdent,  que  plusieurs  des  influences  qui  modifient  la  vitesse  du 
sang  agissent  de  la  même  manière  sur  la  tension  artérielle  ;  mais 
il  ne  faudrait  pas  croire  que  ces  deux  facteurs  varient  toujours 
dans  le  même  sens  ;  il  est  un  grand  nombre  de  cas  où  la  vitesse 
et  la  tension  artérielles  varient  en  sens  inverse  l'une  de  l'autre. 
Après  l'excitation  du  pneumogastrique,  quand  le  cœur  agit  avec 
moins  de  force,  on  voit  diminuer  à  la  fois  la  pression  et  la 
vitesse  du  sang  dans  les  artères;  mais  si  l'on  comprime  une 
artère,  on  voit  que  la  vitesse  y  devient  nulle,  tandis  que  la  pression 
s'accroît  en  amont  de  l'obstacle  créé  par  la  compression. 

Loi  qui  préside  aux  rapports  de  la  vitesse  du  sang  à  la  tension 
artérielle.  —  On  peut  formuler  ce  rapport  d'une  manière  fort 
simple. 

I.  — Tout  ce  qui  accroît  ou  diminue  la  force  qui  pousse  le 

SANG  DU  CŒUR  VERS  LA  PÉRIPHÉRIE  FAIT  VARIER  DANS  LE  MÊME  SENS 

LA  VITESSE  DU   SANG  ET   LA  TENSION  ARTÉRIELLE.  —  Ainsi,  la  force  ^"T 

du  cœur  accrue  devra  se  traduire  par  un  accroissement  de  la  vi-  "  ZL, 

1.  Chauveau  et  Lortet,  loc.  cit.,  p.  29. 

marey,  Circulation.  «,. 
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tesse  et  de  la  tension  ;  une  diminution  de  la  lorce  du  cœur  fera 
diminuer  à  la  fois  la  vitesse  du  sang  et  la  tension. 

Le  môme  effet  sera  produit  quand  on  comprimera  l'une  des 
branches  d'une  bifurcation  artériellè  :  le  sang  sera  poussé  avec 
plus  de  force  dans  l'autre  branche  et  on  y  verra  s'élever  à  la  fois 
la  vitesse  et  la  tension.  Les  changements  d'attitude  d'un  membre 
ont  les  mêmes  effets  sur  la  circulation  dans  les  artères.  En 
élevant  un  membre,  on  y  diminuera  à  la  fois  la  vitesse  et  la  ten- 
sion artérielle;  en  l'abaissant,  toutes  deux  s'accroîtront  à  la  fois. 
'^<^-e^>-]\  _  Tout  ce  qui  accroît  ou  diminue  les  résistances  que  le 

SANG  ÉPROUVE  A  SORTIR  DES  AUTÈRES  FERA  VARIER  LA  VITESSE  ET  LA 

tension  artérielle  en  sens  inverse  l'une  de  l'autre.  —  Ainsi, 
en  comprimant  une  artère,  on  y  élève  la  tension  et  on  y  diminue 
ou  annule  la  vitesse.  En  faisant  une  hémorrhagie  artérielle,  on 
obtient  un  abaissement  de  la  tension  et  un  accroissement  de  la 
vitesse  dans  l'artère  au  dessus  de  la  blessure.  L'action  des  nerfs 
vasculaires  agit  également  en  sens  inverses  sur  la  tension  et  sur 

^       '"  n^JLO  O^S:  V^eSSe  dU  SanS- 

§  210.  —  Pour  vérifier  cette  loi  si  simple,  j'ai  institué  sur  le 
schéma  une  série  d'expériences1.  Ces  conditions  artificielles  étaient 
extrêmement  favorables,  car  elles  permettaient  d'exercer  à  coup 
sûr  telle  ou  telle  influence  sur  le  mouvement  du  sang.  Veut-on 
augmenter  la  force  du  cœur  du  schéma,  sans  qu'aucune  autre 
modification  se  produise,  on  renforce  les  ressorts  par  lesquels  se 
transmet  la  force  systolique  dans  la  machine  (voir  la  Technique). 
Veut-on,  sans  modifier  en  rien  la  force  du  cœur,. agir  sur  les  résis- 
tances que  le  sang  éprouve  dans  les  petits  vaisseaux,  il  suffit  de 
comprimer  ou  de  relâcher  les  dernières  ramifications  que  le  sang 
doit  traverser  pour  passer  des  tubes  artériels  dans  les  tubes  vei- 
neux. En  opérant  ainsi,  on  obtient,  suivant  le  cas,  des  variations 
directes  ou  inverses  dont  la  figure  185  donne  les  types  principaux. 

Dans  ce  tableau  schématique,  la  moitié  gauche  correspond 
aux  effets  des  changements  survenus  dans  la  force  impulsive  du 
sang'  la  moitié  droite,  aux  changements  dans  les  résistances  à 
l'écoulement.  Ainsi,  A  correspond  aux  effets  de  l'augmentation  de 
la  force  du  cœur;  A'  à  ceux  de  l'accroissement  de  la  résistance  à 
l'écoulement  du  sang  à  travers  les  petits  vaisseaux.  Dans  chaque 


1.  Trav.  lab.,  t.  I,  p.  354. 
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figure,  la  ligne  p  est  la  courbe  des  variations  de  la  pression,  la 
ligne  v  celle  des  variations  de  la  vitesse. 

On  voit  en  A  que  l'accroissement  de  la  force  impulsive  du  cœur 
produit  une  augmentation  parallèle  de  la  pression  et  de  la  vitesse. 
Le  même  effets'obtiendraitdansune  des  branches  d'une  bifurcation 
artérielle  si,  en  comprimant  l'artère,  on  forçait  le  sang  à  passer 
exclusivement  par  la  branche  restée  perméable  :  cela  équivaudrait 
pour  celle-ci  à  une  augmentation  de  la  force  impulsive.  L'attitude 
déclive  d'un  membre,  en  y  favorisant  le  cours  du  sang  artériel,  pro- 
duirait encore  une  pareille  augmentation  de  la  vitesse  et  de  la  pres- 
sion. —  A'  correspond  a  la  diminution  des  résistaces  ail  cours 


A 


JNTnT  A' 


i_Fig.  185.  Tableau  des  variations  de  la  vitesse  par  rapport  à  la  pression  du  sang. 


du  sang;  on  y  voit  s'accroître  la  vitesse  et  diminuer  la  pression  î 
c'est  ce  qu'on  obtiendrait  en  provoquant  une  hémorrhagie  par 
une  branche  de  l'artère  explorée. 

B  correspond  à  la  diminution  de  la  force  du  cœur;  il  y  a  dé- 
croissance simuttanée  de  la  vitesse  et  de  la  pression.  C'est  ce  qui 
arriverait  sous  l'influence  de  l'excitation  du  pneumogastrique. 
On  obtiendrait  les  mêmes  variations  de  la  pression  et  de  la  vitesse 
dans  une  branche  de  bifurcation  artérielle,  si  on  produisait  une 
hémorrhagie  sur  l'autre  branche.  -  En  B',  au  contraire,  on  a 
diminué  la  résistance  au  cours  du  sang  au-dessous  du  point  où 
la  pression  et  la  vitesse  étaient  explorées  ;  il  en  est  résulté  une 
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variation  inverse  de  la  vitesse  et  de  la  pression  :  une  chute  de  la 
pression  p,  une  augmentation  de  la  vitesse  v. 

C  représente  les  effets  de  la  suppression  de  toute  force  impulsive 
par  la  compression  de  l'artère  en  amont  du  point  exploré;  la 
pression  et  la  vitesse  tombent  à  zéro.  —  C  est  produit  par  un  ob- 
stacle à  l'écoulement  en  aval  ;  cet  obstacle  provoque  l'élévation  de 
la  pression  pendant  que  la  vitesse  tombe  à  zéro. 

En  somme,  dans  tous  les  cas  ci-dessus  représentés,  si  la  cause 
de  variation  s'exerce  en  amont  du  point  observé,  c'est-à-dire  si 
c'est  un  changement  de  la  force  impulsive,  il  y  aura  variation 
semblable  dans  la  pression  et  la  vitesse,  et  les  deux  courbes  s'inflé- 
chiront parallèlement  l'une  et  l'autre.  Si  la  cause  de  variation  a 
agi  en  aval,  c'est-à-dire  du  côté  des  résistances,  il  y  aura  variation 
inverse  de  la  pression  et  de  la  vitesse,  et  les  courbes  tracées  seront 
ou  convergentes  ou  divergentes. 

Ces  lois  sont  d'autant  plus  importantes  àconnaître  qu'elles  per- 
roettentde  rectifier  un  grand  nombre  d'erreurs  que  ferait  commettre 
l'emploi  dû  manomètre  si  l'on  voulait  déduire  de  ses  seules  indi- 
cations la  nature  des  changements  qui  se  produisent  dans  la  cir- 
culation du  sang,  sous  une  influence  donnée.  Ainsi,  supposons 
qu'on  se  propose  de  rechercher  si  l'excitation  d'un  nerf  augmente 
-<>YWèu  diminue  la  force  impulsive  du  cœur  et  que,  pour  juger  de 

.  .  A.  ,-.  i       i  ~  VI«a       ï  n  ni  ira Q 11 
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'        ^  l'effet  produit,  on  consulte  seulement  le  manomètre.  Le  niveau 
^'AWdu  mercure  s'élève,  par  exemple,  sous  l'influence  de  l'excitation 
P  <U'  - .   dlun  nerf;  a-t-on  le  droit  de  conclure  que  la  force  du  cœur  s  est 
aécrue?  Nullement.  11  est  possible  que,  sous  l'influence  de  1  excita- 
-  tion  nerveuse,  il  se  soit  fait  un  resserrement  des  petits  vaisseaux 
^T&P~  U  I  et  que  la  tension  artérielle  se  soit  élevée,  sans  que  la  force  du 

cœur  ait  primitivement  changé. 

Le  cas  dont  je  viens  de  parler  n'est  pas  une  simple  supposition  ; 
il  s'est  fréquemment  présenté  et,  bien  souvent,  sur  la  foi  de  1  ascen- 
sion ou  de  l'abaissement  de  la  colonne  du  manomètre,  on  a  admis 
aue  la  force  du  cœur  s'était  accrue,  quand  il  s'agissait  d  un  res- 
serrement des  vaisseaux  capillaires;  qu'elle  avait  diminue  quand 
l'effet  primitif  était  un  relâchement  des  vaisseaux.  En  païen 
c  f  l'application  simultanée  du  manomètre  et  de  l'inscripteur  de 

eût  montré  une  contradiction  dans  ^« 
de  ces  deux  instruments,  d'où  l'on  eût  pu  condure  que  le  trouble 
de  la  circulation  avait  pour  origine  un  changement  dans  la  résis 
tance  des  petits  vaisseaux. 
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§  211.  —  Une  comparaison  fera  mieux  comprendre  ces  relations 
directes  ou  inverses  que  présentent,  suivant  le  cas,  la  pression  et 

la  vitesse  du  sang. 

Si  l'on  apprend  que  le  niveau  d'une  rivière  s'est  élevé,  on  n'a  pas 
le  droit  de  conclure  que  les  affluents  de  cette  rivière  aient  grossi  <M 
et  lui  apportent  plus  d'eau;  car  l'élévation  du  niveau  peut  tenir  à 
ce  qu'un  barrage  placé  plus  ou  moins  loin,  en  aval  du  point  ob-  £ 
servé, arrête  le  cours  de  la  rivière.  Mais  si  l'on  sait  que. non  seu-  .^i^Zï^^r 
lement  le  niveau  de  l'eau  s'est  élevé,  mais  qu'en  môme  temps  le  *nr^J^£/k 
courant  est  devenu  plus  rapide,  il  n'y  a  plus  de  doute  :  les  affluents 
versent  l'eau  en  plus  grande  abondance,  car  un  barrage,  en  éle- 
vant le  niveau  de  la  rivière,  en  eût  ralenti  le  cours. 


Il  n'est  pas  moins  nécessaire,  pour  définir  l'état  de  la  circulation 


dans  une  artère,  d'y  mesurer  à  la  fois  la  pr.ession  et  la  vitesse  du 


Fig.  186.  Compression  d'une  artère,  arrêt  de  la  vitesse  et  accroissement  de  la  pression  au-dessus 

du  point  oblitéré. 


sang.  Or  Chauveau  ayant  adapté  à  son  hémodromographe  un 
sphygmoscopeQ  113,  de  manière  à  récueillir  à  la  fois  les  tracés  de  la 
vitesse  et  ceux  de  la  pression,  a  rendu  cette  détermination  pos-  fJZ- 
sible,  du  moins  sur  les  artères  des  grands  animaux.  L'appareil 
figuré  au  chapitre  qui  précède  (fig.  174)  est  formé  d'un  hémodro- 
mographe et  d'un  sphygmoscope.  Les  deux  leviers  de  ces  instru- 
ments tracent  sur  une  même  feuille  de  papier;  des  repères- per- 
mettent de  superposer  les  deux  tracés  de  manière  à  constater 
avec  précision  les  rapports  de  synchronisme  entre  les  variations 
de  la  pression  et  celles  de  la  vitesse. 

C'est  avec  cet  instrument  qu'a  étéobtenu  le  double  tracé  (fig.  186) 
où  l'on  voit  qu'une  compression  de  la  carotide,  en  aval  du  point 
exploré,  élève  la  pression  dans  l'artère,  en  même  temps  qu'elle  y 
supprime  la  vitesse  (cet  effet  correspond  à  celui  qui,  dans  le  tableau 
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schématique  (fig.  18U)  est  représenté 
^  en  C).  —  Une  hémorrhagie  eût  pro- 
|  duit  la  variation  inverse. 
*     Toute  action  nerveuse  qui  fera  va- 
•ë  rier  à  la  fois  la  pression  et  la  vitesse 
1  du  sang  sera  déterminée,  dans  la  na- 
|  ture,  par  l'emploi  combiné  d'un  in- 
-2  scripteur  de  la  pression  et  d'un  in- 
Z  scripteur  de  la  vitesse  :  le  parallélisme 
|  des  tracés  indiquera  que  l'action  ner- 
1  veuse  a  agi  sur  le  cœur  d'une  manière 
1  directe  ou  réflexe;  le  défaut  de  pa- 
I  rallélisme  exprimera  que  l'action  s'est 
a  produite  sur  les  vaisseaux  par  l'inter- 
«  médiaire  des  nerfs  vaso-moteurs. 

to 

Un  exemple  intéressant  de  ces  in- 
|  fluences  complexes  a  été  donné  par 
I  Chauveau  et  Lortet ,  lorsqu'ils  ont 
s  étudié  sur  le  cheval  les  effets  de  la 
w  mastication  sur  le  cours  du  sang  dans 
î  la  carotide  du  cheval. 
a      La  figure  187  est  une  réduction  de 
'1  l'original.  P  est  le  tracé  de  la  pres- 
I  sion  du  sang,  V,  celui  de  la  vitesse; 
%  en  M  on  fait  manger  l'animal.  Le  pre- 
s  mier  effet  qui  s'observe  peut  être 
Z  considéré  comme  le  résultat  méca- 
s  nique  de  l'action  musculaire  :  c'est 
I  une  augmentation  de  la  vitesse  avec 
t  diminution  de  la  pression,  résultat 
is  d'un  écoulement  plus  facile  du  sang 
^  par   les  branches  de  la  "carotide , 

*  Mais  cet  effet  dure  à  peine  l'espace 

3  de  quatre  pulsations  ;  bientôt  on  voit 

|  la  pression  et  la  vitesse  s'accroître  si- 

^  multanément,  ce  qui  prouve  une  aug- 

2  mentation  de  la  force  impulsive  du 

fa  cœur.  Les  pulsations,  devenues  plus 
larges,  annoncent  des  systoles  plus 
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fortes  et  des  ondées  plus  grosses  lancées  dans  les  artères. 

Chauveau  et  Lorlet  ont  reconnu,  avons-nous  dit,  ce  surcroît  de 
l'action  du  cœur,  parce  qu'ils  ont  retrouvé  dans  toutes  les  artères 
du  corps  cette  augmentation  de  l'énergie  des  pulsations.  Mais  on 
eût  pu  déduire  du  seul  tracé  que  nous  reproduisons  d'après  eux 
l'accroissement  de  l'impulsion  cardiaque  :  il  montre  en  effet  un 
accroissement  parallèle  de  la  pression  et  de  la  vitesse. 

L'inscription  simultanée  delà  pression  et  de  la  vitesse  dans  une 
artère  est  très  précieuse,  ainsi  qu'on  va  le  voir,  pour  éclairer  le 
mécanisme  du  pouls. 


Analyse  comparative  des  variations  de  la  pression  et  de  la  vitesse 
du  sang  pendant  la  dnrée  d'une  pulsation. 

§  212.  —  La  figure  188  représente  les  tracés  de  la  vitesse  V  et 
de  la  pression  P  recueillis  simultanément  dans  la  carotide  d'un 

 Jr         f*"*.  t*^~ 

Fig.  188.  Tracés  simultanés  de  la  vitesse  du  sang  V,  et  de  la  pression  P.  recueillis  simultanément.Ct^v^vt^*/  trfi<H. 
Des  repères  servent  h  déterminer  le  synchronisme  des  différents  éléments  de  ces  courbes.  '  (^-te  ;  l.  . 

cheval.  Des  repères  nombreux  ont  été  pris  sur  ces  deux  tracés 


pour  bien  faire  saisir  les  rapports  de  synchronisme1. 


1.  Ces  repères,  tracés  après  coup  par  les  plumes  de  chacun  des  instruments,  sont 
orientés  en  sens  inverse  l'un  de  l'autre  et  constituent  des  arcs  de  cercles  dont  les  centres 
seraient  l'un  à  droite,  l'autre  à  gauche  de  la  figure  ;  cela  tient  à  la  construction  môme 
de  l'instrument,  dont  les  plumes  viennent  converger  pour  écrire  l'une  à  côté  de  l'autre. 
(V.  la  figure  174.) 


328  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

Sur  ces  tracés,  à  l'instant  1,  le  sang  pénétrait  dans  la  caro- 
tide et  y  élevait  la  pression;  les  deux  effets  sont  bien  syn- 
chrones, ainsi  que  la  théorie  le  faisait  prévoir.  On  constate 
même,  dans  le  pouls  carotidien,  une  saccade  exprimant  que  le 
sang  pénètre  dans  l'artère  en  deux  temps,  c'est-à-dire  avec  une 
vitesse  très  grande  au  début,  puis  un  peu  moins  vite;  un 
vestige  de  cette  saccade  s'observe  en  effet  dans  la  courbe  de  la 
vitesse1.  Mais  à  l'instant  2,  quand  la  courbe  de  la  pression  est 
arrivée  à  son  sommet,  celle  de  la  vitesse  est  déjà  descendue; 
c'est  que,  dans  l'artère  distendue,  la  force  élastique  est  devenue 
considérable  et  qu'à  ce  moment  la  pénétration  d'une  très  faible 
quantité  de  sang,  tout  en  supposant  une  faible  vitesse,  produit 
une  grande  élévation  de  pression,  •§  101 .  Nous  savons,  en  effet,  qu'à 
ce  moment,  le  cœur  achève  sa  systole  et  n'a  plus  guère  de  force 
pour  expulser  dans  les  artères  ses  dernières  gouttes  de  sang,  g  45. 
Le  repère  3,  dans  le  tracé  de  la  pulsation,  correspond  à  une  petite 
ondulation  que  nous  connaissons  déjà,  c'est  la  clôture  des  valvules 
sigmoïdes,  §  70.  Or,  dans  le  tracé  de  la  vitesse,  au  lieu  d'un  soulè- 
vement de  la  courbe,  c'est  une  dépression  qu'on  observe.  S'il  y  a 
contradiction  entre  les  indications  des  deux  instruments,  c'est 
que  la  vitesse  du  sang  est  rétrograde  à  ce  moment  et  que  le  petit 
rebondissement  de  la  clôture  des  sigmoïdes  tient  à  une  sorte  de 
coup  de  bélier  de  la  colonne  de  sang  qui  heurte,  en  arrière,  les 
valvules  de  l'aorte  en  les  tendant.  Cette  rétrogradation  du  sang  est 
visible  dans  la  courbe  des  vitesses  qui,  à  ce  moment,  passe  au- 
dessous  du  zéro. 

Avec  le  repère  4  commence,,  dans  les  deux  tracés,  une  ondu- 
lation positive:  en  effet,  l'onde  de  dicrotisme  est  une  onde  cen- 
trifuge, §  155  ;  les  deux  appareils  doivent  donc  donner  des  indica- 
tions de  même  sens.  Les  deux  tracés  concordent,  à  partir  de  ce 
moment,  jusqu'à  la  fin  de  la  révolution  du  cœur,  accusant  tous 
deux  les  elïets  de  trois  ondes  secondaires. 

§  213.  —  Inscription  simultanée  de  la  vitesse  et  de  la  pression  dans 
les  artères  coronaires  du  cœur.  —  Nous  avons  rappelé  précédem- 
ment que  Chauveau  a  réussi  à  appliquer  l'hémodromographe  sur 

1.  Il  ne  faut  pas  oublier  que  ces  deux  courbes  étant  fournies  par  des  instruments 
dont  l'échelle  est  bien  différente,  p.  311,  ne  peuvent  donner  que  le  sens  des  phéno- 
mènes et  non  leur  valeur  absolue.  (Cette  saccade  est  beaucoup  plus  marquée  dans  les 
tracés  de  vitesse  et  pression,  fig.  186.) 
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une  artère  coronaire  du  cœur;  cette  opération,  l'une  des  plus  har- 
dies que  puisse  exécuter  un  physiologiste,  a  été  consignée  dans 
la  thèse  d'un  de  ses  élèves1.  Elle  montre  avec  une  clarté  remar- 
quable comment  se  comporte  le  muscle  cardiaque  pour  gêner  et 
favoriser  tour  à  tour  le  cours  du  sang  qui  le  traverse,  l'entraver 
pendant  la  systole,  le  favoriser  pendant  la  diastole. 

La  figure  189  est  le  double  tracé  de  la  vitesse  et  de  la  pression  : 
les  lettres  aa,  bb  correspondent  à  des  instants  synchrones;  or, 
on  voit  que,  de  part  et  d'autre,  des  soulèvements  brusques  de  la 
courbe  indiquent  le  début  systolique,  l'instant  où  le  sang  s  'é- 
chappe  avec  vitesse  du  ventricule  et  élève  soudainement  la  Pres^^^c  ' 
sion  dans  l'artère  coronaire.  Après  cette  première  impulsion,  la 
systole  se  traduit  diversement  dans  les  deux  courbes  :  du  côté  de  *^ 


Fig.  189.  Tracés  simultanés  de  la  pression  Pr,  et  de  la  vitesse  V,  dans  une  artère  coronaire 

du  cheval. 

la  pression  Pr,  «exprime  une  augmentation;  du  côté  de  la  vitesse 
Vi,  a  exprime  un  diminution.  Il  s'agit  donc  d'un  obstacle  au 
passage  du  sang  en  aval  du  point  exploré. 

Cet  obstacle  tient  à  la  gêne  de  la  circulation  dans  les  branches 
des  coronaires  qui  plongent  dans  les  parois  musculaires  du 
cœur  et  sont  comprimées  au  moment  de  la  systole  ventriculaire. 
En  6,  la  systole  est  finie;  on  voit  aussitôt  la  vitesse  s'accroître 
et  la  pression  baisser.  C'est  donc  encore  une  influence  périphé- 
rique qui  agit  pour  produire  ces  variations  inverses  des  deux 
courbes.  En  effet,  à  ce  moment,  les  parois  ventriculaires  se  relâ- 
"chent  et  laissent  le  sang  passer  librement  à  travers  les  branches 
des  coronaires. 

1.  J.  Rebatel,  Recherches  expérimentales  sur  la  circulation  dans  les  artères  co- 
ronaires. (Thèse,  Paris,  1872.) 
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Dans  l'expérience  qui  précède,  si  l'on  n'eût  eu  que  le  tracé  de  la 
vitesse  ou  celui  de  la  pression  dans  la  coronaire,  il  eût  été  bien 
difficile  de  comprendre  la  forme  singulière  de  ces  courbes;  leur 
interprétation  est  au  contraire  très  facile  quand  on  dispose  des 
deux  tracés  à  la  fois. 

Il  est  à  désirer  que  les  physiologistes  qui  peuvent  expérimenter 
sur  de  grands  animaux  contrôlent,  par  l'inscription  simultanée 
de  la  pression  et  de  la  vitesse  du  sang,  certaines  expériences 
dans  lesquelles  on  a  signalé  des  changements  de  la  pression  ar- 
térielle sous  l'action  de  tel  ou  tel  nerf  et  dans  lesquelles,  sur  la 
simple  indication  fournie  par  le  manomètre,  on  s'est  cru  autorisé 
à  admettre  que  l'action  nerveuse  avait  réagi  soit  sur  le  cœur,  soit 
sur  les  nerfs  vaso-moteurs. 


CHAPITRE  XXI. 


DE  LA  FRÉQUENCE  DES  BATTEMENTS  DU  CŒUR.  —  SES  RAP- 
PORTS AVEC  LA  TENSION  ARTÉRIELLE  ET  AVEC  LA  VITESSE 
DU  SANG. 

Influences  nerveuses  qui  font  varier  la  fréquence  du  pouls.  —  Influence  de  la  tempé- 
rature sur  la  fréquence  du  pouls.  —  Conditions  diverses  qui  font  varier  la  fréquence 
du  pouls.  —  Rapports  de  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  avec  la  tension  ar- 
térielle. —  Influence  de  la  réplélion  ventriculaire  sur  la  fréquence  du  pouls.  — 
Comment  doit-on  interpréter  l'action  des  obstacles  au  cours  du  sang  artériel  sur 
la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  —  Rôle  du  système  nerveux  dans  les  mo- 
difications du  rythme  du  cœur  sous  l'influence  de  l'état  de  la  tension  artérielle. 
—  Changements  du  rythme  du  cœur  produits  par  les  variations  de  la  pression 
du  sang  dans  les  carotides.  . 


Influences  nerveuses  qui  font  varier  la  fréquence  du  pouls. 

§  214.  —  Le  rythme  du  pouls  traduit  celui  des  mouvements  du 
cœur  lui-même;  on  doit  donc  s'attendre  à  le  voir  changer  sous 
l'influence  des  nerfs  cardiaques  dont  le  rôle  a  été  exposé  au 
chapitre  îv.  On  admet  que  deux  ordres  de  nerfs  règlent  les  mou- 
vements du  cœur:  les  uns  émanés  du  pneumogastrique  en  ralèn- 
tissent  les  mouvements;  les  autres  appartenant  au  grand  sympa- 
thique seraient  des  accélérateurs. 

En  dehors  de  l'excitation  directe  des  nerfs  pneumogastriques, 
on  voit  souvent  se  produire  un  ralentissement  du  cœur  que  l'on 
explique  par  des  influences  réflexes.  Parfois,  à  la  suite  d'une  impres- 
sion douloureuse,  le  cœur  ralentit  ses  battements;  parfois  aussi, 
ce  ralentissement  arrive  sans  qu'il  y  ait  eu  sensation  perçue.  Cela 
s'observe  dans  une  inspiration  profonde  :  il  semble  que,  dans  ce 
dernier  cas,  les  nerfs  centripètes  du  poumon  transmettent  une 
impression  dont  nous  n'avons  pas  conscience,  mais  qui  amène  un 
ralentissement  réflexe  du  cœur.  Cet  effet  exige  pour  se  produire 
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l'intégrité  des  nerfs  pneumogastriques  par  lesquels  s'exerce 
l'action  modératrice  du  cœur1. 

Il  paraît  y  avoir  aussi,  par  l'intermédiaire  du  sympathique,  des 
accélérations  réflexes  du  rythme  cardiaque,  mais  leur  existence 
est  plus  contestée.  Nous  reviendrons  sur  ces  effets  à'  propos  de 
l'influence  du  système  nerveux  sur  la  circulation. 


Influence  de  la  température  sur  la  fréquence  du  pouls. 

§  215.  —  La  chaleur,  avons-nous  dit  §  28,  accélère  le  rythme  i 
du  cœur,  et  le  froid  le  ralentit.  Ces  effets,  si  faciles  à  constater  sur  ] 
un  cœur  isolé  (voirchap.  m,  fig.  22),  sont  moins  frappants  quand  J 
une  température  basse  ou  élevée  agit  sur  le  corps  tout  entier.  On  j 
sait,  en  effet,  que  chez  les  animaux  dits  à  sang  chaud  la  tem-  1 
pérature  centrale  tend  à  conserver  une  fixité  assez  grande.  Cepen- 
dant, en  maintenant  un  animal  pendant  quelque  temps  dans  une 
étuve,  on  élève  notablement  sa  température  et  l'on  constate  une 
grande  accélération  du  rythme  du  pouls.  En  tenant  l'animal  dans 
un  bain  froid,  ou  mieux  dans  un  courant  d'eau  froide  sans  cesse 
renouvelée,  on  abaisse  beaucoup  sa  température  et  on  ralentit  le 
cœur. 

Ces  effets  s'observent  sur  l'homme  ;  Fleury  a  vu  le  séjour  pen- 
dant 35  minutes  dans  une  serre  chauffée  à  48°  élever  le  pouls  à 
145  pulsations  par  minute.  Il  s'agissait  alors  d'une  température 
humide;  une  étuvè  sèche  eût  produit  moins  d'échauffement  de 
l'organisme  et  moins  d'accélération  du  cœur.  Inversement,  des! 
douches  froides  abaissent  la  fréquence  du  pouls  ;  Bence-Jones  et] 
Dickinson  ont  institué  à  cet  égard  des  expériences  très  démons- j 
tratives2.  Le  Dr  Dracke  de  New-York  a  obtenu  un  fort  abais- 
sement du  pouls  chez  des  malades  à  qui  il  faisait  respirer  de 
l'air  froid3. 

Bien  que  ces  variations  de  la  fréquence  du  pouls  doivent  tenir, 
pour  une  grande  part,  à  l'action  de  la  température  sur  le  cœur 
lui-même  ,  il  n'est  pas  impossible  qu'ils  dépendent  aussi  de] 
l'action  que  la  température  exerce  sur  les  petits  vaisseaux.  La 

1.  Brown-Séquard,  Journ.  de  physiol.,  t.  I,  p.  512. 

2.  Bence-Jones  et  Dickinson,  Journ.  de  physiologie,  t.  I,  p.  72. 

3.  Voy.  Valleix,  Traité  de  médecine  pratique,  1"  éd.)  t.  I,  p.  347.- 
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chaleur,  en  effet,  relâche  les  vaisseaux,  le  froid  les  fait  resserrer, 
de  la  résultent  des  changements  dans  la  résistance  au  cours  du 
sang,  des  élévations  et  des  abaissements  de  la  tension  artérielle. 
Nous  verrons  tout  à  l'heure  que  l'état  de  la  tension  des  artères 
exerce,  à  lui  seul,  une  influence  marquée  sur  la  fréquence  des 
battements  du  cœur. 


Conditions  diverses  qui  font  varier  la  fréquence  du  pouls. 

§  216.  —  Des  travaux  nombreux  ont  été  faits  par  des  physiolo- 
gistes et  par  des  médecins,  afin  de  savoir  quelle  est  la  fréquence 
du  pouls  suivant  l'âge,  le  sexe,  les  saisons,  les  climats,  suivant  la 
taille  des  individus,  enfin  suivant  les  attitudes  du  corps  ou  les 
différentes  influences  qu'on  fait  agir  sur  le  sujet  en  expérience. 
Tout  d'abord,  on  remarque  dans  ces  études  une  grande  disparité 
sous  le  rapport  des  conditions  dans  lesquelles  les  auteurs  se  sont 
placés.  Les  uns,  comparant  la  fréquence  du  pouls  chez  deux 
'  sujets  différents,  ont  eu,  dans  les  données  du  problème,  la  plus 
grande  complexité;  les  autres,  observant  sur  un  sujet  unique  les 
effets  de  certaines  influences  ou  de  certains  agents,  se  sont  placés 
dans  des  conditions  beaucoup  plus  simples.  Nous  allons  en 
donner  un  exemple. 

Supposons  qu'on  veuille  déterminer  l'influence  du  sexe  sur  la 
fréquence  du  pouls  :  il  faudra  avoir  affaire  à  des  sujets  de  même 
âge,  car  l'âge  tout  seul  exerce  une  action  notable;  il  faudra 
prendre  comparativement  des  hommes  et  des  femmes  de  môme 
taille,  car  la  taille  du  sujet  influe  sur  la  fréquence  du  pouls.  Or, 
tant  de  conditions  réunies  rendent  l'expérience  difficile  à  réaliser, 
et  si  toutes  ne  sont  pas  observées  avec  soin,  on  ne  peut  accorder 
aucune  conliance  aux  résultats  obtenus. 

Un  type  d'expérience  réduite  à  sa  plus  grande  simplicité  est 
celle  que  Graves  institua  pour  déterminer  l'influence  de  l'atti- 
tude sur  la  fréquence  des  battements  du  cœur.  Il  compara, 
en  effet,  les  chiffres  du  pouls  recueillis  sur  un  même  individu, 
dans  différentes  attitudes;  il  eut  soin  d'éliminer,  dans  chaque 
expérience,  l'intervention  de  l'action  musculaire,  et  fixant  le 
sujet  qu'il  observait  sur  une  planche  à  bascule,  il  le  plaça  com- 
parativement dans  des  positions  plus  ou  moins  inclinées,  afin  de 
voir  quel  effet  produisait  cette  inclinaison  toute  seule. 
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En  passant  en  revue  les  différentes  influences  qui  font  varier  la 
fréquence  du  pouls,  nous  avons  cru  voir  qu'une  condition  com- 
mune se  rencontrait  dans  les  expériences  si  diverses  qui  ont  été 
faites  sur  ce  sujet  :  nous  voulons  parler  d'un  changement  dans 
la  pression  du  sang.  Une  saignée,  une  compression  d'artère,  une 
certaine  attitude  du  corps,  voilà  des  conditions  qui  ne  paraissent 
pas  s'adresser  au  système  nerveux,  mais  qui. visiblement,  exercent 
une  action  sur  le  cours  du  sang  dans  les  vaisseaux;  or,  ces 
influences  réagissent  sur  le  cœur  et  en  modifient  le  rythme,  c'est 
ce  que  nous  chercherons  à  établir. 


Rapports  de  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  avec  la  (ensien 

artérielle. 

§  217.  —  Le  cœur  bat  d'autant  plus  fréquemment  qu'il  éprouve 
;\  moins  de  peine  a  se  vider.  —  En  l'émettant  pour  la  première 
\À  fois1,  nous  donnions  à  l'appui  de  cette  loi  des  preuves  tirées 
1  l^y,    de  ce  qui  se  passe  dans  les  différents  appareils  musculaires  de 
,  v    l'économie.  «  Ne  voit-on  pas,  disions-nous,  que  tout  muscle  qui 
doit  fournir  un  certain  nombre  de  contractions  les  exécute  d'au- 
tant plus  rapidement  qu'il  éprouve  moins  de  résistances  à 
vaincre?  Ainsi,  qu'un  homme  ait  à  franchir  une  certaine  distance, 
ne  le  fera-t-il  pas  d'autant  plus  vite  qu'il  sera  moins  chargé, 
autrement  dit  que  ses  muscles  auront  moins  de  résistance  à 
surmonter?  Cherchons  à  exécuter  des  mouvements  alternatifs 
avec  la  main  plongée  dans  l'eau,  nous  n'y  arriverons  que  péni- 
blement et  lentement;  exécutons  les  mêmes  mouvements  dans 
l'air,  nous  pourrons  les  produire  avec  une  rapidité  extrême.  » 

A  ces  exemples  nous  en  pouvons  ajouter  d'autres  plus  probants 
encore,  car  ils  sont  empruntés  à  une  fonction  de  la  vie  organique 
intimement  liée  à  la  circulation  du  sang.  Les  mouvements  respi- 
ratoires se  ralentissent  quand  ils  rencontrent  un  obstacle  méca- 
nique plus  grand  qu'à  l'état  normal.  Ainsi,  respirons  par  un  tube 
étroit,  nous  verrons  la  fréquence  des  mouvements  respiratoires 
diminuer,  en  raison  même  de  l'obstacle  ;  bien  plus,  au  moyen  d'un 
dispositif  quelconque,  faisons  que  l'obstacle  au  mouvement  de 
l'air  soit  plus  grand  dans  un  sens  que  dans  l'autre,  nous  verrons 


1.  Phxjsiol.  méd.  de  la  circulation  du  sang,  Paris,  1863. 
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augmenter  la  durée  de  la  phase  qui  éprouve  l'obstacle  le  plus 
grand,  que  ce  soit  l'inspiration  ou  l'expiration  qu'on  ait  rendue 
plus  difficile1. 

Cette  idée,  que  l'état  de  la  circulation  réagit  sur  le  rythme  car- 
diaque a  été  émise  par  plusieurs  auteurs,  Haller  croyait  que  le 
cœur  s'accélère  quand  il  rencontre  plus  d'obstacle.  Blackley2  a  sou-  ! 
tenu  la  même  opinion.  Nous  croyons  que  le  raisonnement  seul   {^JL^  -w. 
suffirait  à  la  combattre3,  mais  il  est  préférable  de  recourir  à  des 
expériences  pour  trancher  la  question.  Nous  passerons  en  revue  ^  ^  /w^^ 
les  différentes  influences  qui  élèvent  ou  abaissent  la  tension  arté- 
rielle sans  s'adresser  directement  au  cœur  lui-même,  et  nous 
verrons  quels  changements  se  produisent  dans  la  fréquence  du 
cœur. 

g  218.  —  Variations  de  la  fréquence  des  battements  du  cœur  sous    L  ! .  Jccc 
l'influence  de  la  saignée.  —  Lorsque  Haies  appliqua  pour  la  pre- 
mière fois  le  manomètre  aux  artères  d'un  cheval,  il  constata  que 
la  pression  décroît  graduellement  dans  ces  vaisseaux  à  mesure  p^y^ 
qu'on  fait  perdre  du  sang  à  l'animal  en  produisant  une  hémor-     ~  y*A^si**' 

1.  Marey,  Études  physiologiques  sur  les  mouvements  respiratoires.  (Journ.  de 
Vanal.  et  de  la  physiol.,  1855,  p.  425.) 

2.  Blackley,  Dublin  Journ.  of.  med.  Science,  vol.  V,  p.  332. 

3.  C'est  assurément  une  vue  à  priori  qui  inspira  à  Haller  et  à  Blackley  celte  idée  que 
le  cœur  multiplie  les  battements  en  présence  des  obstacles.  Cela  suppose  une  sorte  de 
vigilance  du  cœur  qui  tendrait,  toujours  et  malgré  tout,  à  donner  au  mouvement  du 
sang  une  impulsion  rapide.  Bien  plus,  celte  impulsion  serait  d'autant  plus  rapide  que 
les  influences  extérieures  lui  créeraient  plus  d'obstacles.  N'est-il  pas  bien  naturel  de 
supposer  que  le  cœur,  ne  pouvant  réparer  par  le  repos  un  déploiement  temporaire 
d'énergie,  doit  dépenser  une  quantité  de  force  constante,  fournir  un  travail  uniforme? 
Et  dès  lors,  rien  de  plus  simple  que  de  comprendre  comment  celte  force  constante  peut 
se  répartir  de  deux  manières  différentes  suivant  les  résistances  qu'elle  doit  vaincre  :  . 
soit  sous  forme  de  battements  nombreux  et  faciles,  soit  sous  forme  de  systoles  pénibles 
et  peu  fréquentes. 

Du  reste,  un  instant  de  réflexion  montre  la  fausseté  de  l'hypothèse  de  Haller  et  de 
Blackley.  A  quelles  conséquences  conduirait- elle?  Imaginons  que  le  cœur,  s'ir- 
ritant  des  résistances,  envoie  d'aulant  plus  de  sang  dans  les  artères  qu'il  rencontre 
plus  d'obstacle,  c'est-à-dire  que  la  tension  artérielle  est  plus  grande;  ce  surcroit 
d'impulsion  du  cœur  ne  peut  avoir  d'autre  effet  que  d'augmenter  encore  la  tension  ar- 
térielle. Admettra-t-on  que  ce  nouvel  accroissement  des  résistances  augmentera  encore 
la  fréquence  des  systoles  du  cœur?  Mais  alors  où  s'arrêtera  celte  lutte  de  la  puissance 
cardiaque  contre  les  résistances  vasculaires?  Pour  suivre  logiquement  les  conséquences 
de  l'hypothèse  de  Blackley,  il  faut  admettre  que  les  artères  finiront  par  se  rompre 
sous  l'effort  indéfiniment  croissant  du  cœur. 

Du  reste,  une  pareille  théorie  est  trop  complètement  en  contradiction  avec  les  faits 
pour  qu'on  s'arrête  à  la  discuter;  elle  ne  saurait  tenir  contre  les  preuves  expérimen- 
tales que  nous  allons  donner. 
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rhagie.  Il  vit  aussi  que,  sous  la  môme  inlluence,  le  pouls  s  accé- 
lère1; c'est  ainsi  qu'il  put,  au  moyen  d'une  hémorrhagic  abon- 
dante, abaisser  la  pression  du  sang  au  quart  environ  de  son 
degré  normal.  Le  pouls  qui  battait  quarante  fois  parminute  avant 
l'hémorrhagie ,  s'était  élevé  à  cent  pulsations  immédiatement 
,  après.  Voici  donc  un  premier  fait  qui  rentre  dans  la  loi  que  nous 
énoncions  tout  a  l'heure  et  montre  que  le  cœur  précipite  ses 
battements  à  mesure  que  la  tension  artérielle  leur  fait  moins 
1  d'obstacle. 


Fig.  190,  Accélération  des  battements  du  cœur  d'un  cheva  sous  l'inllueuce  d'hémorrhagies 

successives.     ;     f\  i 

Depuis  Haies,  tous  ies  physiologistes  ont  constaté  le  même 
phénomène,  les  cliniciens  l'ont  observé  sur  l'homme  comme 
résultat  d'hémorrhagies  considérables  ou  de  saignées  trop  copieu- 
ses. C'est  un  des  faits  les  plus  incontestablement  acquis  à  la 
science,  que  l'augmentation  de  la  fréquence  du  pouls  par  l'hémor- 
rhagie. Pour  rendre  l'expérience  plus  saisissante  il  faut  inscrire 
les  pulsations  du  cœur  ou  d'une  artère  pendant  qu'on  pratique 


1.  Haies,  Hémosiatiquc,  p.  15. 
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jfhémorrhagie.  Yoici  une  série  de  tracés  que  j'emprunte  à  l'un  de 
mes  plus  anciens  registres  :  ils  ont  été  recueillis  dans  une  expé- 
rience faite  avec  Chauveau. 

La  figure  190  représente  le  pouls  carotidien  d'un  cheval  auquel 
on  a  pratiqué  des  hémorrhagies  successives.  La  ligne  1  est  le 
pouls  de  l'animal  avant  toute  perte  de  sang.  —  Ligne  2,  l'animal 
est  couché,  ce  qui  modifie  l'amplitude  du  pouls.  —  Ligne3,  on  vient 
de  faire  une  hémorrhagie  de  5  litres.  —  Ligne  4,  nouvelle  hémor- 
rhagie  de  5  litres.  —  Ligne  5,  hémorrhagie  de  2  litres.  — Ligne  6, 
2  litres.  —  Ligne  7,  2  litres. 

A  chaque  nouvelle  hémorrhagie,  survient  un  accroissement 
de  la  fréquence  du  pouls  qui  passe  de  45  à  108  battements  par 
minute.  En  même  temps  que  le  pouls  s'accélère,  on  y  voit  paraître 
le  caractère  de  la  faible  tension.  La  pénétration  brusque  du  sang 
dans  les  artères  accroît  l'amplitude  des  pulsations  et  fait  naître  le 


Fig.  191.  Tracés  du  pouls  recueillis  sur  un  même  sujet  :  A,  avant  une  saignée;  P,  après  la  saignée. 

dicrotisme,  surtout  quand  la  diminution  de  la  masse  du  sang  a 
rendu  les  ondées  venlriculaires  très  petites,  §  174  (à  la  fin  de  cette 
expérience,  la  pression  du  sang  était  tombée  de  15  à  5  1/2  cent,  de 
mercure).  Les  mêmes  effets  s'obtiennent  sur  l'homme;  on  a  vu, 
§  185,  les  changements  de  fréquence  et  de  forme  du  pouls  à  la 
suite  d'une  hémorrhagie.  Une  simple  saignée  suffit  déjà  pour 
changer  le  rythme  du  pouls  (fig.  190.).  En  même  temps  que  l'ac- 
célération du  pouls,  on  remarque  aussi  un  changement  dans  sa 
forme  :  ascension  brusque  et  apparition  du  dicrotisme. 

Pour  que  l'accélération  du  cœur  se  produise  au  plus  haut  degré, 
il  importe  que  la  soustraction  du  sang  soit  brusque  et  que  le 
système  vasculaire  ne  s'adapte  pas,  en  se  contractant,  à  la 
diminution  de  la  masse  du  sang.  Pour  cela,  introduisons  dans  la 
fémorale  d'un  chien  une  seringue  qui  servira  à  aspirer  et  à  réin- 
jecter tour  à  tour  le  sang  de  l'animal.  Plaçons  à  la  carotide  un 
manomètre  à  mercure  inscripteur,  puis  faisons  une  aspiration  gra- 

marev,  Circulation.  21 
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duelle  du  sang.  On  verra  se  produire  un  abaissement  graduel  de 
la  pression  avec  accélération  du  rythme  cardiaque.  Celui-ci,  dans 
une  expérience  ainsi  faite,  a  passé  de  125  à  220  pulsations  par 
minute.  En  réinjectant  le  sang  dans  l'artère,  on  voyait  le  pouls 
reprendre  sa  lenteur  normale  à  mesure  que  la  tension  s'élevait. 

Quoi  de  plus  concluant  qu'une  expérience  dans  laquelle,  en  fai- 
sant varier  la  tension  artérielle  alternativement  dans  un  sens  et 
dans  l'autre,  on  voit  le  rythme  du  cœur  se  régler  de  lui-môme  sur 
-cette  tension ,  s'accélérer  quand  elle  baisse,  se  ralentir  quand 
^/^-4iu  s'élève? 

§  219.  —  Variations  de  la  fréquence  du  pouls  suivant  que  Von  fait 
varier  la  tension  artérielle,  en  .comprimant  ou  en  relâchant  des  ar- 
tèr es  volumineuses.—  On  a  vu,  §121,  qu'on  élève  la  tension  artérielle 
quand  on  comprime  une  artère  volumineuse,  parce  qu'on  sup- 
prime ainsi  une  voie  importante  pour  le  passage  du  sang  dans  le 


Fie  19">  Tracé  du  pouls  radial  recueilli  avec  le  sphygmographe  direct.  La  première  moilié  C  est 
obtenue  pendant  la  compression  des  deux  fémorales;  la  seconde  moilié  D,  lorsque  les  fémorales 
ont  été  relâchées. 

système  veineux.  En  comprimant  les  deux  fémorales  à  la  fois,  on 
élève  donc  la  tension  artérielle,  ce  que  révèle  le  tracé  du  sphyg- 
mographe, d'une  part,  d'après  l'élévation  de  la  ligne  d'ensemble 
du  tracé,  d'autre  part,  d'après  la  forme  des  pulsations  qui  accuse 
une  pénétration  plus  lente  du  sang.  Cet  accroissement  de  la  ten- 
sion s'accompagne  de  ralentissement  du  cœur. 

Expérience.  —  Le  sphygmographe  étant  appliqué  sur  la  radiale, 
nous  faisons  comprimer  par  un  aide  les  deux  fémorales  à  la  fois, 
et  quand  l'élévation  de  la  tension  est  produite,  nous  faisons  mar- 
cher le  mouvement  d'horlogerie.  Le  tracé  se  produit  alors,  et  quand 
il  est  arrivé  au  milieu  de  la  longueur  de  la  plaque,  l'aide  cesse 
la  compression.  Aussitôt  les  artères  des  membres  inférieurs  rede- 
viennent perméables,  la  tension  baisse,  et  la  seconde  moitié  du 
tracé  se  fait  dans  des  conditions  de  tension  moins  forte.  Le  sphyg- 
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mogramme  192  est  recueilli  de  cette  manière.  Dans  la  première 
moitié  C  de  l'expérience,  la  tension  était  élevçe  par  suite  de  la 
compression  des  deux  artères  fémorales  ;  celte  compression  à  cessé 
dans  la  seconde  moitié  D.  Que  l'on  mesure  à  l'aide  d'un  compas 
la  durée  comparative  d'un  môme  nombre  de  pulsations  dans  les 
deux  moitiés  du  tracé,  et  l'on  pourra  aussitôt  se  convaincre  que 
la  fréquence  du  pouls  a  augmenté  dans  la  seconde,  c'est-à-dire 
à  partir  du  moment  où  l'on  a  enlevé  l'obstacle  qui  gônait  le  pas- 
sage du  sang  et  qui,  élevant  la  tension  artérielle,  se  faisait  sentir 
jusqu'au  cœur  lui-même. 

La  compression  de  l'aorte  cause  un  obstacle  beaucoup  plus 
grand  encore  à  la  circulation  artérielle;  aussi  l'énorme  éléva- 
tion de  la  tension  qu'elle  amène  produit-elle  instantanément  le 
ralentissement  du  cœur. 


Expérience.  —  Chez  les  grands  animaux,  comme  le  cheval, 
il  est  assez  facile  d'introduire  le  bras  dans  le  rectum  et  de  l'y 
enfoncer  profondément  .  On  peut  alors  sentir  l'aorte  avant  sa 


Fig.  193.  Ralentissement  des  battements  carotidiens  d'un  cheval  par  la  compression  de  l'aorte 

à  l'instant  C. 


bifurcation  et  saisir  ce  vaisseau  à  travers  les  parois  de  l'intestin, 
pour  le  comprimer.  Après  avoir  appliqué  un  sphygmoscope 
(voy.  §  113)  à  la  carotide  d'un  cheval  et  avoir  mis  l'instrument 
inscripteur  en  marche,  on  comprime  l'aorte  en  C  (fig.  193)  par  le 
moyen  qui  a  été  indiqué.  Aussitôt  l'instrument  accuse,  à  la  fois, 
une  augmentation  très  considérable  de  la  tension  artérielle  et 
un  grand  ralentissement  des  battements  du  cœur.  Le  pouls  battait 
u  raison  de  cinquante  pulsations  par  minute  avant  la  compression 
de  l'aorte;  au  moment  de  la  compression,  il  ne  battait  qu'environ 
trente-cinq  fois.  Celle  expérience  n'a  pas  besoin  d'être  commentée  ; 
elle  montre,  à  un  degré  encore  plus  prononcé,  l'influence  qu'exer- 
çait déjà  la  compression  des  fémorales. 

La  même  expérience  peut  être  répétée  sur  les  petits  animaux; 
En  opérant  sur  un  chat,  on  constate  (fig.  194)  que  la  compression 
de  l'aorte  abdominale,  au  niveau  des  iliaques,  produit  le  ralen- 
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tissement  du  pouls,  en  même  temps  que  l'élévation  de  la  tension 
artérielle. 

Nous  avons  déjà  donné  dans  le  chapitre  xm  plusieurs  types 
d'élévation  de  la  tension  artérielle  après  la  compression  d'ar- 
tères plus  ou  moins  volumineuses.  Sur  le  tracé  (figure  95)  on 
observe  ce  même  ralentissement  du  rythme  cardiaque  à  mesure 
que  la  pression  s'élève.  Dans  les  exemples  que  nous  venons  de 
citer,  il  est  manifeste  que  l'élévation  ou  la  diminution  de  la  pres- 
sion du  sang,  c'esl-à-dire  de  la  résistance  que  le  cœur  doit 
surmonter,  a  été  le  premier  phénomène  produit  et  que  le  ralen- 
W  tissement  ou  l'accélération  du  cœur  sont  arrivés  d'une  manière 

consécutive.  On  va  voir  que  certaines  influence  qui  accélèrent 
ou  ralentissent  le  rythme  cardiaque  peuvent  se  rattacher  à  celles 
que  nous  venons  d'indiquer,  en  ce  qu'elles  paraissent  modifier 
primitivement  la  tension  artérielle. 


Eîg.  194.  Tracé  manométrique  de  .a  pression  dans  la  caro.ule  ^Ses^  cf  "  P3TAS 
10  cent    de  mercure.  On  comprime  l'aorte  a  la  bifurcation  des  iliaques  en  l 
de  2  centimètres  et  les  pulsations  du  cœur  se  ralentissent. 

g  220  _  Influence  des  attitudes  sur  la  tension  artérielle  et  consé- 
cutivement sur  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  -  L'attitude 
du  sujet  dont  on  explore  le  pouls  influe  sur  la  fréquence  des  batte- 
ments C'est  un  fait  reconnu  depuis  longtemps  par  les  physiolo- 
gistes expérimentateurs,  mais  qui  n'avait  été  rattache  par  eux  a 
Aucune  théorie.  Avant  de  montrer  comment  cette 
clans  la  loi  précédente,  nous  allons  citer  les  expériences  de  plusieuis 

auteurs. 

Guy1  trouve  les  variations  suivantes  :  _ 

Le  sujet  étant  debout,  79  pulsations  par  minute, 
_     —     assis,    70  — 
  —  couché,  67 

1.  Gwfs  UonpiUil  Reports,  vol.  111,  P-  92  à  308. 
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Des  expériences  analogues  furent  faites  par  Graves  (de  Dublin). 
La  fréquence  du  pouls  alla  toujours  en  augmentant  à  mesure 
que  le  patient,  en  quittant  la  position  horizontale,  se  rapprochait 
davantage  de  l'attitude  verticale.  j 

Graves  ajouta  un  fait  nouveau  à  ceux  qui  avaient  été  déjà  si-  ■ 
gnalés  :  c'est  que  l'influence  de  l'attitude  sur  le  pouls  est  d'au- 
tant plus  grande  que  le  sujet  qu'on  observe  a  le  pouls  plus  fré- 
quent au  moment  de  l'expérience.  L'influence  de  l'altitude  sur  le 
pouls  semble  se  rattacher  à  des  changements  de  la  tension  arté- 
rielle; en  effet,  la  pesanteur  agit,  dans  certaines  altitudes,  pour 
favoriser  le  cours  du  sang,  dans  certaines  autres  pour  l'entraver. 
Ces  influences  seront  décrites  plus  loin.  Dans  l'attitude  verticale,  L. 
la  pesanteur  est  favorable  au  cours  du  sang  dans  la  plupart  des  Ab- 
régions du  corps;  elle  tend  donc  à  diminuer  la  pression  artérielle. 
Dans  l'attitude  assise  et  surtout  dans  la  position  couchée,  la 
pesanteur  agit  défavorablement  sur  le  cours  du  sang.  On  com- 
prend donc  facilement  les  résultats  obtenus  par  Guy  et  Graves, 
qui  ont  trouvé  la  plus  grande  fréquence  du  pouls  dans  le  cas  où 
la  pesanteur  agissait  le  plus  favorablement  sur  le  cours  du  sang 
artériel  et,  par  conséquent,  secondait  l'action  du  cœur,  en  dimi- 
nuant les  résistances  qu'il  éprouve. 

§221.—  Les  expériences  ci-dessus  étant  interprétées  comme 
nous  venons  de  le  faire,  il  fallait  chercher  un  autre  contrôle  à  la 
théorie,  ne  fût-ce  que  pour  nous  soumettre  à  la  méthode  de 
contre-épreuve  que  nous  nous  sommes  imposée  jusqu'ici.  Or, 
voici  ce  que  la  théorie  faisait  prévoir. 

Toutes  les  fois  que  la  pesanteur  agira  sur  une  partie  quel- 
conque du  corps,  pour  y  favoriser  ou  pour  y  entraver  le  cours  du 
sang  artériel,  il  devra  s'ensuivre  une  modification  secondaire 
dans  la  pression  générale  du  sang  dans  les  artères,  et  par  suite, 
un  changement  dans  la  fréquence  des  battements  du  cœur.  Les 
attitudes  des  bras,  qui  peuvent  être  élevés  ou  abaissés  sans  que 
le  corps  se  déplace,  doivent  donc  produire,  en  petit,  un  effet 
analogue  à  celui  des  changements  d'attitude  de  tout  le  corps.  ry^ 

Le  plan  de  l'expérience  à  faire  se  trouvait  tout  tracé;  il  s'agis- 
sait de  se  tenir  dans  l'attitude  assise,  par  exemple,  et  de  compter  i 
le  pouls,  d'abord  les  deux  bras  étant  pendants,  puis  les  deux 
bras  levés.  Dans  le  premier  cas,  la  pesanteur,  facilitant  le  cours  yv<A^ 
du  sang  dans  les  bras,  le  pouls  devait  avoir  plus  de  fréquence; 
il  devait  être  plus  rare  lorsque  les  bras  seraient  levés. 


i 
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L'expérience  justifia  ces  prévisions.  Sur  plus  de  quarante 
expériences,  il  y  a  eu  une  différence  de  2  à  14  pulsations  par  mi- 
nute, la  plus  grande  fréquence  s'observant  dans  le  cas  où  les  bras 
étaient  baissés1.  La  moyenne  de  ces  expériences  donna  les  chiffrée 
suivants  : 

Les  bras  baissés,  94  pulsations  par  minute. 


—  levés,  87  —  — 
Celte  nouvelle  confirmation  ne  laissait  plus  de  place  au  doute, 
s'il  pouvait  y  en  avoir  après  les  expériences  de  Guy  et  de  Graves. 
En  efïel,  quand  on  se  borne  à  changer  la  position  des  bras,  il 
semble  que  nulle  action  ne  s'exerce  sur  le  cœur  lui-même,  tandis 
que  la  tension  artérielle  est  sensiblement  modifiée. 

Nous  allons  citer  d'autres  exemples  où  le  changement  du  rythme 
du  cœur  tient  également  à  une  modification  de  la  tension  ar- 
térielle. 

§  222.  —  Influences  du  repos  et  de  l'action  musculaire  sur  la  ten- 
sion artérielle  et  consécutivement  sur  la  fréquence  des  mouvement*  du 
cœur. —  Quand  on  prend  le  tracé  du  pouls  d'un  individu  au  repos 
et  qu'on  le  compare  à.  celui  du  môme  individu  après  une  course 


Fig.  195.  1,  Tracé  du  pouls  d'un  sujet  au  repos;  2,  tracé  du  pouls  du  même  individu, 
immédiatement  après  une  course  rapide. 


rapide,  ou  après  l'ascension  d'un  escalier,  on  trouve  une  grande 

lsations.  La  figure  195  montre 
68  fois  par  minute;  après  la 


,  différence  dans  la  fréquence  des  puis 
^  iQlu'au  repos  le  pouls  (ligne  1)  battait 
_>L  i      course  (ligne  2),  il  atteignait  le  chiffre  ue  u  /. 

'         Comme  la  circulation  générale  est  très  accélérée  par  la  course, 


1.  Chez  un  petit  nombre  de  sujets,  les  résultats  ont  été  différents.  Ainsi,  des  indi- 
vidus fatigués  ou  faibles  avaient  soit  une  légère  augmentation,  soit  une  simple  conser- 
vation du  chiffre  du  pouls,  lorsqu'ils  tenaient  les  bras  levés.  Ces  cas  sont  tout  à  fait 
exceptionnels. 
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les  tissus  plus  colorés,  la  peau  plus  chaude,  on  est  porté,  au  pre- 
mier abord,  à  croire  que  les  forces  qui  président  à  la  circulation  • 
sont  augmentées,  c'est-à-dire  que  le  cœur  déploie  plus  d'énergie 
que  de  coutume.  Mais  ces  phénomènes  peuvent  tenir  à  une  cause  <Vv 
toute  différente  :  l'augmentation  de  fréquence  des  battements  du 
pouls  peut  être  un  effet  de  l'écoulement  plus  facile  du  sang  à 
travers  les  petits  vaisseaux  sous  l'influence  de  la -course1.  On 
sait  que,  lorsqu'un  muscle  agit,  le  sang  le  traverse  avec  plus  de 
vitesse,  soit  qu'il  y  ait  relâchement  des  vaisseaux,  soit  que  l'action 
des  muscles,  favorisant  le  courant  veineux,  diminue  les  résistances  '7^>~V- 
au-devant  des  capillaires.  Quelle  que  soit  la  cause  immédiate  de  û~ 
cette  accélération  du  mouvement  du  sang  à  travers  les  vaisseaux 
des  muscles  en  action,  elle  n'est  pas  contestable  après  les  expé-  <L^J^ 
riences  qui  ont  été  failes  sur  ce  point. 

Ainsi,  de  deux  choses  l'une  :  ou  bien  la  puissance  du  cœur  s'est 
primitivement  accrue  et  sous  quelque  influence  excitatrice  le  L\A 
cœur  a  précipité  ces  battements;  ou  bien  l'acte  primitif  a  été  un 
écoulement  plus  facile  du  sang  par  les  petits  vaisseaux,  d'où 
abaissement  de  la  tension  artérielle  et  accélération  secondaire  du^T^T^yL  c^-^" 
cœur.  Un  moyen  de  trancher  la  question,  c'est  de  mesurer  la  .  / 
tension  artérielle  à  l'aide  d'un  manomètre.  En  effet,  dans  la  fyi  ^^^Jr^ 
première  hypothèse,  si  c'est  un  excès  d'impulsion  qui  constitue  le  Jyjfa  jf1-^  ^ 
phénomène  initial,  il  doit  s'ensuivre  une  élévation  de  la  tension    ^1/    C*~o>  1 


ifk — 


artérielle;  dans  le  second  cas,  la  tension  sera  diminuée.  7^"^^ 

Expérience.  —  On  adapte  à  la  carotide  d'un  cheval  un  mano- 
mètre compensateur,  §  106;  la  colonne  de  l'instrument  indique  j^kc^ 
une  pression  moyenne  de  108  millimètres.  On  fait  alors  courir  /Vvv^v  yr^- 
le  cheval  pendant  une  dizaine  de  minutes;  le  manomètre  est  ^j^x.  / Jyx 
réappliqué  au  moment  où  l'animal  est  ramené  avec  un  pouls 
d'une  force  et  d'une  fréquence  extrêmes.  La  moyenne  de  tension  a 
baissé,  elle  n'est  plus  que  de  102  millimètres.  —  Comme  contre- 
épreuve,  on  laisse  reposer  l'animal;  le  pouls  se  ralentit  et  de-  j 
vient  plus  faible  à  mesure  que  la  tension  artérielle  augmente;    ;, / 
celle-ci  dépasse  môme  le  chiffre  primitif,  car  elle  arrive  à  115  mil-  ^ 
limètres.  Ainsi,  la  course  a  eu  pour  premier  effet  d'accélérer  le 


i .  L'énorme  augmentation  d'énergie  des  battements  du  cœur,  dans  ces  circonstances , 
tendrait  à  faire  croire  que  le  cœur  dépense  en  réalité  plus  de  force  après  un  exercice 
musculaire  violent  ;  il  n'en  est  rien  :  l'abaissement  de  la  tension  artérielle  augmente 
la  force  des  pulsations  du  cœur  et  des  artères. 
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cours  du  sang  dans  les  vaisseaux  des  membres  et  l'accélération 
du  cœur  a  été  un  effet  secondaire'. 


§  223.  —  Influence  de  la  contraction  ou  du  resserrement  des  petits 
vaisseaux  sur  la  tension  artérielle  et  consécutivement  sur  la  fréquence 
des  mouvements  du  cœur.  —  Dans  la  Physiologie  médicale  de  la  cir~ 
XkJ^JcJU  VW>J&)      culation,  nous  avons  rapproché  des  influences  qui  modifient  la  ten- 
sion artérielle  et  réagissent  sur  le  cœur,  la  contraction  ou  le 
relâchement  des  petits  vaisseaux;  cette  influence  est  évidente 
dans  un  grand  nombre  de  cas.  Ainsi,  quand,  par  une  action  ner- 
veuse, les  vaisseaux  d'une  région  se  relâchent,  le  sang  les  traverse 
j  plus  facilement  et  plus  vite;  quand  les  vaisseaux  se  resserrent,  la 
circulation  est  ralentie. 
Aussi  voit-on  d'ordinaire  la  fréquence  du.pouls  coexister  avec 
n    f  yOrr- —        la  rougeur  des  téguments  qui  exprime  le  relâchement  des  petits 
Aslv-    vaisseaux,  la  rareté  du  pouls  avec  la  pâleur  qui  résulte  du  resser- 
rement vasculaire.  Nous  parlerons  avec  plus  de  détails  de  ces  mo- 
difications de  la  circulation  périsphérique  lorsque  nous  traiterons 
de  la  circulation  dans  les  petits  vaisseaux. 
Vierordt2  a  depuis  longtemps  émis  cette  opinion,  que  l'accélé- 
J  "ration  du  rythme  du  cœur  n'implique  pas,  de  la  part  de  cet  organe, 
^une  augmentation  du  travail.  Le  cœur  peut  faire  autant  de  travail 
i^Tv  avec  des  systoles  énergiques  mais  rares,  qu'avec  des  systoles 

r*Afc~\.  En  présence  de  tous  les  faits  que  nous  venons  d'enumérer,  on  est  conduit,  con- 
yv^—J-         J  trairement  aux  idées  généralement  reçues  autrefois  en  physiologie  et  en  médecine,  à 

(rv^J^7  comprendre  les  phénomènes  d'activité  circulatoire  comme  résultant  primilivemnnt, 
lKt>vJ%—  Y* J  non  pas  d'un  surcroît  dans  la  force  impulsive  du  cœur,  mais  d'aine  diminution  des  ré- 
t^.r — ^  sistances  que  la  contraclilité  des  vaisseaux  oppose  au  sang.  Ainsi,  ce  que  l'on  con- 
sidère comme  un  accroissement  des  forces  dans  une  maladie  est  en  réalité  l'effet 
d'une  faiblesse,  d'un  relâchement  des  vaisseaux.  Nous  avons  déjà  dit  quelques  mots 
sur  ce  sujet  ;  de  plus  pour  détails,  notfs  renvoyons  le  lecteur  au  chapitre  qui  traitera  de 

la  nature  de  la  fièvre. 

2  Vierordt,  loc.  cit.,  p.  71  :  «  Tout  doit  faire  supposer,  dit-il,  que  lorsque  la  fré- 
quence augmente,  la  pression  latérale  diminue  et  le  cœur  doit  travailler  avec  moins  de 
fatigue.  En  effet  : 

«  l»  Des  membres  de  grenouille  se  fatiguent  moins  en  soulevant  souvent  un  poids 
modéré  qu'en  soulevant  rarement  un  poids  plus  considérable,  le  travail  étant  le  môme. 
(Un  travailleur  se  fatigue  plus  vite  à  soulever  40  livres  deux  fois  par  minute  qu'à  sou- 
lever 20  livres  quatre  fois.) 

.  2'  Des  contractions  faibles  fatiguent  moins  les  muscles  de  la  grenouille  que  de 

fÛ?3»  Les  muscles  sont  moins  capables  de  rester  en  activité  constante  qu'en  alterna- 
tive; donc,  jusqu'à  un  certain  point,  la  fréquence  des  contractions  les  rend  moins 
fatigantes.  » 
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fréquentes  mais  faciles.  Toutefois,  Vierordt  n'indique  pas  une 
relation  de  cause  à  effet  entre  la  tension  artérielle  et  la  fréquence 
du  pouls. 


Influence  de  la  réplétion  irentrlculolre  sur  la  fréquence  du  pouls. 

§  224.  —  Vierordt  signale  encore  une  influence  qui  modifie 
beaucoup  la  fréquence  du  pouls,  c'est  la  plus  ou  moins  grande 
facilité  avec  laquelle  la  diastole  s'effectue.  Dans  les  épanchemenls 
du  péricarde,  dit-il,  la  diastole  du  cœur  est  incomplète  et  la  sys- 
tole,  exigeant  moins  de  temps  pour  se  faire,  les  battements  sont^r*^"~v^ 
plus  précipilés.  ^  v^S* 

On  retrouve  dans  beaucoup  d'autres  circonstances  cette  gêne 
de  la  diastole  du  cœur  qui  fait  que  l'ondée  lancée  par  le  ventricule  yi?£ 
n'a  qu'un  faible  volume.  Toule  gène  à  la  circulation  pulmonaire^*? 
produit  un  effet  de  ce  genre.  Dans  l'effort,  dans  le  simple  arrêt 
respiratoire,  le  cœur  gauche  s'emplit  peu,  ses  ondées  diminuent 
de  volume  et  le  pouls  s'accélère,  ainsi  qu'on  le  verra  à  propos,  -f> 
des  influences  delà  respiration  sur  la  circulation. 

Il  y  a  donc  deux  espèces  de  pouls  fréquents,  tous  deux  avec 
abaissement  de  la  tension  artérielle:  l'un  lient  à  ce  que  le  cœur 
se  vide  facilement,  l'autre  à  ce  qu'il  s'emplit  d'une  manière  im-^, 
parfaite.  Dans  le  premier  cas,  le  pouls  sera  fort,  car  l'ondée  ven- 
triculaire  sera  projetée  avec  force  dans  un  système  artériel  peu  ( 
tendu;  dans  le  second,  le  pouls  sera  faible,  parce  que  le  volume 
de  l'ondée  venlriculaire  sera  très  petit  par  suite  de  la  réplétion 
imparfaite  du  ventricule.  La  pathologie  offre  un  grand  nombre 
d'exemples  de  pouls  fréquent  par  suite  d'une  réplétion  insuffisanle 
du  ventricule  pendant  la  diastole1. 

Si  l'on  se  reporte  à  l'accélération  du  cœur  que  produit  l'exci- 
tation du  grand  sympathique,  "g  40,  et  à  l'accélération  qui  suit  la 
section  du  nerf  vague,  §35,  on  retrouve  ces  deux  espèces  opposées 

1.  Vierordt  a  très  bien  saisi  ce  rapport  de  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  à 
['.activité  circulatoire.  (Loc.  cit.,  chap.  m.) 

«  La  fréquence  du  pouls,  dit-il,  est  en  rapport  direct  avec  l'activité  circulatoire,  à.    LlaP  <  0*-£^£.<, 
moins  que  l'énergie  de  la  pulsation  ne  faiblisse. 

«  Ainsi,  un  pouls  fort  et  fréquent  indique  une  grande  activité  circulatoire  (exceplé 
dans  l'insuffisance  aortique). 

«  Un  pouls  faible  et  fréquent  indique  l'affaiblissement  de  la  circulation,  comme  je 
l'ai  remarqué  dans  les  expériences  hémométriques  sur  les  animaux  que  l'on  saignait.  » 
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de  fréquence  du  cœur.  La  première  s'accompagne  de  petites 
systoles,  et  n'amène  pas  l'élévation  de  la  tension  artérielle  ;  dans 
la  seconde,  le  volume  des  systoles  ventriculaires  semble  con- 
servé malgré  leur  fréquence  ;  il  en  résulte  une  élévation  de  la 
'kJtension. 

Le  grand  sympathique' pourrait  donc  influencer  le  rythme  du 
cœur  en  agissant  primitivement  sur  la  réplétion  de  cet  organe 
s'il  faisait  resserrer  les  vaisseaux  pulmonaires  et  diminuait  ainsi 
la  proportion  du  sang  qui  arrive  au  ventricule  gauche1. 

Dans  les  différents  cas  dont  rémunération  vient  d'être  faite,  la 
loi  dynamique  précédemment  indiquée  trouve  son  application-Ye 
cœur,  en  effet,  n'effectue  que  peu  de  travail  à  chaque  systole,  soit 
que,  rempli  d'une  manière  incomplète,  il  n'ait  à  envoyer  qu'une 
faible  quantité  de  sang  dans  les  artères,  soit  que,  lançant  une 
^^ZL^ée  voIumineuse,  il  trouve  dans  l'aorte  une  faible  résistance.  Il 
est  donc  légitime  de  réunir  en  un  groupe  commun  les  faits  que 
nous  venons  de  signaler,  car,  de  part  et  d'autre,  il  y  a  tendance  à 
l'uniformité  du  travail  du  cœur. 


Comment  doit-on  interpréter  l'action  des  obstacles  an  cours  «ïu 
sang  artériel  sur  la  fréquence  des  mouvements  du  cœurT 


l  225.  —  Lorsque  j'indiquai  pour  la  première  fois  la  relation 
qui  existe  entre  la  tension  artérielle  et  la  fréquence  des  mouve- 
ments du  cœur,  l'idée  d'une  pareille  dépendance  attribuée  à  l'or- 
gaue  central  de  la  circulation  rencontra  une  opposition  assez 
vive.  J'avais  comparé  a  un  frein  de  la  circulation  la  contractililé 
vasculairequi,  en  réglant  les  résistances  périphériques,  réglerait 
également  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  On  m'a  prêté  la 
pensée  d'assimiler  entièrement  le  cœur  aux  moteurs  mécaniques 
ordinaires  qui  se  ralentissent  ou  s'accélèrent  suivant  qu'on  serre 
ou  qu'on  desserre  un  frein,  et  l'on  m'a  opposé,  en  conséquence, 
des  objections  de  différents  ordres.  Ainsi,  Buisson  fit  cotte  réflexion, 

] .  On  pourrait  alléguer  que  des  obstacles  au  cours  du  sang  à  travers  le  poumon, 
retentissant  sur  le  cœur  droit,  devraient  ralentir  le  rythme  cardiaque.  Il  ne  semble  pas 
que  cet  effet  se  produise.  Peut-être  est-ce  le  cœur  gauche  qui  subit  seul  l'influence 
retardatrice  des  résistances;  peut-être  aussi  la  circulation  pulmonaire,  si  facile  à  l'état 
normal,  ne  présente-t-elle  jamais  de  résistances  assez  fortes  pour  ralentir  le  rythme  du 
cœur.  Il  est  difficile  de  se  prononcer  sur  la  cause  réelle  de  cet  effet  dont  nous  signa- 
lons l'existence. 
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que  si  le  cœur  se  ralentissait  devant  les  obstacles  mécaniques, 
c'est  la  durée  de  la  systole  que  l'on  devrait  voir  augmenter,  et  non 
celle  de  la  diastole. 

Il  est  parfaitement  vrai  que  c'est  principalement  la  phase  dia- 
slolique  du  cœur  qui  s'allonge  quand  la  tension  artérielle  s'accroît, 
mais  cela  n'exclut  point  la  dépendance  du  rythme  par  rapport  à  la 
tension.  En  effet,  lorsqu'on  impose  au  cœur  un  surcroît  de  travail, 
on  le  voit  se  reposer  ensuite  et,  par  une  diastole  plus  longue 
que  de  coutume,  racheter  l'effort  excessif  qu'il  a  effectué. 

Qu'on  se  reporte  au  chapitre  m  où  il  est  question  des  effets  pro- 
duits sur  le  cœur  par  des  excitations  artificielles;  on  y  verra  que  si, 
au  moyen  d'une  excitation  électrique  (E,fig.l96),  onprovoque  une 
systole  anticipée  du  ventricule,  cette  systole  sera  suivie  d'un  repos 
plus  prolongé  que  de  coutume.  Il  y  aura  une  longue  période 
diastolique,  de  telle  sorte  que  le  nombre  des  systoles  effectuées 
en  un  temps  donné  restera  le  même  que  si  l'on  n'avait  pas  excité 


L 


Fif.  196.  Mouvements  du  cœur  d'une  grenouille.  Une  excitation  électrique  est  faite  en  E  et  provoque 
nue  systole  anticipée.  Un  long  intervalle  diastolique  se  produit  après  la  systole  provoquée. 


le  cœur.  Cet  exemple,  qui  a  été  présenté  §  26  comme  un  argument 
important  en  faveur  de  la  tendance  à  l'uniformité  du  travail  du 
cœur,  montre  qu'un  repos  prolongé  suit  tout  effort  trop  énergi- 
que du  cœur,  et  permet  de  conclure  qu'une  systole  qui  rencontre 
une  grande  résistance  devra  être  suivie  d'une  longue  diastole. 

La  plupart  des  physiologistes  qui  ont  cherché  a  vérifier  les  ex- 
périences ci-dessus  décrites  ont  observé  que  si  l'on  fait  baisser 
la  tension  artérielle  par  une  hémorrhagie  on  accélère  le  rythme 
du  cœur,  tandis  que  si  l'on  élève  la  tension  en  comprimant  l'aorte, 
on  en  ralentit  le  rythme;  quelques-uns  cependant  prétendent  avoir 
observé  des  effets  diamétralement  opposés  et  posent  en  principe 
que  le  cœur  accélère  son  rythme  quand  la  pression  artérielle  est 
plus  forte.  Que  répondre  à  cette  affirmation,  si  ce  n'est  que  nous 
engageons  ceux  qui  conservent  des  doutes  à  répéter  eux-mêmes 
ces  expériences? 
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Rôle  du  système  nerveux  dans  les  modifications  «lu  rythme  du 
cœur  sous  l'influence  de  l'étut  de  lu  tension  artérielle. 


g  226.  —  En  exposant  pour  la  première  fois  les  effets  produits 
par  les  variations  de  la  tension  artérielle  sur  le  rythme  du  cœur, 
je  réservais  entièrement  les  cas,  mal  définis  encore,  où  une  action 
nerveuse,  une  émotion,  par  exemple,  modifie  ce  rythme.  Aujour- 
d'hui que  le  rôle  des  nerfs  est  mieux  connu,  on  peut  voir  que  leur 
action  est  nécessaire  pour  établir  entre  l'état  de  la  pression  et  le 
rythme  du  cœur  la  solidarité  qui  vient  d'être  indiquée. 

En  effet,  quand  on  coupe  les  deux  nerfs  pneumogastriques  d'un 


animal,  ou,  ce  qui  semble  revenir  au  même,  quand  on  l'empoi- 
sonne par  la  belladone1,  le  cœur  ne  réagit  plus,  ou  ne  réagit  que 


Fig.  197   Compression  de  l'aorte  après  l'empoisonnement  par  la  belladone.  —  Conservation 

du  rythme  du  cœur. 

très  faiblement,  aux  variations  de  la  tension  artérielle.  La  figure  197 
montre  que  sur  un  lapin  auquel  on  avait  supprimé  l'action  des 
pneumogastriques  au  moyen  de  la  belladone,  la  compression  de 
l'aorte  au  niveau  de  la  bifurcation  des  iliaques  élève  la  tension 
artérielle  sans  changer  le  rythme  du  pouls. 

Il  reste  cependant,  après  la  section  des  nerfs  vagues,  et  même 
sur  les  cœurs  isolés,  assez  d'action  nerveuse  pour  que  des  chan- 
gements de  rythme  se  produisent  sous  l'influence  des  variations 
de  la  tension  artérielle.  Sur  des  cœurs  de  tortues,  détachés  et 
soumis  à  la  circulation  artificielle,  j'ai  parfois  obtenu  un  ralen- 
tissement notable  en  élevant  la  pression  dans  le  tube  qui  corres- 


1.  On  vern-a,  à  propos  de  l'action  des  poisons  sur  le  eœnr,  que  la  belladone  para 
lyse  les  cléments  nerveux  provenant  du  pneumogastrique. 
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pondait  aux  artères.  Mais,  souvent  aussi,  j'ai  trouvé  ces  ce 
réfractaires  aux  changements  de  la  pression,  sans  qu'il  m'ai 
possible,  jusqu'ici,  de  déterminer  la  cause  de  ces  différences. 


Changements  «In  rythme  du  cœur  produits  par  les  variations  de 
la  pression  dans  les  carotides. 

g  227.  —  Ce  n'est  pas  seulement  par  la  résistance  qu'elle  oppose 
aux  systoles  ventriculaires  que  l'élévation  de  la  pression  du  sang  /yyjbyrt 
ralentit  les  mouvements  du  cœur.  Von  Bezold  et  d'autres  physio-  lv^vC^c 
logistes  ont  démontré  que  l'élévalion  de  la  pression  du  sang  dans  ^ 
les  vaisseaux  encéphaliques  ralentit  le  rythme  du  cœur,  proba- 
blement  en  agissant  sur  les  origines  du  nerf  vague.  L'abaissement 
de  la  pression  dans  les  carotides  produit,  au  contraire,  l'accélé- 
ration  du  cœur. 

François-Franck1  a  vérifié  ce  rôle  des  changements  de  la  pres- 
sion intra-crànienne  par  des  expériences  variées;  les  plus  con-  ^^^j, 
cluantes  sont  celles  où  ce  physiologiste  avait  soumis  le  cerveau 
à  une  circulation  artificielle  totalement  indépendante  de  la  circu- 
lation cardiaque  et  où  des  élévations  de  la  pression  dans  les 
artères  cérébrales  arrêtaient  le  cœur  ou  en  ralentissaient  les  mou- 
vements. 


C'est  peut-être  à  la  diminution  de  la  pression  intra-crânienne 
l'est  due  l'augmentation  considérable  de  la  fréquence  des  bat-  ^ 
tements  du  cœur  qu'on  provoque,  chez  le  chien  particulièrement, 


en  comprimant  les  carotides.  Cet  effet,  signalé  par  de  nombreux 
physiologistes,  a  fait  l'objet  de  recherches  spéciales  de  la  part  de  - 
Schiff  qui  attribue  l'accélération  du  rythme  du  cœur  à  l'anémie 
du  cerveau. 


§  228.  —  Influences  indéterminées  qui  modifient  la  fréquence  du 
pouls.  —  Sous  ce  titre,  nous  rassemblerons  un  certain  nombre 
d'influences  dont  le  mode  d'action  reste  obscur.  Ainsi,  l'in- 
fluence de  l'âge  est  très  marquée  :  le  pouls  de  l'enfant,  à  la 
naissance,  est  plus  rapide  que  dans  les  années  suivantes,  il  se  ^  u^ÙÀ 
ralentit  encore  dans  l'âge  adulte  et  ne  reprend  une.  certaine 
accélération  que  dans  la  vieillesse.  On  trouve  dans  les  traités _ 


Y.  François-Franck,  Trav.  lab..  III,  1877,  p.  273. 
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classiques  l'exposé  de  nombreux  travaux  statistiques  entrepris  à 
cet  égard. 

L'influence  de  la  taille  est  également  marquée  :  les  grands  ani- 
maux ont  le  pouls  plus  lent  que  les  petits;  les  individus  de  haute 
stature  l'ont  plus  lent  que  ceux  de  petite  taille.  C'est  peut-être 
la  môme  raison  qui  fait  que  le  pouls  de  la  femme  est  en  général 
plus  rapide  que  celui  de  l'homme1. 

§  229.  —  Des  variations  diurnes  de  la  fréquence  du  pouls.  —  En  no- 
tant à  intervalles  réguliers  le  chiffre  de  leurs  pulsations,  plusieurs 
observateurs  ont  constaté  qu'à  certaines  heures  le  pouls  s'accélère, 
yjJ^  %     qu'à  certaines  autres  il  se  ralentit.  L'influence  du  repas  est  mani- 
q^y/->  J-     feste,  elle  accélère  le  pouls  ;  le  sommeil  le  ralentit.  11  est  trèsdiffîcile 
de  faire  sur  soi-même  de  semblables  expériences:  le  fait  d'observer 
de  temps  en  temps  la  fréquence  de  son  pouls  pendant  la  nuit 
exclut  ou  atténue  l'influence  du  sommeil.  Il  semble  que  la  fré- 
quence du  pouls  se  rattache  à  des  modifications  générales  de 
^v— >  yt*v^     1  état  circulatoire  et  de  la  température  du  corps.  On  observe  le 
LiX-  o^a,  Uwv^-matin,  au  réveil,  un  ralentissement  du  pouls  avec  lous  les  carac- 
J^JU    lères  de  la  forte  tension  ;  le  soir,  au  contraire,  le  pouls  s'accélère  et 
J^X/IaL*-^  présente  le  caractère  de  la  tension  faible.  Du  reste,  toutes  sortes 
d'influences  président  à  ces  variations  diurnes:  la  température 
ambiante,  l'état  de  repos  ou  de  fatigue  du  sujet  observé,  la  nature 
et  la  quantité  des  aliments  qu'il  a  pris  suffisent  pour  modifier 
les  variations  horaires  de  la  fréquence  du  pouls2. 

1.  Consulter,  pour  l'exposé  de  ces  différentes  influences  sur  la  fréquence  du  pouls, 
Milne  Edwards  :  Physiologie  et  analomie  comparées,  t.  IV.  p.  51  et  suiv. 

2.  Le  docteur  Prompt  a  éludié  sur  lui-môme  les  variations  diurnes  de  la  fréquence 
du  pouls  et  les  a  traduites  par  une  courbe.  (Arch.  gèn.  de  mèd.,  n°  oct.  1867  et  suiv.) 
Le  même  auteur  a  traduit  en  courbe  les  chiffres  donnés  par  Barcnsprung  pour 
les  variations  horaires  de  la  fréquence  de  son  pouls.  Or,  ces  deux  courbes  ne  se  corres- 
pondent point.  Peut-être  faut-il  attribuer  ces  écarts  à  la  différence  dans  le  genre  de 
vie  propre  à  des  nations  différentes. 


CHAPITRE  XXII. 

CIRCULATION  DANS  LES  VAISSEAUX  CAPILLAIRES. 

Limites  du  système  capillaire  au  point  de  vue  physiologique.  —  Aspect  de  la  circu- 
lation capillaire  vue  au  microscope.  —  La  force  du  cœur  agit  seule  dans  la  circula- 
tion capillaire.  — Pression  du  sang  dans  les  capillaires  ;  sa  décroissance  rapide.  — 
Variations  inverses  de  la  pression  du  sang  dans  les  capillaires  artériels  et  veineux. 
Mesure  de  la  pression  du  sang  dans  les  capillaires.  —  Vitesse  du  sang  dans 
les  capillaires.  —  Variations  du  mouvement  du  sang  dans  les  capillaires..  —  Signes 
extérieurs  des  variations  de  la  circulation  capillaire.  —  Changements  de  volume  des 
organes  sous  l'influence  des  variations  de  la  circulation  capillaire.  —  Différences 
que  présente  le  pouls  des  organes  suivant  l'état  de  la  circulation  capillaire. 

Les  artères  se  ramifient  en  branches  de  plus  en  plus  petites; 
les  plus  fins  de  ces  vaisseaux  laissent  à  peine  passer  un  globule 
de  sang;  puis,  ces  voies  s'élargissent  en  convergeant  de  nouveau 
et  donnent  ainsi  naissance  aux  radicules  veineuses,  aux  veinules 
et  aux  veines  proprement  dites.  Les  petits  vaisseaux  intermé- 
diaires aux  artères  et  aux  veines  ont  reçu  le  nom  de  capillaires. 

Limites  du  système  capillaire  au  point  de  vue  physiologique. 

§230.— Au  point  de  vue  physiologique,  il  est  difficile  de  distinguer 
les  capillaires  des  artérioles  et  des  veinules  ;  c'est  arbitrairement 
que  les  anatomistes  réservent  le  nom  de  capillaires  à  des  vaisseaux 
dont  le  diamètre  est  inférieur  à  0uim,120,  car  le  diamètre  des 
capillaires  change  d'un  instant  à  l'autre;  du  reste,  les  mouve- 
ments du  sang  n'y  diffèrent  pas  de  ceux  que  l'on  observe  dans  les 
artérioles  qui  leur  donnent  naissance  ou  dans  les  veinules  qui 
les  continuent.  Une  distinction  basée  sur  la  structure  n'est  pas 
plus  légitime,  car  les  plus  petits  vaisseaux,  réduits  à  la  tunique 
endothéliale  transparente  du  système  vasculaire,  ne  sont  pas, 
comme  on  le  croyait  autrefois,  dépourvus  de  la  propriété  con- 
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traclile  ;  ils  peuvent,  comme  les  arlérioles,  régler,  en  modi- 
fiant leur  calibre,  la  quantité  de  sang  qui  les  traverse.  Nous 
appellerons  donc  circulation  capillaire  le  cours  du  sang  dans  les 
petits  vaisseaux,  tel  qu'on  l'observe  en  plaçant  sous  le  micro- 
scope une  membrane  transparente  et  vasculaire.  La  membrane 
interdigilale,  le  poumon  ou  la  langue  de  la  grenouille,  le  mésen- 
tère des  petits  animaux,  sont  les  tissus  les  plus  favorables  à  l'exa- 
men de  la  circulation  capillaire. 


Aspect  de  la  circulation  capillaire  vue  au  miernscop  - . 

g  231. — La  présence  des  globules  du  sang  rend  la  circulation  vi- 
sible; ces  corpuscules,  entraînés  par  le  sérum  sanguin,  per- 
mettent de  suivre  le  sens  du  courant  et  de  reconnaître  les  capil- 
laires artériels  à  ce  que  le  mouvement  s'y  fait  des  troncs  les  plus 
volumineux  vers  des  branches  de  plus  en  plus  fines,  et  les  capil- 
laires veineux,  à  ce  que  le  courant  y  va  des  rameaux  aux  branches 
et  aux  troncs. 

Rien  de  plus  varié  que  les  dispositions  qu'affectent  les  vaisseaux 
capillaires  dans  le  parenchyme  des  organes  :  étirés  en  rameaux 
parallèles  dans  les  muscles  où  ils  occupent  l'interstice  des  fais 


ccaux1,  ils  prennent  ailleurs  la  forme  d'anses,  de  réseaux  poly- 
gonaux ;  ils  ont,  dans  le  rein,  des  formes  pelotonnées.  Toutes  ces 
w  .^^-dispositions  sont  en  rapport  avec  la  structure  du  tissu  dans  lequel 
les  capillaires  se  distribuent,  enveloppant  les  éléments  analomi- 
ques  d'un  réseau  plus  ou  moins  serré.  Mais,  indépendamment  de 
JL^^/-  ces  voies  terminales  où  le  sang  se  trouve  en  intime  contact  avec 
4^  les  éléments  organiques,  il  existe  entre  les  artères  et  les  vei- 

tXvL  nés  des  anastomoses  plus  larges  décrites  par  Sucquet5,  voies 

de  dérivation  par  lesquelles  le  sang  trouve  un  passage  assuré 
si  les  capillaires  les  plus  ténus  lui  présentent  un  trop  grand 

1.  Au  point  de  vue  de  la  richesse  de  la  circulation  musculaire,  il  faut,  avec  Ranvicr 
(Comptes  rendus  de  VAcad.  des  se.,  t.  LXXVII,  p.  1105),  distinguer  les  muscles  blanr 
des  muscles  rouges;  ces  derniers  présentent  entre  leurs  vaisseaux  de  nombreuses 
anastomoses  à  renflements  variqueux  dans  lesquels  peut  se  loger  une  assez  grande 

quantité  de  sang.  i 

2.  Sucquet,  D'une  circulation  dèrivalricc  dans  les  membres  et  dans  la  tele  c/ic 

l'homme.  Paris,  1862. 
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Depuis  Malpighi ,  bien  des  auteurs  ont  décrit  avec  com- 
plaisance les  mouvements  des  globuies  sanguins  dans  les  pelils 
vaisseaux  où  la  circulation  n'est  pas  trop  rapide.  On  voit  ces  petits 
corps  se  suivre  en  files  régulières,  puis,  arrivés  aux  branches 
d'une  bifurcation,  se  porter,  l'un  à  droite,  l'autre  à  gauche;  parfois, 
si  deux  globules  de  front  encombrent  le  vaisseau,  ceux  qui  viennent 
derrière  s'arrêtent  comme  pour  les  laisser  passer,  puis,  l'obstacle 
vaincu,  tous  reprennent  leur  marche.  Vient-on  à  perforer  la  paroi 
d'un  capillaire,  tous  les  globules  du  voisinage  se  portent  vers  le 
point  lésé  :  certains  courants  artériels  s'accélèrent,  d'autres  s'ar- 
rêtent; les  courants  veineux  prennent  une  direction  rétrograde  : 
tous  les  globules  courent  vers  l'issue  qui  leur  est  ouverte. 

Sur  les  tissus  récemment,  séparés  du  corps  et  dans  lesquels 
l'action  du  cœur  ne  saurait  s'exercer,  on  voit  cependant  des  mou- 
vements du  sang  dans  les  vaisseaux:  Haller1  attribuait  ces  mou- 
vements à  une  force  mystérieuse;  Bennet  Dowler2  s'étonnait  éga- 
lement de  les  voir  se  produire.  La  cause  en  est  bien  connue 
aujourd'hui;  la  moindre  inclinaison  du  porte-objet,  une  pression, 
même  légère,  sur  la  plaque  de  verre  qui  recouvre  la  préparation, 
le  voisinage  d'une  source  de  chaleur,  etc.,  produisent  des  courants 
de  différents  sens  qui  durent  quelque  temps,  cessent  et  repa- 
raissent sous  quelque  autre  influence. 

Tous  ces  mouvements,  si  faciles  à  comprendre  quand  on  consi- 
dère les  globules  du  sang  comme  passifs  et  flottant  dans  le  sérum 
qui  les  entraîne,  ont  été  interprétés  de  la  manière  la  plus  singu- 
lière. Certains  observateurs  avides  de  merveilleux  ont  cru  que 
les  globules  étaient  doués  d'une  activité  propre3  en  vertu  de  la- 
quelle ils  se  portaient,  ici  ou  là,  suivant  leur  préférence,  hésitant 
parfois  entre  deux  chemins,  puis  se  décidant  pour  l'un  d'eux. 
Poiseuille*  a  fait  justice  de  ces  rêveries  en  montrant  que  dans 
les  capillaires,  comme  dans  les  autres  vaisseaux,  le  sang  coule 
des  points  où  la  pression  est  forte  vers  ceux  où  elle  est  plus  faible 
et  que  tous  les  mouvements  des  globules  peuvent  s'expliquer  sans 
aucune  supposition. 


1  Haller,  Exp.  sur  la  circulation,  p.  379  à  387. 

2.  Bennet  Dowler,  Rcsearches  crilical  and  expérimental  on  Ihe  capUlaru  Circu- 
lation. New-Orléans,  1849.  In.  Br.  Seq.,  I,  p.  375.  J 
•i.  Kaltenbrunner,  Journal  du  Progrès,  t.  IX. 

vm^lr^^m^^1  ^  vaisSeaux  caPMù™-  Mëm.  des  Sa- 

marey,  Circulation. 
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Poiseuille  vit  aussi  qu'une  pression  uniformément  répartie 
sur  le  corps  d'un  animal  aquatique  ne  change  pas  les  mouve- 
ments du  sang  dans  les  capillaires  ;  il  constata  que  la  chaleur 
accélère  le  courant  dans  les  petits  vaisseaux  et  que  le  froid  le  ra- 
lentit; il  signala  même,  sous  ces  influences,  de  notables  change 
ments  dans  le  diamètre  des  capillaires,  mais  ne  soupçonna  pas 
que  ces  changements  pussent  tenir  à  une  aelivité  propre  des 
parois  de  ces  vaisseaux,  à  leur  contractilitô. 

§  232.  —  En  effet,  pour  expliquer  les  variations  de  vitesse  qu 
ûj^j) résente  la  circulation,  Poiseuille  invoque  la  plus  ou  moins  grande 
.^tftuidité  du  sang;  il  montre  par  des  expériences,  fort  remarquable 
du  reste,  que  dans  les  tubes  de  petit  calibre  on  rend  l'écoulemen 
d'un  certain  volume  d'eau  plus  lent  par  une  addition  d'alcool, 
plus  rapide  par  une  dissolution  d'azotate  de  polasse1. 

Ces  influences  sur  la  rapidité  du  courant,  l'auteur  les  retrouve, 
sur  les  vaisseaux  d'organes  isolés  du  corps,  inaugurant  ainsi  la 
méthode  des  circulations  artificielles  si  largement  développée  plus  ï 
tard  par  Ludwig  ;  il  croit  même  les  observer  sur  les  capillaires  j 
vivants.  On  verra  dans  le  chapitre  prochain  que  c'est  à  la  contrac-  j 
tilité  des  capillaires  que  tiennent,  presque  exclusivement,  les 
■  changements  de  la  vitesse  du  sang  dans  ces  vaisseaux. 

Le  point  le  plus  remarquable  des  travaux  de  Poiseuille  est! 
celui  où  ce  savant,  analysant  la  nature  des  résistances  que  lej 
^  sang  éprouve  dans  les  petits  vaisseaux,  montre  que  la  couche  de 
liquide  qui  en  mouille  la  paroi  interne  peut  être  considérée  comme  , 
TTw-adhérente  à  cette  paroi;  sur  cette  couche  en  glisse  une  autre  j 
h  plus  mobile,  puis  d  autres  dont  la  vitesse  est  d'autant  plus  grande 
d-rvvtf,        leg  ge  trouvent  plus  près  de  l'axe  du  vaisseau.  Ces  couches 
tviW,  excentriques,  dont  la  vitesse  est  inférieure  à  celle  du  courant 

central,  ne  contiennent  pas  de  globules  rouges   du  sang  et  ; 
forment,  sur  les  côtés  du  courant,  deux  zones  transparentes  qu  on 
pourrait  prendre  pour  les  parois  diaphanes  du  vaisseau  lui 
"t^O-      ^ême   c,est  la  Vitesse  des  globules  qui  les  empêche  de  pénêj 
trer  dans  cette  région  que  Poiseuille  a  nommée  la  couche  immo- 
bile du  sérum.  Il  suffit  de  ralentir  ou  de  supprimer  le ^  cou 
du  sang  pour  voir  disparaître  l'espace  transparent,  et  les  glo 

1  Poiseuille,  Recherches  sur  Vccoulemcnt  des  liquides  considéré  dans  les  capil- 
laires vivants.  (G.  rend.  Acad.  des  sciences,  9janv.  1843.) 
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bules  sanguins  se  répandre  sur  toute  la  largeur  du  vaisseau. 

La  figure  198  représente,  d'après  Poiseuille,  l'aspect  de  la  couche 
immobile  du  sérum.  Des  deux  branches  de  la  bifurcation  A,  l'une 
est  libre,  une  flèche  y  indique  la  direction  du  courant  sanguin, 
l'autre  est  comprimée  par  le  poids  d'un  petit  cylindre  de  platine  C. 
Les  globules  du  sang  forment  au  centre  du  vaisseau  libre  une 
colonne  cylindrique  animée  d'un  mouvement  rapide.  La  zone 
transparente  qui  s'étend  de  chaque  côté  du  courant  est  formée  de 


Fi  g.  198.  Aspect  de  la  circulation  capillaire  au  microscope,  d'après  Poiseuille. 

sérum  ;  on  en  a  la  preuve  chaque  fois  qu'un  globule,  comprimé  par 
les  autres,  s'échappe  du  courant  central  :  il  s'engage  alors  en  partie 
dans  cette  zone  transparente  et,  trouvant  dans  ce  liquide  retardé 
une  cause  de  ralentissement  pour  la  portion  engagée,  tourne  sur 
lui-même,  car  la  partie  qui  regarde  du  côté  de  l'axe  est  entraînée 
par  le  courant  central;  dégagé  par  ce  mouvement  de  rotation  i 
rentre  alors  dans  le  courant.  Quant  aux  globules  blancs  leur  ^U^k 
moindre  diamètre  leur  permet  de  s'engager  parfois  dans  la  couche 
immobile,  ou  pour  mieux  dire  retardée,  avec  laquelle  ils  cheminent 
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dix  ou  quinze  fois  plus  lentement  que  les  globules  rouges  qui  sui- 
vent l'axe  du  vaisseau  l. 

Le  sens  du  courant  indiqué  par  les  flèches  permet  de  voir  les 
globules  passer  des  artères  aux  veines  ;  ainsi,  en  Y  ce  courant  est 
veineux,  car  il  retourne  en  sens  contraire  du  courant  artériel.  On 
voit  en  R'des  vaisseaux  plus  petits,  formant  un  réseau  où  les 
globules  sont  rares  et  suivent  les  directions  les  plus  variables. 

Pour  prouver  que  la  zone  transparente  qui  s'étend  de  chaque 
côté  du  courant  des  globules  est  formée  par  du  sérum,  Poiseuille 
arrête  le  cours  du  sang  par  une  compression  au  point  G;  aussitôt 
la  zone  transparente  disparaît,  envahie  par  les  globules  qui  occu- 
pent tout  le  diamètre  du  vaisseau. 

En  voyant  s'élargir  ainsi  l'espace  occupé  par  les  globules  san- 
guins, on  pourrait  penser  que  le  vaisseau  est  distendu  par  le  sang 
retenu  en  amont  de  l'obstacle,  mais  cette  supposition  est  inad- 
missible pour  la  partie  du  vaisseau  située  en  aval  et  dans 
laquelle  cependant  la  zone  transparente  a  disparu.  On  retrouve 
cette  zone  un  peu  plus  loin,  au  niveau  de  la  bifurcation  secondaire; 
là  un  courant  anastomotique  se  fait  d'une  branche  à  l'autre  et  se 
sépare,  par  une  couche  transparente  de  sérum,  du  tronc  d'origine 
où  la  circulation  est  stagnante. 

Ces  phénomènes  ont  une  grande  importance  ;  ils  font  comprendre 
la  véritable  nature  des  résistances  que  le  sang  éprouve  dans  les 

1  L'inégale  vitesse  des  corpuscules  blancs  et  rouges  du  sang  a  beaucoup  préoc- 
cuoé  les  physiologistes.  C'est  dans  la  circulation  de  la  grenouille  que  ce  phénomène 
a  surtout  été  observé,  à  cause  du  grand  nombre  de  globules  blancs,  qui  chez  elle  sont 
aux  rouges  dans  le  rapport  de  1  à  8,  tandis  que  chez  l'homme  ils  ne  sont  que  dans 
le  rapport  de  1  à  357,  d'après  Molescholt*.  La  vitesse  des  globules  blancs  serait,  pour 
Weber  dix  fois  moindre  que  celle  des  rouges.  Donders"  a  attribue  cette  moindre 
vitesse  aux  diflérences  de  forme  et  de  densité  des  deux  sortes  de  globules  :  les 
routes  elliptiques  et  plus  denses,  recevraient  du  courant  sanguin  une  quantité  de 
mouvements  plus  grande;  les  blancs,  sphériques,  recevant  plus  d  .mpulsion  par  leu 
moitié  qu"  est  tournée  du  côté  de  l'axe,  tourneraient  sur  eux-mêmes  et  perdraient 
Z  Z-  mouvement  rotatif  une  partie  de  la  force  impulsive  qui  leur  est  commu- 
nié Ce  ralentissement  de  leur  progression  les  chassera.t  de  l'axe  du  courant  et 
Tes  plongerait  dans  des  couches  moins  rapides.  En  outre,  les  chocs  qu'ils  éprouve- 
rae  oniï  les  parois  vasculaires  contribueraient  encore  à  ralentir  eur  marche 
où  lies  e  sais  0nt  été  faits  parGunning"*  pour  vérifier  cette  théorie  en  faisan  cou  er 
In  Ts  tube  un  liquide  charriant  des  graines  de  plantes  dont  les  vo  urnes  et  les  den- 
S  .tpecUvL  seraient  analogues  à  ceux  des  deux  sortes  de  globules  sangums.  Ces 
expériences  ne  semblent  pas  avoir  donné  de  résultat  decs.f. 

■    Molescholt,  in  Wiener  mediscinische  Wo^ohrift,  1854  p.  1.7. 
«  Donders,  Nederlandsche  Lancet.  3  eer.c,  Jah.gaog.  V,  p.  130. 
Arch.  fiir  die  Hollandischen  Bcilrage.  Utrecht,  1858. 
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vaisseaux  où,  comme  dans  les  canaux  et  les  rivières,  la  vitesse 
du  courant  décroît  de  l'axe  vers  les  bords.  Cela  tient  à  l'adhérence 
du  liquide  aux  parois  du  conduit  et  à  celle  que  des  couches 
concentriques  deliquide  éprouvent  les  unes  parrapportaux  autres. fij 


Il  est  encore  une  cause  de  résistance  au  mouvement  du  sang, 
fort  importante  dans  les  capillaires  de  petit  diamètre.  Parmi 
ceux-ci,  il  y  en  a  qui  ne  laissent  passer  les  globules  qu'avec  une 
grande  difficulté  :  ce  sont  les  vaisseaux  dont  le  diamètre  est  infé- 
rieur à  0  max  007.  Les  globules  engagés  dans  ces  voies  étroites  se 
déforment,  s'effilent  et  semblent  passer  avec  de  grands  frotte- 
ments. Bien  qu'il  soit  impossible  d'imaginer  la  valeur  d'une 
pareille  résistance,  on  comprend  qu'elle  doive  être  considérable, 
car  elle  se  répète  sur  un  nombre  immense  de  globules  ;  elle  doit 
constituer  un  des  principaux  obstacles  que  le  sang  éprouve  à 
passer  du  système  artériel  dans  le  système  veineux. 


La  force  du  cœur  agit  seule  dans  la  circulation  capillaire. 


§  233.  —  Une  force  unique  pousse  le  sang  dans  les  vaisseaux 
capillaires,  c'est  la  force  du  cœur.  Celle-ci,  il  est  vrai,  a  perdu  son 
caractère  intermittent,  parce  que  l'élasticité  artérielle  a  transformé 
le  mouvement  saccadé  du  sang  des  artères  en  un  mouvement  con-  ^ 
tinu.  C'est  peut-être  cette  transformation  qui  a  fait  méconnaître  U" 
l'influence  du  cœur  dans  la  circulation  capillaire.  On  a  cru  que 
l'action  cardiaque  était  épuisée  dans  ces  petits  vaisseaux  et  que 
ceux-ci  intervenaient  à  leur  tour,  comme  des  cœurs  périphériques, 
pour  pousser  le  sang  dans  les  veines.  Nous  verrons  que  la  con- 
tractilité  des  capillaires  ne  saurait  avoir  ce  rôle  et  qu'elle  n'agit 
que  pour  régler  les  résistances  au  cours  du  sang  dans  les  tissus, 
et  modifier  ainsi  la  rapidité  de  la  circulation  générale  ou  des 
circulations  locales. 


Pression  du  sang  dans  les  capillaires;  sa  décroissance  rapide. 

1 234.  —  Il  existe  un  écart  énorme  entre  la  pression  du  sangdans 
les  artères  et  celle  qu'on  observe  dans  le  système  veineux.  La 
pression  artérielle  présente  parfois  un  excès  de  quinze  à  vingt 
centimètres  de  mercure  sur  celle  du  sang  veineux  qui  est  presque 
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nulle.  Un  tel  écart  suppose  que  des  résistances  considérables 
ont  gêné  le  cours  du  sang  dans  le  système  capillaire.  Ces  résis- 
tances, nous  les  connaissons;  nous  avons  vu  l'adhérence  du  sérum 
aux  parois  des  vaisseaux  immobiliser  une  partie  de  ce  liquide 
et  restreindre  considérablement  le  champ  libre  où  les  globules 
peuvent  passer. 

Or,  un  obstacle  placé  sur  le  trajet  d'un  tube  y  produit  un  chan- 
gement dans  la  répartition  de  la  pression.  On  a  vu  qu'un  tube 
également  calibré  présente,  en  vertu  du  mouvement  du  liquide, 
une  décroissance  de  la  pression,  ou  perte  de  charge,  qui  se  l'ait 
régulièrement  sur  toute  la  longueur  du  tube  ;  mais  que  si  on  pro- 


Fig.  199.  Décroissance  brusque  de  la  pression  dans  un  conduit  au  niveau  d'un  obstacle  localisé- 

en  un  point. 


duit  une  constriction  au  milieu  du  tube,  on  voit  soudainement  la 
pression  se  modifier  dans  tous  les  piézomètres  (fig.  199)  ;  ceux 
d'amont  prennent  un  niveau  élevé,  ceux  d'aval  un  niveau  très  bas. 

Le  même  effet  se  produit  dans  la  circulation  du  sang,  en  amont 
et  en  aval  de  l'obstacle  que  présentent  les  vaisseaux  capillaires. 
La  pression  est  forte  dans  les  artères  et  n'y  décroît  que  très  lente- 
ment, du  centre  à  la  périphérie1  ;  dans  les  veines,  au  contraire,  la 
pression  est  très  basse,  car  le  sang  qui  y  arrive  avec  peine  s'en 
écoule  très  facilement  pour  revenir  du  côté  du  cœur. 

Mais,  tandis  que  dans  l'expérience  représentée  figure  199,  le  siège 
de  l'obstacle  au  cours  du  sang  n'est  qu'un  étranglement  local  du 
tube  où  se  fait  l'écoulement,  clans  la  circulation  capillaire,  la 


1 .  La  décroissance  de  la  pression  d'un  bout  à  l'autre  du  système  artériel  est  si 
que  Pojseuille  a  pu  croire  que  toutes  les  artères  avaient  la  môme  pression  . 
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résistance  au  cours  du  sang  se  répartit  sur  une  grande  longueur 
de  vaisseaux.  De  sorte  que,  pour  figurer  plus  exactement  les  con- 
ditions hydrauliques  du  phénomène,  il  faudrait  représenter,  comme 
dans  la  figure  200,  l'obstacle  capillaire  par  un  tube  étroit  G  d'une 


Fig.  200.  Décroissance  graduelle  de  la  pression  dans  une  partie  étroite  C,  occupant  une  assez 

grande  longueur  d'un  conduit. 


certaine  longueur,  intermédiaire  aux  artères  A  et  aux  veines  V. 
Dès  lors,  le  niveau  des  piézomètres  montrerait  que,  d'un  bout  à 
l'autre  du  système  capillaire,  la  tension  décroît  plus  brusquement 


que  dans  toutes  les  autres  parties  de  l'arbre  vasculaire. 


Variations  inverses  de  la  pression  du  sang  dans  les  capillaires 

artériels  et  veineux. 

§  235.  —  Comme  le  calibre  des  petits  vaisseaux  est  susceptible 
de  variations,  la  résistance  au  cours  du  sang  change  d'un  moment 
à  l'autre;  il  en  résulte  ce  curieux  phénomène,  que  la  dilatation  du 
système  capillaire  abaisse  la  pression  dans  les  capillaires  artériels, 
mais  l'élève  dans  les  capillaires  veineux.  La  figure  201  montre,  par 
une  ligne  ponctuée,  les  niveaux  que  prendraient  les  différents 
piézomètres  si  la  partie  capillaire  G  du  tube  venait  à  s'élargir. 
Inversement,  un  resserrement  vasculaire  aurait  pour  effet  d'élever  v 
la  pression  dans  les  artères  et  les  capillaires  artériels,  tandis  qu'il 
la  ferait  baisser  dans  les  veines  et  les  capillaires  veineux.  En  r 
somme,  de  chaque  côté  de  la  partie  moyenne  du  système  capillaire 
s'observe  déjà  cet  antagonisme  qui  est  si  prononcé  entre  la 
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pression  artérielle  el  la  pression  veineuse  et  qui  résulte  néces- 
sairement de  ce  que  toute  rétention  du  sang  dans  les  artères 
diminue  la  quantité  de  sang  qui  se  trouve  dans  les  veines1. 


Kig.  201 .  Changements  inverses  de  la  pression  dans  les  capillaires  artériels  et  dans  les  capillaires 
veineux  sous  l'influence  d'un  resserrement  ou  d'une  dilatation  de  ces  vaisseaux. 


Mesure  de  la  pression  du  sang  dans  les  vaisseaux  capillaires. 

g  236.  —  Lorsqu'on  appuie  le  doigt  avec  une  certaine  force 
sur  un  point  de  la  peau,  on  provoque  une  pâleur  locale  qui 
s'efface  bientôt,  le  sang  rentrant  dans  les  vaisseaux  dès  qu'on  cesse 
de  les  comprimer.  Cette  pression  extérieure  a  surmonté  la  pres- 
.  sion  intérieure  du  sang;  on  conçoit  donc  que  si  on  l'exerçait  d'une 
manière  graduelle,  on  arriverait  à  déterminer  le  degré  de  pression 
extérieure  à  partir  duquel  le  sang  est  expulsé  des  petits  vaisseaux. 
C'est  ce  qu'a  fait  Kries2,  au  moyen  d'une  plaque  de  verre  dont  la 

1.  Deux  causes  différentes  peuvent  élever  la  pression  dans  les  capillaires  veineux. 
D'une  part,  un  obstacle  à  l'écoulement  du  sang  par  les  veines  élève  la  pression  dans 
ces  vaisseaux  jusqu'à  ce  qu'elle  égale  celle  du  sang  dans  les  artères;  il  y  a  alors 
équilibre  de  pression  dans  tous  les  vaisseaux  en  amont  du  point  oblitéré.  D'autre 
part,  un  relâchement  des  capillaires,  amenant  un  accroissement  de  leur  calibre, 
produit,  comme  nous  venons  de  le  dire,  une  élévation  de  la  pression  dans  les  capil- 
laires veineux.  Cela  permet  de  comprendre  comment  l'œdème,  c'est-à-dire  l'exsudation 
du  sérum  sanguin  à  travers  les  parois  des  vaisseaux,  peut  se  produire  dans  deux 
circonstances  bien  différentes  :  soit,  après  les  compressions  veineuses  ;  soit  après 
le  relâchement  vasculaire  qui  se  produit  dans  les  tissus  enflammés.  De  part  et  d'autre 
existe,  en  effet,  une  condition  commune  qui  rend  compte  physiquement  de  ces 
exsudations,  c'est  la  forte  pression  du  sang  contenu  dans  les  capillaires  veineux.  Ces 
remarques  trouveront  leur  application  à  propos  des  phénomènes  pathologiques  de  la 
circulation. 

2.  Kries,  Ucber  den  Druck  in  den  Biutcapillaren  dev  menschlichen  Haut.  [Arbeî- 
len  ans  den  phys.  Anslalt  zu  Leipzig,  1875.) 
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transparence  laissait  voir  la  coloration  de  la  peau  sous-jacenle. 
ki  u  s  chargeait  de  poids  gradués  la  plaque  comprimante,  et  d6s 
qu'il  voyait  les  téguments  pâlir,  arrêtait  la  compression.  On  pou- 
vait alors  considérer  la  contre-pression  exercée  sur  la  surface  exté- 
rieure des  vaisseaux  comme  légèrement  supérieure  à  la  pression  du 
sang  dans  les  capillaires.  Connaissant  la  surface  de  la  plaque  de 
verre,  soit  un  centimètre  carré,  on  avait  la  valeur  de  la  pression 
du  sang  dans  les  capillaires  rapportée  à  l'unité  de  surface.  Il  est  à 
peine  nécessaire  de  faire  ressortir  les  imperfections  de  cette  mé- 
thode, dans  laquelle  on  suppose  que  la  plaque  de  verre  n'éprouve 
d'autre  résistance  que  la  pression  du  sang  à  l'intérieur  des  vais- 
seaux. 

Ch.  Roy  et  Graham  Brown1,  soumettant  à  une  compression  gra- 
duelle des  membranes  vasculaires  placées  dans  le  champ  du 
microscope,  ont  vu  que  les  plus  petits  capillaires  devenaient 
exsangues  les  premiers  et  que  les  autres,  ainsi  que  les  artères 
afférentes,  présentaient  des  pulsations  et  des  saccades  dans  la 
progression  du  sang.  Sous  une  pression  plus  forte,  ces  vaisseaux 
devenaient  exsangues  à  leur  tour.  Ces  résultats  semblent  prouver 

1.  Ch.  Roy  et  Graham  Brown  (Journ.  of  Phrjsiolofjy,  vol.  II,  n°  5,  p.  323,  juill.  1880) 
ont  fait  l'expérience  dans  les  conditions  suivantes  :  un  cylindre  métallique  A  (fig.  202) 
csl  fermé  à  sa  partie  inférieure  par  un  disque  de  verre  et  à  sa  partie  supérieure  par  une 
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yen  or 


l  ig    162.  Disposition  adoptée  par  Roy  et  Graham  Brown  pour  observer  au  microscope  la  circulation 
capillaire  sous  des  pressions  extérieures  graduées. 


membrane  transparente  recouverte  d'une  autre  glace.  Si  on  comprime  de  l'air  dans  le 
cylindre  A  au  moyen  de  la  tubulure  B,  la  membrane  se  soulève  et  vient  comprimer  un 
tissu  vasculaire  qui  repose  à  sa  surface.  Ce  tissu  s'applique  contre  une  lame  de  verre  C 
qui  peut  être  placée  à  des  niveaux  différents,  suivant  l'épaisseur  du  tissu  à  examiner. 
On  suit,  grâce  à  l'objectif  0,  l'influence  exercée  sur  le  cours  du  sang  dans  les  vaisseaux 
de  la  membrane  soumise  à  une  compression  constante  et  on  note  à  quelle  pression 
la  circulation  disparaît  successivement  clans  les  capillaires,  les  veines  et  les  artères. 
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qu'il  est  impossible  d'assigner  une  valeur  absolue  à  la  pression  du 
sang  clans  les  capillaires,  mais  que  la  pression  y  varie  suivant  le 
volume  des  vaisseaux. 


Vitesse  du  sang  dans  les  capillaires. 

fri^^'L  §237.  — Poiseuille1  a  déterminé,  par  de  nombreuses  expériences, 

les  lois  qui  président  à  la  vitesse  du  sang  dans  les  capillaires  et 
est  arrivé  à  cette  conclusion,  que  la  vitesse  y  est  proportionnelle 
la  pression  du  sang  dans  les  artères.  D'autres  auteurs  ont 
cherché  à  mesurer  la  valeur  absolue  de  cette  vitesse  en  obser- 
vant la  marche  des  globules  dans  les  tissus  placés  sous  le  micro- 
scope. 

Le  courant  des  globules  semble  très  rapide,  mais  il  ne  faut  pas 
oublier  que  les  espaces  parcourus  étant  grandis  en  raison  même 
du  grossissement  produit  par  l'instrument,  la  vitesse  subit  une 
amplification  pareille.  La  valeur  réelle  de  cette  vitesse  d'après  Haies 
serait  de  0n,m28  par  seconde,  pour  Weber  de  0mm57,  pour  Valen- 
tin  0mm50.  Mais  ces  valeurs  ne  correspondent  qu'au  mouvement 
de  globules  que  l'on  peut  suivre  isolément  et  qui,  par  conséquent, 
sont  contenus  dans  les  capillaires  de  petit  calibre  ;  c'est  donc  à 
peu  près  la  plus  faible  vitesse  que  le  sang  présente  dans  les 

1.  D'après  Poiseuille  (Acad.  des  se,  Mèm.  des  Savants  étrangers,  t.  IX,  1846,  p. 433), 
pour  les  tubes  capillaires  le  débit  en  un  temps  donné  est  proportionnel  à  la  pression. 
Cette  loi  n'est  vraie  que  pour  des  tubes  qui  ont  une  certaine  longueur.  Or  cette  lon- 
gueur n'est  pas  la  même  pour  des  tubes  de  différents  diamètres.  Si  l'on  diminue  la 
longueur  des  tubes  au-dessous  de  cette  limite,  les  débits  augmentent  plus  vite  que  la 
pression;  mais  si  l'on  augmente  la  longueur  des  tubes,  le  débit  diminue,  il  est  vrai, 
mais  reste  toujours  proportionnel  à  la  pression.  Quant  à  l'influence  du  diamètre  des 
tubes,  elle  est  telle,  que  les  débits  sont  proportionnels  à  la  quatrième  puissance  des 
diamètres.  Ces  lois  ont  été  vérifiées  par  Arago,  Babinel,  Robert,  Regnault. 

Les  lois  du  mouvement  des  liquides  dans  un  tube  unique  ne  sauraient  être  appli- 
quées à  la  circulation  du  sang  qu'en  tenant  compte  de  ce  fait,  que  le  système  vascu- 
laire  se  ramifie  en  même  temps  que  ses  branches  diminuent  de  volume.  Pour  connaître 
les  résistances  que  le  sang  éprouve  à  travers  des  capillaires  de  plus  en  plus  fins,  il 
faudrait  donc  savoir  quel  est  le  rapport  des  sections  de  deux  branches  émanant  d'un 
tronc  commun.  Il  n'est  pas  certain  qu'une  loi  générale  préside  aux  décroissances  de 
section  des  ramifications  vasculaires  ;  mais  si  les  mesures  prises  sur  les  vaisseaux 
artériels  pouvaient  être  transportées  au  système  des  artérioles  et  des  capillaires,  on 

ç^j^rA-  devrait  considérer  que  l'arbre  vasculaire  s'élargit  beaucoup  à  mesure  qu'il  se  ramifie. 

iu  ,  v>. D'après  Vierordt,  l'aire  d'une  section  faite  au  niveau  des  capillaires  serait  800  fois  plus 

large  que  celle  de  l'aorte,  ce  qui  n'empêche  pas,  d'après  les  lois  susdites,  que  la  résis- 
tance à  la  circulation  dans  les  capillaires  soit  beaucoup  plus  grande  que  dans  l'aorte. 


CHAPITRE  XXII.  abd 

vaisseaux  capillaires.  Dans  les  capillaires  de  plus  gros  calibre,  le 
torrent  est  si  rapide  que  l'œil  ne  peut  le  suivre.  Il  n'y  a  donc  pas, 
à  proprement  parler,  de  vitesse  définie  dans  les  vaisseaux  capil- 
laires, car  le  sang  peut  s'y  mouvoir  avec  des  rapidités  très  diffé- 
rentes. 


Variations  du  mouvement  du  sang  dans  les  capillaires. 

g  238.  —  A  l'état  normal ,  on  observe  au  microscope  que  le 
mouvement  du  sang  est  sensiblement  uniforme  dans  les  petits  : 
vaisseaux;  les  saccades  produites  par  l'impulsion  du  cœur  s'étei-  ^£^-  - 
gnent  avant  d'arriver  dans  les  capillaires.  Cependant,  quand  le 
relâchement  de  leurs  tuniques  donne  aux  capillaires  un  diamètre  ^ 
plus  grand,  la  pulsation  du  cœur  s'y  fait  sentir,  elle  se  retrouve  ]fvt^ 
même  dans  le  système  veineux  où  le  phénomène  du  pouls  a  été 
observé.  C'est  ce  que  Cl.  Bernard  a  constaté  dans  les  vaisseaux  ' 
des  glandes  sous-maxillaires  dont  on  provoque  la  sécrétion  en 
excitant  la  corde  du  tympan. 

Des  saccades  et  même  des  oscillations  s'observent  dans  le 
mouvement  des  globules  quand  il  existe  un  obstacle  au  cours 
sang  veineux.  Haies  et  Spallanzani  ont  fort  bien  décrit  ce  genre  ^^Tjl 
de  mouvements  dont  le  mécanisme  a  été  saisi  mieux  encore  par  j> 
Poiseuille.  Un  obstacle  placé  sur  le  trajet  des  veines  retient  dans         ^< , 
ces  vaisseaux  le  sang  qui  leur  arrive  par  les  capillaires  et  bientôt  /kc*^- 
la  tension  veineuse  s'éleyant  résiste  à  la  pénétration  de  nou- 
velles quantités  de  sang.  Aussi  ne  voit-on  plus  alors  le  sang 
progresser  que  pendant  les  systoles  ventriculaires,  d'où  les  sac- 
cades éprouvées  par  les  globules.  La  tension  veineuse  croît  tou-  V^~~ 
jours  et  bientôt  elle  est  assez  forte  pour  faire  rétrograder  les   a  ^ 
[globules  pendant  les  diastoles  cardiaques;  la  rétrogradation  esl 
d'abord  assez  faible,  les  globules  avancent  à  chaque  systole  ^ 
plus  qu'ils  ne  reculent  à  la  diastole  suivante,  mais  la  progression 
s'atténue  sans  cesse  et  la  rétrogradation  s'accroît,  si  bien  qu'à 
un  moment  donné  les  globules  n'exécutent  plus  que  des  oscilla- 
lions  sur  place,  sans  quitter  le  champ  du  microscope.  Cela  arrive 
quand  la  tension  veineuse  a  acquis  la  même  valeur  que  la  tension 
moyenne  des  artères. 

Lorsque,  après  un  arrêt  du  cœur,  la  circulation  se  rétablit, 
le  mouvement  reparaît  dans  les  petits  vaisseaux  en  suivant  en 
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sens  inverse  la  série  des  phases  qui  vient  d'être  décrite.  Dans 
les  vaisseaux  branchiaux  de  la  salamandre,  Poiseuille  a  vu  que 
des  oscillations  se  montrent  d'abord ,  puis  une  progression 
saccadée,  enfin  il  s'établit  un  courant  continu  et  régulier. 

La  mort  imminente,  avec  ralentissement  du  rythme  du  cœur, 
donne  encore  lieu  au  phénomène  de  la  saccade  dans  le  cours 
"  du  sang  à  travers  les  capillaires.  Ici,  la  cause  est  différente; 
>        .  c'est  la  rareté  des  systoles  qui  produit  l'intermittence  du  mouve- 

r/i^G»~vt-ment-  En  effet'  Par  suite  du  lone  intervalle  qui  sépare  deux 
systoles  consécutives,  il  se  produit  des  variations  très  considé- 
rables dans  la  tension  artérielle,  §  118,  et  la  marebe  des  globules 
se  ressent  de  ces  variations. 

Le  cours  du  sang  dans  les  capillaires  présente  parfois  des 
changements  alternatifs  de  direction.  Cela  s'observe  dans  les 
vaisseaux  qui  forment  une  communication  entre  deux  artérioles 
ou  entre  deux  veinules.  Comme  dans  ces  vaisseaux  anastomoti- 
ques  le  sens  du  courant  a  lieu  nécessairement  de  la  pression  la 
plus  forte  à  la  pression  la  plus  faible,  il  est  évident  que  toute 
influence  qui  modifiera  la  pression  dans  l'un  des  deux  vaisseaux 
pourra  changer  le  sens  du  mouvement  dans  le  capillaire  qui  les 
fait  communiquer  entre  eux.  . 

Poiseuille  a  signalé  encore  des  rétrogradations  du  sang  lorsque 
le  cœur  s'arrête  un  instant  :  ainsi,  lorsque  la  grenouille  fait  un 
effort  pour  se  détacher  de  la  plaque  sur  laquelle  on  l'a  fixée  avec 
des  épingles.  Ces  rétrogradations  se  font  sous  l'influence  de  la 
réaction  élastique  des  vaisseaux:  elles  indiquent  que  le  sang 
trouve  une  autre  issue  plus  facile  à  travers  les  capillaires  d'autres 
régions. 

Sauf  de  rares  exceptions,  la  plupart  des  variations  de  la  vitesse 
du  sang  que  nous  venons  de  passer  en  revue  ont  leur  cause 
dans  les  changements  de  calibre  des  vaisseaux  sous  l'influence 
de  la  conlractitité.  Cette  propriété  des  vaisseaux  de  petit  calibre 
sera  étudiée  dans  le  chapitre  prochain. 


Signes  extérieurs  des  variations  de  la  circulation  capillaire. 

§  239.  —  Les  variations  de  la  circulation  capillaire  sont  très 
nombreuses.  Suivant  que  les  organes  auxquels  ils  se  distribuent 
fonctionnent  ou  sont  en  repos,  ces  vaisseaux  se  relâchent  ou  se 
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resserrent;  de  là  résultent  des  changements  dans  la  quantité  de 
sang  contenue  dans  ces  organes  et  dans  la  rapidité  du  courant. 
Pour  les  parties  superficielles,  la  coloration  des  téguments  ren- 
seigne à  cet  égard  :  la  rougeur  des  tissus  exprime  que  les  capil- 
laires y  sont  larges  et  que  le  sang  y  circule  avec  vitesse;  la 
pâleur  exprime  un  resserrement  des  vaisseaux  et  une  circulation 
ralentie. 

La  température  élevée  des  parties  superficielles  indique  égale- 
ment une  grande  rapidité  de  leur  circulation  vasculaire;  leur 
refroidissement  annonce  une  circulation  lente  et  des  vaisseaux 
resserrés.  Nous  exposerons  longuement  ces  rapports  entre  la 
température  et  l'état  de  la  circulation  qui  fournissent  au  mé- 
decin des  signes  précieux.  Mais  comme  un  grand  nombre  de 
circonstances  influent  sur  les  changements  de  coloration  et  de 
température  des  tissus,  on  ne  peut  tirer  de  ces  signes  que  des 
indications  approximatives  de  l'état  de  la  circulation  capillaire  ; 
il  est  un  autre  caractère,  plus  important  à  cause  de  la  précision 
avec  laquelle  on  peut  le  mesurer,  nous  voulons  parler  des  chan- 
gements de  volume  que  les  organes  éprouvent  suivant  le  dia- 
mètre de  leurs  vaisseaux. 


Changements  de  volume  des  organes  sous  l'influence  des 
variations  de  la  circulation  capillaire. 

g  240.  —  Les  injections  anatomiques  ont  montré  que  la  plus 
grande  partie  du  parenchyme  organique  est  formée  de  vaisseaux  ; 
on  conçoit  donc  qu'un  changement  de  calibre,  même  léger,  de 
chacun  des  capillaires  d'un  organe  amène  un  notable  changement 
dans  le  volume  total  de  celui-ci. 

La  perfection  avec  laquelle  on  mesure  les  changements  de  vo- 
lume de  tout  organe  susceptible  d'être  introduit  dans  un  appareil 
à  déplacement,  g  127,  donne  une  grande  rigueur  à  l'estimation 
volumétrique  des  variations  de  la  circulation  capillaire.  C'est 
ainsi  qu'on  apprécie  le  mieux  les  resserrements  ou  les  relâche- 
ments qui  succèdent  à  l'excitation  des  vaisseaux  ou  de  leurs 
nerfs;  aussi  aurons-nous  souvent  à  parler  de  l'emploi  des  appa- 
reils à  déplacement  à  propos  de  la  contractilité  des  capillaires  et 
de  l'action  des  nerfs  vaso-moteurs. 


356  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

C'est  à  Mosso1  qu'on  doit  surtout  l'emploi  de  la  méthode  volu- 
mé trique  pour  étudier  l'état  des  petits  vaisseaux.  Ce  physiologiste 
a  placé  dans  un  vase  rempli  d'huile  des  organes  isolés,  rein 
foie,  etc.,  qu'il  soumettait  à  la  circulation  artificielle  et  a  vu  l'in- 


//^)fluence  de  la  pression  du  sang,  augmentée  ou  diminuée,  produire 
des  augmentations  ou  des  diminutions  de  volume 


des  orgànes 


^  immergés.  Ces  changements  étaient  appréciés  par  le  déversement 
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^  de  l'huile  hors  du  vase,  quand  l'organe  se  gonflait;  par  la  rentrée 
de  l'huile,  quand  l'organe  diminuait  de  volume.  Appliquant  à 


çL«~- — 


Fig.  203.  Pléthysmographe  de  Mosso. 

l'homme  cette  méthode,  Mosso  a  construit,  sous  le  nom  d 
pléthysmographe"1,  un  instrument  assez  analogue  à  ceux  de  Buisson 
de  Chelius  et  de  Fick,  mais  dont  la  destination  était  de  mesure 
les  variations  de  volume,  lentes  et  très  prononcées,  qui  dé 
pendent,  soit  des  changements  de  la  pression  du  sang  dans  le 

1.  Sopra  alcune  nuove  proprieta  délie  pareil  dei  vasi  sanguigni.  (Ricerchcd 
fisiologia  e  farmacologia  sperimenlale.)  Torino,  1875. 

2.  A.  Mosso.  Sopra  un  nuovo  inetodo  per  scrivere  i  movimenti  dei  vasi  sangui 
neWaomo.  (Reale  Acad.  délie  scienze  di  Torino,  vol.  XI,  14  nov.  1875.) 
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vaisseaux,  soit  de  l'état  de  contraction  ou  de  relâchement  de 
leurs  parois. 

Le  pléthysmographe  ne  donnait  pas  l'indication  des  variations 
brusques  de  la  pression  du  sang  produites  par  l'action  du  cœur, 
mais  il  traduisait,  avec  leur  valeur  absolue,  les  variations  du 
volume  de  sang  contenu  dans  le  membre  immergé1. 

C'est  avec  raison  que  Mosso  a  combattu  l'opinion  de  Basch2  qui 
croyait  pouvoir  mesurer  d'après  le  volume  des  organes  la  pression 
du  sang  dans  les  vaisseaux  ;  en  effet,  ce  ne  sont  pas  seulement 
des  variations  passives  qu'éprouvent  les  vaisseaux -.ils  ne  changent 
pas  seulement  de  volume  parce  que  la  pression  plus  ou  moins 
forte  du  sang  les  distend  plus  ou  moins,  mais  ils  changent  aussi 
par  leur  activité  propre  :  par  le  relâchement  ou  le  resserrement 
de  leurs  parois,  de  sorte  que  les  variations  de  volume  des  organes 
dépendent  de  ces  deux  sortes  d'influences  combinées. 


Pouls  des  organes. 

§  241.  —  Au  moyen  de  l'appareil  imaginé  par  Buisson,  modifié 
par  François-Franck  et  Mosso,  §  127,  on  inscrit,  avons-nous  dit, 
les  variations  de  volume  d'un  membre  sous  l'influence  de  l'ac- 
tion cardiaque  ;  c'est  ce  que  l'on  pourrait  appeler  le  pouls  des 
organes.  Or,  ces  variations  renseignent  parfois  assez  bien  sur  la 

1 .  Le  pléthysmographe  de  Mosso  (fig.  203)  est  formé  d'un  manchon  de  verre  où  le 
bras  est  enfermé,  comme  dans  les  appareils  précédemment  décrits,  §  127.  L'eau  qui 
est  versée  dans  ce  manchon  communique  avec  un  tube  qui  plonge  dans  une  éprouvette 
de  verre  suspendue  à  deux  fils  réfléchis  sur  une  poulie  avec  un  contrepoids.  L'éprou- 
vette, plus  lourde  que  le  contrepoids,  plonge  en  partie  dans  un  réservoir  de  liquide  et 
surnage  par  sa  légèreté  spécifique.  Suivant  que  les  changements  de  volume  du  bras 
font  déverser  de  l'eau  dans  l'éprouvette,  ou  laissent  l'eau  rentrer  dans  le  manchon,  l'é- 
prouvette  plonge  dans  le  liquide  ou  en  émerge.  Une  plume  adaptée  au  contrepoids 
trace  les  déplacements,  c'est-à-dire  les  variations  du  .volume  du  bras. 

En  graduant  avec  soin  la  densité  du  liquide  dans  lequel  baigne  l'éprouvette,  Mosso 
rendait  les  indications  de  l'instrument  proportionnelles  au  volume  de  l'eau  déplacée. 

Bowditch  (A  ncw  form  of  Plelhysmograph.  (Procecding  oflhe  americanAcademy, 
14  may  1879.)  a  proposé  une  autre  disposition  dans  laquelle  l'éprouvette,  suspendue 
par  un  long  ressort-boudin,  monterait  ou  descendrait,  suivant  le  poids  du  liquide  dé- 
versé qu'elle  renfermerait. 

Je  crois  qu'on  pourrait  avantageusement  adapter  au  pléthysmographe  la  disposition 
que  j'ai  proposée  pour  mesurer  les  quantités  de  volume  déversées.  (Méthode  graph  , 
p.  219.  et  Trav  lab.,t.  IV).  ••  "  ' 

2.  Basch.  Die  volumelrische  Beslimmung  des  Dluldruck  am  Menschen.  Wien. 
med.  Jahrlx  1876,  4. 
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manière  dont  s'effectue  la  circulation  capillaire.  Les  saccades 
elles  oscillations  qu'on  observe  au  microscope  dans  la  circula- 
tion capillaire,  quand  il  existe  un  obstacle  au  retour  du  sang 
veineux,  sont  traduites  par  les  changements  de  volume  de  l'organe 
immergé. 

Supprimons  par  la  compression  des  veines  du  bras  le  retour 
du  sang,  nous  voyons  (figure  204)  que  le  membre  augmente 


Fig.  204.  Inscription  des  changements  saccadés  de  volume  d'un  membre  après  la  ligature  veineuse, 

d'après  François-Franck. 

d'abord  continuellement  de  volume,  mais  ce  gonflement  se  fait 
par  saccades,  il  a  des  renforcements  systoliques,  absolument 
comme  le  cours  du  sang  dont  il  traduit  fidèlement  les  phases. 
Quand  on  poursuit  l'expérience,  on  voit  que  les  changements  de 
volume  deviennent  intermittents  :  ils  n'ont  lieu  que  pendant  les 
systoles  du  cœur,  après  quoi  le  tracé  présente  une  ligne  horizon- 
tale exprimant  qu'il  ne  pénètre  plus  de  sang  dans  les  vaisseaux. 
A  une  phase  plus  avancée,  lorsque  la  main  est  arrivée  à  un  degré 
de  distension  plus  considérable,  les  changements  de  volume 
prennent  un  caractère  oscillant;  la  main  se  gonfle  et  se  dégonfle 
alternativement.  Or,  comme  l'issue  du  sang  par  les  veines  est 
rendue  impossible,  c'est  par  les  artères  que  s'écbappe  en  rétro- 
gradant le  sang  qui  à  chaque  systole  a  pénétré  dans  les  vais- 
seaux. Ce  phénomène  correspond  à  la  phase  où  les  capillaires 
présentent  au  microscope  l'oscillation  des  globules,  §  238. 

Différences  que  présente  le  pouls  des  organes  suivant  l'état 
de  la  circulation  capillaire. 

§  242.  —  Les  tracés  du  pouls  des  organes  que  nous  avons 
représentés  ci-dessus  (fig.  100,  101,  102)  ressemblent  à  peu  près 
parfaitement  au  pouls  des  artères;  dans  la  plupart  des  cas,  il  serait 
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très  difficile  de  distinguer  un  tracé  du  pouls  radial  de  celui  que 
donne  le  changement  de  volume  de  l'avant-bras  et  de  la  main. 
Mais,  d'autres  fois,  le  pouls  des  organes  a  une  forme  différente  de  ^  p**~ 
celui  des  artères  afférentes.  Mosso  en  a  donné  des  types  fort  wi, 
curieux.  Pour  lui,  le  pouls  des  organes  présenterait  parfois  un 
rebondissement  dans  l'ascension  (type  anacrote  des  auteurs  alle- 
mands); il  donne  à  cette  forme  le  nom  de  tricuspidale,  par^ce  que 


l'onde  de  dicrotisme  arrive  comme  troisième  inflexion  de  la  courbe  ; 
ce  type  s'obtiendrait  dans  le  cas  de  relâchement  des  vaissè^x/l^Z^Z^ 
il  disparaîtrait  dès  que  les  capillaires  se  resserrent.  U^^^ 

La  figure  205,  empruntée  au  travail  de  Mosso',  montre  au  com- 
mencement du  tracé  le  pouls  rebondissant  dans  l'ascension  ;  les 
pulsations  étaient  amples  alors,  le  niveau  général  en  était  élevé, 
ce  qui  correspondait  à  un  volume  assez  grand  de  l'organe  \m-<^^^^'  • 


Fig.  -.'05.  Modification  du  pouls  cérébral  par  une  contraction  des  vaisseaux  sanguins  (d'après  AIosso). 

mergé.  Au  milieu  du  tracé,  la  ligne  d'ensemble  s'abaisse  :  l'organe 
est  devenu  plus  petit;  en  même  temps,  le  sommet  du  pouls  passe 
au  début  de  la  pulsation  et  domine  les  ondulations  ;  celles-ci  se 
i  trouvent  alors  dans  la  phase  de  descente,  comme  dans  le  pouls 
normal.  A  la  fin  du  tracé,  un  nouveau  relâchement  des  vaisseaux 
rend  au  pouls  sa  forme  tricuspidale. 

Cette  forme  qu'on  n'observait  pas  avec  un  sphygmographe  ap- 
pliqué sur  l'artère  afférente  a  fait  penser  à  Mosso  que  le  sphyg- 
mographe altérait  la  forme  des  tracés;  mais  il  est  très  naturel  que 
le  pouls  des  organes  diffère  du  pouls  de  leurs  artères,  il  semble 
même  facile  d'expliquer  la  forme  qu'il  prend  quand  les  capillaires 
sont  relâchés. 

En  effet,  si  nous  cherchons  la  signification  du  pouls  rebon- 
dissant dans  l'ascension,  nous  voyons  qu'il  signifie  pénétration 

1.  Mosso,  Sulla  circolazione  dd  sangue  nel  cervello  deW  uomo,  p.  18. 
MAREY,  Circulation. 
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çtJLc  saccadée  du  sang.  Quand  on  l'observe  dans  les  artères,  il  Lient 
à  ce  que  la  systole  ventriculaire  s'exerce  facilement  d'abord, 
puis  lentement  vers  la  fin,  §  168.  Dans  les  organes,  le  pouls  sac- 
cadé semble  exprimer  qu'après  la  réplétion  des  artères  il  s'en 
produit  une  autre,  celle  des  capillaires,  plus  tardive  et  plus  lente, 
*ir  parce  qu'il  faut  un  certain  temps  pour  que  1  ondée  sanguine  rem- 

plisse et  distende  les  petits  vaisseaux  relâchés. 
La  disparition  de  cette  forme,  quand  les  vaisseaux  se  resserrent, 
a,  e         paraît  signifier  que  les  capillaires  ne  subissent  plus  sensiblement 
l'expansion  due  à  la  systole  du  cœur,  et  que  le  pouls  de  l'organe 
-yl^cU+^i***"       jjent  aiorS}  à  peu  près  exclusivement,  aux  pulsations  de  ses  artères. 


CHAPITRE  XXIII. 


CONTRACTILITÉ  DES  VAISSEAUX  CAPILLAIRES. 


Démonstration  de  la  contractilité  des  capillaires  au  moyen  du  microscope.  —  Compa- 
raison de  la  contraction  des  vaisseaux  capillaires  avec  celle  des  muscles  striés.   

Contractions  rythmiques  des  petits  vaisseaux.  —  Signes  extérieurs  de  la  contraction 
et  du  relâchement  des  capillaires.  —  Tout  changement  provoqué  du  diamètre  des 
vaisseaux  crée  une  tendance  au  changement  inverse.  —  De  la  contractilité  vasculaire 
étudiée  sur  des  organes  isolés  et  soumis  à  la  circulation  artificielle. 

L'ancienne  médecine  invoquait  souvent  la  contractilité  des  ca-  r 
pillaires  pour  expliquer  les  troubles  locaux  de  la  circulation;  Bordeu 
et  Cullen  en  admettent  l'existence,  mais  en  même  temps  lui  attri-  <JU~ 
buent  à  tort  une  action  propulsive  destinée  à  accélérer  le  mouve- 
ment du  sang  du  côté  des  veines.  Haller  avait  vu  les  vaisseaux  se 
rétrécir  sous  l'influence  du  froid,  mais  c'était  pour  lui  un  effet  £^c^l'"' 
physique  du  froid  qui  resserre  tous  les  corps1.  Haies2,  voyant  que  \UJU>  fa-  " 
les  injections  d'eau  chaude  pénétrent  dans  les  vaisseaux  plus 
facilement  que  celles  d'eau  froide,  explique  ce  fait  en  admettant  un  ^ 
relâchement  des  vaisseaux  par  la  chaleur  et  une  contraction  par 
le  froid.  Cet  auteur  a  essayé  l'action  qu'exercent  sur  la  contraction 
vasculaire  différentes  substances  injectées  par  les  artères;  ainsi 
il  a  vu  qu'une  décoction  de  quinquina  passait  quatre  fois  plus  ' 
lentement  que  l'eau  pure.  D'autre  part,  Ch.  Bell  fut  dans  l'impossi- 
bilité d'injecter  les  vaisseaux  d'une  tortue  récemment  tuée,  tandis 
qu'il  réussit  facilement  quelques  heures  plus  tard.  La  contracti- 
lité vasculaire  survit  parfois  assez  longtemps  à  la  mort  de  l'indi- 
vidu. Vulpian5  l'a  constatée,  plus  de  vingt-quatre  heures  après  la 
mort,  sur  le  foie  et  le  rein  de  différents  animaux. 


1.  Haller,  Mémoire  sur  la  circulation,  p.  148. 

2.  Haies,  Hémostatique,  p.  99. 

3.  A.Vulpian,  Recherches  expérimentales  sur  la  contractilité  des  vaisseaux  du  foie 
tlcM^ZlT'  Bt  ^  ^  dWée  ^  la  COnlraCtUitd  du  Cœu>'  «Près  la 
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La  contraction  des  vaisseaux  est  en  lutte  avec  la  pression  du 
sang,  de  sorte  que,  si  les  vaisseaux  se  relâchent,  la  pression  les 
distendra.  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  d'admettre  une  force  spéciale 
pour  dilater  les  petits  vaisseaux.  Une  telle  force  de  dilatation 
serait  aussi  inexplicable  qu'une  diastole  active  pour  les  cavités 
du  cœur. 


Démonstration  de  la  contractilité  des  capillaires  au  moyen 

du  microscope. 

§  243.  —  Sur  les  membranes  vasculaires,  on  voit  souvent  des 
changements  de  calibre  des  petits  vaisseaux;  certains  agents 
chimiques  provoquent  le  resserrement,  d'autres  la  dilatation  des 
capillaires.  Ordinairement,  on  observe  d'abord  la  contraction;  le 
relâchement  vient  ensuite.  Des  excitants  trop  forts,  par  exemple, 
des  solutions  très  concentrées  des  substances  actives,  semblent 
produire  comme  premier  effet  le  relâchement.  Henle  pensait  que 
la  dilatation  des  vaisseaux  est  le  résultat  de  leur  paralysie  par 
épuisement  ou  fatigue  de  la  contractilité;  cette  théorie  a  eu  beau- 
coup de  retentissement  et  garde  encore  de  la  valeur,  malgré  la 
découverte  des  nerfs  qui  président  au  relâchement  des  vaisseaux. 
0  '  En  effet,  lorsqu'on  voit  qu'une  excitation  faible  produit  le  res- 

^  c^M.  fjr<-*4-    serrement  des  vaisseaux,  et  que  la  même  espèce  d'excitation,  si 
,;.  ^v^w  eUe  es(.plus  forte  ou  pius  prolongée,  en  amène  le  relâchement,  il 

est  difficile  de  ne  pas  rapprocher  ce  phénomène  de  l'épuisement  ou 
SyU^Mq/  ftwv^        ^  fatigue.  Henle  a  montré  aussi  qu'une  même  substance  qui 

produit  sur  les  capillaires  les  plus  fins  un  relâchement  primaire 
amène  seulement  la  contraction  de  branches  plus  volumineuses. 


§  244.  On  a  longtemps  refusé  aux  capillaires  du  plus  petit 
calibre  la  propriété  de  se  contracter  ;  l'endothélium  hyalin  auquel 
se  réduisent  leurs  parois  ne  semblait  pas  devoir  jouir  des  pro- 
priétés des  fibres-cellules  qui  constituent  dans  les  vaisseaux  de 
plus  gros  calibre  l'élément  contractile.  Cependant  on  voyait  les 
capillaires  les  plus  fins  changer  de  diamètre  :  tel  d'entre  eux,  tout 
à  l'heure  invisible  parce  qu'il  né  pouvait  laisser  passer  un  globule 
de  sang,  s'élargissait  et  livrait  passage  à  une  circulation  rapide  et 
abondante;  tel  autre,  où  la  circulation  était  visible,  se  resserrait 
et  disparaissait  en  quelques  instants.  Pour  expliquer  ces  chan- 
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gements  de  calibre  sans  accorder  la  conlraclilité  aux  plus  fins 
capillaires,  on  disait  que  ces  changements  étaient  passifs  et  pro- 
venaient de  ce  que  les  vaisseaux  situés  en  amont  et  doués,  eux, 
de  contractilité,  leur  laissaient  arriver  le  sang  avec  une  pression 
moins  forte. 

Aujourd'hui  on  ne  saurait  refuser  la  contractilité  même  aux 
capillaires  les  plus  ténus.  Stricker1  en  Allemagne,  Rouget  en 
France3,  ont  mis  hors  dedoute  l'existence  de  cette  conlractilité,  en 
montrant  que  de  véritables  étranglements  locaux  peuvent  se 


Fig.  206.  Capillaires  de  la  membrane  capsulo-pupillaire  d'un  embryon  de  mouton,  observés  à  l'élat 
fiais  dans  l'humeur  vitrée,  après  une  excitation  mécanique  des  vaisseaux.  Au  niveau  des  parties 
contractées,  les  cellules  font  une  saillie  prononcée  à  la  surface  des  vaisseaux  (d'après  Ch.  Rouget), 

produire  sur  le  trajet  des  plus  petits  capillaires.  A  l'extérieur  et 
l'intérieur  du  vaisseau  resserré  (fig.  206)  apparaissent  des  dente- 
lures formées  par  le  relief  des  cellules  contractiles  qui  enveloppent 
de  leur  réseau  le  tube  endothélial  ;  celte  couche  fait  suite  à  la  tuni- 
que contractile  des  artères3. 

Ainsi,  la  même  propriété  s'observe  dans  tous  les  petits  vais- 
seaux, se  continuant  d'une  part  avec  la  contractilité  que  J.  Hunier 
a  le  premier  démontrée  dans  le  système  artériel  et  d'autre  part 
avec  la  contractilité  veineuse  dont  nous  parlerons  bientôt.  Rien 
ne  paraît  différencier,  au  point  de  vue  fonctionnel,  les  vaisseaux 
de  différents  calibres. 


1.  Stricker,  SU*,  d.  K.  Wiener  Akad.  d.  Wissenschaft.  Bd.  LI.  1865. 

2.  Rouget  (Comptes  rendus  de  VAcad.  des  sciences,  5  mars  1879.  ) 

3.  Voir,  pour  l'historique  de  ces  questions,  François  Franck  (Gaz.  hebd.  187!)) 


t 


374 


LA  CIRCULATION  l\U  SANG. 


Comparaison  de  la  contraction  des  vaisseaux  cupillaires  avec 
celle  des  muscles  strie». 

$  245.  —  Henle,  rassemblant  les  résultats  d'expériences  faites 
par  différents  physiologistes,  a  tracé  les  principaux  caractères  de 
la  contractililé  des  capillaires.  Leur  contraction,  pareille  à  celle 
des  muscles  de  la  vie  organique  animés  par  le  grand  sympathique, 
ne  se  produit  qu'un  certain  temps  après  l'excitation  et  persiste 
longtemps  après  que  l'excitation  a  cessé. 

La  différence  entre  la  contractilité  des  vaisseaux  et  celle 
des  muscles  striés  paraît,  au  premier  abord,  considérable;  mais 
elle  s'efface  quand  on  considère  que,  suivant  le  tissu  où  on  l'ob- 
serve, la  contractilité  présente  tous  les  degrés  de  brusquerie 
ou  de  lenteur.  La  période  d'excitation  latente  présente  aussi,  dans 
sa  durée,  des  variations  correspondantes. 

Déjà,  à  propos  de  l'action  musculaire  du  cœur,  j'ai  essayé  de 
prouver  que  chaque  systole  venlriculaire  est  une  secousse  trente 
ou  quarante  fois  plus  longue  que  celle  d'un  muscle  strié,  et 
précédée  d'une  période  d'excitation  latente  fort  longue  également, 
g  13.  La  contraction  vasculaire,  et  celle  d'autres  tissus,  pro- 
céderaient par  secousses  plus  longues  encore  que  celles  du  cœur 
et  précédées  d'un  temps  perdu  beaucoup  plus  long,  puisqu'il  dure 
souvent  plusieurs  secondes. 
j^~>*  L'analogie  de  la  contractilité  vasculaire  avec  celle  du  cœur  et 
,„>M)v^es  autres  muscles  se  révèle  encore  par  un  autre  caractère  ;  la 
discontinuité.  De  sorte  que  les  parois  des  vaisseaux  exécuteraient 
des  secousses  successives  produisant  des  alternatives  de  resserre- 
ment  et  de  relâchement. 


Contractions  rythmiques  des  petits  vaisseaux. 

§  246.  —  Spallanzani1  a  vu,  après  l'excision  du  cœur,  des 
contractions  rythmiques  se  produire  dans  les  vaisseaux  d'une 
salamandre  ;  Schiff2  a  signalé  des  alternatives  de  dilatation  et  de 


1.  Spallanzani,  Expériences  sur  la  circulation,  p.  357. 

2.  S«hiff,  Arch.  f.  physiol.  Heilkunde,  1854. 
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resserrement  des  artères  dans  l'oreille  du  lapin  ;  Callenfels 1  n'a  pas  '  £  ; 
observé  de  périodicité  régulière  dans  ces  mouvements  qui  durent 
une  minute  et  môme  davantage  ;  Riegel2  a  vu  des  mouvements  du 
même  genre  dans  les  vaisseaux  du  mésentère  de  la  grenouille  ;  a*~~? 
Wharton-Jones,  dans  ceux  de  l'aile  de  la  chauve-souris. 

Certains  physiologistes  ont  attribué  à  ces  mouvements  un  ca- 
ractère de  péristalticité  qui  leur  donnerait  une  action  propulsive 
sur  le  sang.  C'est  toujours  la  réapparition  de  cette  idée  maintes  fois 
combattue  :  que  le  cœur  ne  suffit  pas  à  pousser  le  sang  à  travers  ~  r 
les  capillaires.  Donders,  Milne  Edwards5  et  beaucoup  d'autres  phy-  ^ 
siologistes  ont  montré  que  la  contraction  des  capillaires  ne  peut 
avoir  pour  effet  que  de  retarder  le  cours  du  sang. 

§  247 .  —  Contractions  rythmiques  des  capillaires  se  traduisant  par  , 
des  oscillations  de  la  pression  artérielle.  —  Traube,  sur  le  chien  et  le  '  .J^La 
chat,  Mayer,  sur  le  lapin4,  ont  signalé  des  variations  onduleuses  j^J^  ^^Jfr 

M**. —  y^w-^t- 

Fig.  207.  Grande  oscillation  de  la  pression  manométrique  d'une  artère  d'un  chat  sous  l'influence  d*uno 
contraction  vasculaire  suivie  de  relâchement.  Avec  cette  arge  ondulation  interfèrent  les  oscil- 
lations respiratoires  de  la  pression  a,  b,  etc.,  et  les  oscillations  plus  fréquentes  encore  dues  à 
l'action  du  cœur,  1,  2,  3,  etc. 


de  la  pression  artérielle,  variations  dont  la  périodicité  est  indé- 
pendante de  la  respiration  et  ne  s'accompagne  pas  de  change- 
ments de  fréquence  des  pulsations  du  cœur.  Ces  oscillations 
(fig.  207)  disparaîtraient  quand  on  coupe  la  moelle,  ce  qui  semble 
les  rattacher  à  une  action  des  centres  nerveux  sur  les  vaisseaux. 
Nusbaum*  les  a  vues,  au  contraire,  paraître  après  la  destruction 

li  Callenfels,  Zeitsch.  f.  rat.  Med.,  1855. 

2.  Riegel,  P/liiger's  Arch.  t.  IV,  p.  350  et  428. 

3.  Milne  Edwards,  Physiol.  et  Anal,  comparées,  t.  IV.  p.  218. 

4.  Mayer,  Wiener  Acad.,  t.  XXIV.  1876. 

5.  Nusbaum,  Rev.  des  se.  méd.,  1876,  t.  II,  p.  2. 
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de  la  moelle  et  des  centres  nerveux,  et  Iluizinga'  les  croit  indé- 
pendantes de  la  moelle.  La  figure  208,  empruntée  à  Mosso,  montre 
des  oscillations  de  la  pression  dans  la  carotide  d'un  chien,  sous 
l'influence  de  contractions  rythmiques  des  capillaires. 


Fig.  208.  Ondulations  de  la  pression  du  sang  dans  l'artère  carotide  du  chien. 


Sans  rechercher  ici  le  rapport  de  ce  rythme  vasculaire  avec  les 
influences  nerveuses,  bornons-nous  à  noter  la  discontinuité  de 
l'action  des  muscles  des  vaisseaux,  caractère  qui  les  rapproche 
du  cœur  et  des  autres  muscles. 


Signes  extérieurs  de  la  contraction  et  du  relâchement 
des  capillaires. 

§  248.  —  Nous  avons  signalé,  dans  le  précédent  chapitre,  les 
renseignements  que  fournissent,  sur  la  circulation  capillaire,  la 
rougeur  et  la  pâleur  des  parties  superficielles,  leur  température 
élevée  ou  basse;  le  volume  plus  ou  moins  grand  des  organes. 
Ces  différents  signes  permettent  d'étudier  sur  l'animal  et  sur 
l'homme  l'effet  des  différents  agents  qui  font  contracter  ou  re- 
lâcher les  vaisseaux.  Comme  ces  influences  sont  très  impor- 
tantes à  connaître  pour  le  physiologiste  et  pour  le  médecin,  nous 
les  exposerons  avec  les  détails  nécessaires. 

§  249. —  Influence  de  la  chaleur  et  du  froid. — Appliquons  sur  une 
région  de  la  peau  un  corps  métallique  chauffé  à  50°  ou  60°  cent,  et 
laissons  le  contact  durer  un  instant;  une  tache  rouge,  occupant 
tous  les  points  qui  ont  été  soumis  à  réchauffement,  montrera  que 


h  Iluizinga,  Pfliigcr's  Arc.h.,  B.  XI,  s.  207. 
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les  vaisseaux  de  cette  région  ont  été  relâchés  par  la  chaleur. 
Refroidissons,  au  voisinage  de  zéro,  le  corps  qui  sera  appliqué 
sur  les  téguments,  une  tache  blanche  occupant  la  surface  refroidie 
révélera  qu'il  s'y  est  produit  un  resserrement  vasculaire.  L'action 
de  la  chaleur  et  du  froid  agit  sans  cesse  pour  modifier  le  cours 
du  sang  dans  les  petits  vaisseaux,  nous  en  montrerons  plus 
loin  les  effets. 


§  250.  —  Effets  d'excitations  trawnatiques  plus  ou  moins  fortes 
sur  la  contractilité  des  vaisseaux  capillaires1. 

1°  Une  excitation  modérée,  portée  sur  un  point  des  téguments,  fW, 
y  produit  la  contraction  des  vaisseaux. 

Expérience.  —  Si  l'on  opère  sur  le  dos  de  la  main,  par  exemple, 
et  qu'on  frotte  un  corps  mousse  sur  la  peau,  au  bout  de  vingt  ou 
trente  secondes,  d'ordinaire,  apparaît  une  ligne  pâle  sur  le  trajet 
de  l'instrument.  Cette  ligne  est  due  à  la  contraction  des  vaisseaux 
touchés  qui,  devenus  moins  perméables  au  sang,  rendent  la  colo- 
ration des  téguments  plus  pâle;  elle  persiste  pendant  un  certain 
temps.  Le  retard  de  l'apparition  de  ce  phénomène,  sa  persistance 
après  que  l'excitation  a  cessé,  justifient  l'opinion  de  Henle  et  le 
rattachent  aux  autres  effets  de  la  contractilité  qui  dépend  du 
grand  sympathique  :  à  la  contraction  de  l'intestin,  par  exemple. 

2°  Une  excitation  trop  forte  épuise  la  contractilité  des  vaisseaux 
et  en  amène  le  relâchement. 

Expérience.  —  Dans  les  mêmes  conditions  que  tout  à  l'heure, 
si  l'instrument  contondant  a  été  appuyé  avec  plus  de  force,  au 
lieu  d'une  ligne  pâle,  apparaît  une  ligne  rouge  qui  semble 
due  à  la  paralysie  des  vaisseaux;  ceux-ci,  ayant  été  trop  excités, 
se  laissent  distendre  par  la  pression  du  sang.  Sur  les  côtés  de  la 
ligne  rouge  se  voient  deux  lisérés  blancs  correspondant  aux 
parties  qui,  situées  en  dehors  du  maximum  d'action  de  l'instru- 
ment, n'ont  été  excitées  que  juste  assez  pour  qu'elles  puissent, 
réagir.  Ces  faits  confirment  encore  l'opinion  de  Henle  et  semblent 
démontrer  l'épuisement  de  la  contractilité  par  une  sorte  de  fatigue 
des  muscles  vasculaires. 

J:^T?\yMéTire  ^  la  ôoHtraotili®  vasculaire.  (Ami.   des  sciences  nat. 
4«  série,  t.  IX,  cahier  2,  1858.)  ' 
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3°  L'accoutumance  aux  excitations  rend  la  contractilité  vascu- 
laire  plus  difficile  à  épuiser. 

Tout  muscle  habitué  à  un  travail  considérable  acquiert  une 
énergie  plus  grande.  L'analogie  conduit  donc  à  supposer  que, 
pour  les  vaisseaux  aussi,  la  force  contractile  s'accroîtra  si  elle  est 
souvent  mise  en  jeu  et  que  leur  tissu  contractile,  devenu  plus 
puissant,  résistera  davantage  aux  excitants  et  s'épuisera  moins 
...<..  vite.  On  peut  s'en  convaincre  en  répétant  comparativement  les 
expériences  précédentes  sur  deux  tissus,  dont  l'un  est  soumis 
d'une  manière  habituelle  aux  agents  traumatiques  et  dont  l'autre 
est  abrité  contre  ces  agents. 

Expérience.  —  Si  l'on  opère  comparativement  sur  deux  points 
des  téguments,  dont  l'un  (comme  l'épigastre)  est  abrité  par  les 
vêtements  contre  les  contacts  extérieurs,  et  l'autre  (comme  la 
main)  y  est  souvent  exposé,  on  voit  qu'en  frottant  dans  les  deux 
cas  avec  la  même  force,  on  obtient,  à  l'épigastre  la  ligne  rouge, 
signe  d'épuisement  de  la  contractilité,  et  à  la  main  la  ligne  pâle, 
c'est-à-dire  la  contraction  mise  en  jeu.  Cette  différence  d'effets 
prouve  l'existence  de  l'accoutumance  aux  excitations  traumatiques. 

Cette  interprétation  s'applique  à  beaucoup  d'autres  faits  du 
même  genre.  Ainsi,  on  peut  expliquer  par  une  plus  grande 
puissance  de  la  contractilité  vasculaire,  que  le  pied  s'accoutume 
aux  marches  forcées,  la  main  au  maniement  de  durs  outils,  etc., 
tandis  que  ces  organes,  aux  premières  marches  ou  aux  premiers 
travaux,  se  gonflaient,  rougissaient  et  devenaient  brûlants,  signes 
évidents  d'une  circulation  rapide  liée  au  relâchement  de  leurs 
vaisseaux. 


lai 


Tout  changement  provoqué  du  diamètre  des  vaisseaux  crée  une 
tendance  au  changement  inverse. 

g  251.  —  Quand  on  provoque  un  resserrement  des  vaisseaux  et 
que  la  cause  de  ce  resserrement  cesse  d'agir,  il  se  produit  un 
relâchement  vasculaire,  et  à  la  pâleur  succède  une  rougeur  du 
tissu.  Le  phénomène  inverse  s'observe  également,  quoique  à  un 
degré  moindre,  quand  c'est  la  dilatation  des  vaisseaux  qui  s'est 
produite  la  première.  Ces  faits  étaient  déjà  connus  de  J.  Hunter 
qui  avait  trouvé  que  les  vaisseaux  dilatés  sont  plus  sensibles  que 
les  autres  aux  agents  de  contraction. 
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D'après  la  théorie  de  Henle,  il  est  assez  naturel  d'expliquer  par 
l'épuisement  des  vaisseaux  longtemps  resserrés  la  dilatation  se- 
condaire; ainsi,  après  un  bain  froid,  la  rougeur  qu'on  a  appelée 
réaction  peut  s'expliquer  de  cette  manière.  Mais  quand  la  chaleur 
a  provoqué  un  relâchement  des  vaisseaux,  comment  se  produit-il  ,  ^ 
un  resserrement  consécutif?  Le  fait  est  pourtant  bien  réel  :  les 
verriers,  les  fondeurs,  les  cuisiniers,  quand  ils  ne  sont  plus  exposés 
au  rayonnement  de  leurs  fourneaux,  sont  plus  pâles  que  les  autres 
hommes;  les  chapeliers  qui  plongent  les  bras  dans  des  cuves  d'eau 
très  chaude  ont  ensuite  les  mains  plus  décolorées.  Enfin,  les  mé- 
decins traitent  par  des  fomentations  chaudes  certaines  rougeurs 
chroniques  de  la  peau. 


g  252.  —  Ce  n'est  pas  seulement  les  changements  de  température 
qui  donnent  lieu  à  des  effets  consécutifs  de  sens  inverse;  les  autres 
excitants  se  comportent  de  même,  quoique  à  un  degré  moins 
prononcé  peut-être.  L'observation  suivante,  due  à  J.  Lister,  montre 
un  cas  de  contraction  secondaire  des  vaisseaux  après  une  dila- 


tation par  cause  traumatique. 

Une  suture  serrée  pratiquée  sur  la  peau  d'un  opéré  avait  donné 
naissance  à  une  rougeur  qui  persistait  depuis  trois  jours  ;  dès    _  a-w c£ 
qu'on  eut  enlevé  les  épingles,  la  rougeur  fit  place  à  une  pâleur  de  ^jfL  ' 
la  peau.  "~    <  * 

Ce  fait  semble  pouvoir  s'expliquer  de  la  manière  suivante  :  ■/  .\ 
les  tissus  traversés  par  les  épingles  et  soumis  à  une  cause  d'épui- 
sement traumatique  de  la  contractilité  des  vaisseaux  ont  acquis, 
par  V accoutumance,  une  force  contractile  plus  grande  qu'à  l'état 
normal  ;  il  en  est  résulté,  au  moment  où  l'influence  traumatique 
a  été  supprimée,  une  contraction  des  vaisseaux  plus  forte  qu'à 
l'état  normal,  d'où  suivit  la  pâleur  des  téguments  dans  ces  points. 
La  cessation  brusque  de  la  cause  de  relâchement  vasculaire  est 
venue  mettre  en  évidence  l'accroissement  de  la  force  contractile  des 
vaisseaux. 


g  253.—  Si  nous  chassons  le  sang  d'un  organe,  au  moyen  d'une  jj  ï 
pression  extérieure,  cet  organe  rougira  fortement  et  se  gonflera 
par  un  afflux  considérable  de  sang  dès  que  la  compression 
aura  cessé.  Quand  on  plonge  la  main  dans  une  cuve  à  mercure  et 
qu  on  1  y  maintient  pendant  quelques  minutes,  au  moment 


Art-**' 
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on  la  retire,  on  la  voit  rougir  et  se  gonfler  d'une  manière  évi- 
dente'. 

L'expérience  est  plus  concluante  encore  lorsqu'on  l'exécute  au 
moyen  d'un  appareil  spécial  que  j'ai  fait  construire  il  y  a  une 
vingtaine  d'années.  C'est  une  caisse  vitrée  dans  laquelle  on  intro- 
duit la  main  ou  l'avant-bras,  afin  de  les  soumettre  à  l'action  de 
l'air  comprimé  à  différents  degrés2.  A  mesure  que  s'élève  la  pres- 
sion de  l'air  autour  du  membre,  on  voit  celui-ci  pâlir  et  diminuer 
de  volume.  Quand  la  pression  atteint  15  à  20  centimètres  de 
mercure,  la  main  est  pâle  comme  celle  d'un  cadavre;  le  patient 
^  vvywv#  éprouve  des  fourmillements  et  des  troubles  de  la  sensibilité. 
Aussitôt  que  la  pression  est  diminuée,  et  même  avant  qu'elle  soit 


retombée  à  sa  valeur  normale,  la  main  rougit  subitement  et  le 
patient  éprouve  une  forte  sensation  de  chaleur  au  moment  où  le 
sang  rentre  dans  les  tissus  décomprimés.  La  rougeur  consécutive 
est  d'autant  plus  intense  que  la  compression  a  été  plus  forte  et 
plus  prolongée. 

Pendant  toute  la  durée  de  la  compression,  l'air,  pressant  élas- 
tiquement  et  dans  tous  les  sens  la  surface  des  tissus,  ne  produi- 
sait aucune  excitation  traumatique.  La  neutralisation  partielle  de 
la  pression  du  sang  par  une  contre-pression  extérieure  semble 
la  seule  cause  à  invoquer  pour  expliquer  l'affaiblissement  de  la 
contractilité  vasculaire;  celle-ci  paraît  s'être  atténuée  comme  pour 
s'adapter  à  l'affaiblissement  de  la  pression  du  sang  qu'elle  avait 
à  soutenir.  . 

Dans  les  conditions  physiologiques,  les  vaisseaux  des  organes 
sont  soumis  à  une  certaine  pression  extérieure  pour  laquelle  leur 
force  contractile  semble  réglée.  Ouvre-t-on  l'abdomen  d'un  animal, 
aussitôt  le  sang  atflue  dans  les  vaisseaux  de  l'intestin,  et  la  pres- 
sion générale  baisse  notablement,  comme  par  l'effet  d'une  ventouse 
qui  détournerait  de  la  circulation  générale  une  grande  quantité 


1.  Il  faut,  dans  les  temps  froids,  chauffer  un  peu  le  mercure  de  la  cuve,  sans  quoi, 
la  conductibilité  fort  grande  de  ce  métal  pour  la  chaleur  amènerait  bien  vite  un  refroi- 
dissement intolérable,  ou  tout  au  moins  compliquerait  l'expérience  des  effets  du  froid 
sur  la  contractilité  vasculaire. 

2.  Cette  caisse  métallique  porte,  en  haut,  une  glace  pour  laisser  voir  ce  qui  se  passe 
à  l'intérieur.  Une  ouverture  latérale  laisse  passer  la  main  ;  elle  est  munie  d'un  man- 
chon de  caoutchouc  doublé  de  taffetas  qui  forme  une  clôture  autoclave  autour  du  bras. 
Un  point  d'appui  solide  maintient  le  coude  en  arrière.  Enfin,  on  comprime  l'air  dans 
la  caisse  au  moyen  d'une  pompe  foulante  ou  d'une  trompe.  (Pour  les  détails  de  l'in- 
strument, voir  Trav.  lab.,  t.  II,  p.  313.) 
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de  sang.  Cela  tient  à  ce  que,  dans  les  vaisseaux  intra-abdominaux, 
toujours  soumis  à  une  pression  positive,  la  pression  du  sang-  est, 
à  l'état  normal,  toujours  partiellement  contre-balancée  par  la  pres- 
sion extérieure. 

La  circulation  des  viscères  s'adapte  aux  modifications  graduelles 
que  subit  la  pression  dans  les  cavités  splancbniques.  Ainsi,  des 
kystes  volumineux  ne  semblent  pas,  dans  leur  développement 
lent,  compromettre  la  circulation  de  ces  organes.  Vient-on  à 
évacuer  brusquement  le  contenu  de  ces  kystes,  des  congestions 
violentes  se  produisent  parfois  dans  les  viscères,  témoignant 
d'une  force  contractile  insuffisante  des  vaisseaux  de  ces  organes. 
Cette  diminution  de  la  contractilité  vasculaire  a  été  acquise  par 
une  adaptation  lente  des  vaisseaux  aux  conditions  de  pression 
auxquelles  ils  étaient  soumis'. 

1 254.—  Les  changements  de  la  pression  du  sang  à  l'intérieur  des  CA-*-^ 
vaisseaux  en  modifient  le  diamètre;  mais,  dès  que  la  pression  ,v~o-K^  ; 
reprend  sa  valeur  normale,  il  se  produit  une  variation  de  sens 
inverse  dans  le  diamètre  vasculaire.  ^T~~~ 

On  sait  que  la  pesanteur  produit  dans  les  différentes  parties  du  c^ZZL^ 
corps  des  variations  de  la  pression  du  sang;  la  contraction  des 
vaisseaux  prend  alors  des  valeurs  inégales,  pour  compenser  ces  Ç^^ju- 
influences  perturbatrices.  La  pesanteur  élève  la  pression  du  sang  /L^ 
dans  les  parties  déclives  et  l'abaisse  dans  les  parties  élevées.  Un  K  L 
homme  de  l'n,80  de  taille,  se  tenant  debout,  a  dans  les  vaisseaux      it~**>  /^Lv 
des  pieds  et  dans  ceux  de  la  tête  des  pressions  très  différentes  :  .*« 
l'écart  entre  ces  pressions  est  égal  au  poids  d'une  colonne  de  sang 
de  i«,80  de  hauteur,  soit  0,13  centimètres  de  mercure,  ce  quicon-  rJU/f 
stitue  environ  les  deux  tiers  de  la  pression  totale  du  sang  arté-  . 
riel.  Si  les  vaisseaux  de  la  tête  et  ceux  des  pieds  réagissaient  avec 
la  même  force  contre  des  pressions  intérieures  si  inégales,  on 
verrait  la  circulation  de  la  tête  très  diminuée  dans  l'attitude  ver- 
ticale, les  vaisseaux  de  cette  région  se  resserrant  et  n'admettant 
à  leur  intérieur  qu'une  faible  quantité  de  sang;  d'autre  part,  les 
vaisseaux  des  pieds,  trop  faibles  pour  soutenir  la  forte  pression 
qu'ils  reçoivent,  se  dilateraient  et  seraient  le  siège  d'une  circula- 
tion exagérée.  S'il  n'en  est  point  ainsi,  c'est  que  les  inégalités  de  " 
pression  auxquelles  nos  organes  sont  habituellement  soumis 
sont  neutralisées  par  une  inégalité  compensatrice  de  la  force  con- 
tractile de  leurs  vaisseaux. 
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Mais  celle  contractilité  inégale  n'est  point  répartie  d'une 
manière  définitive  dans  les  vaisseaux  de  chacun  de  nos  organes. 
Aucun  d'eux  n'ayant,  en  permanence,  le  même  degré  de  déclivité, 
la  force  contraclile  de  ses  vaisseaux  varie  et  s'adapte,  au  bout 
d'un  temps  variable,  à  la  pression  intérieure  du  sang. 
Tous  les  médecins  connaissent  les  troubles  circulatoires  qui  se 
1  produisent  sur  les  sujets  qui  sont  restés  au  lit  pendant  longtemps 
lorsqu'on  leur  fait  prendre,  sans  transition,  l'attitude  verticale. 
.  Chez  ces  sujets  les  jambes  rougissent,  se  gonflent  et  deviennent 
très  chaudes,  tandis  que  la  face  pâlit  et  que  l'anémie  cérébrale 
Lc>-  W'     peut  aller  jusqu'à  la  syncope.  Cela  tient  à  ce  que  la  force  contrac- 
r  tilc  des  vaisseaux  s'est  répartie  d'une  manière  plus  égale  entre  les 

f  vaisseaux  de  la  tête  et  ceux  des  oieds  lorsaue.  Dar  suite  de  la  nnsi- 


Me  <r 


vaisseaux  de  la  tête  et  ceux  des  pieds  lorsque,  par  suite  de  la  pos 
tion  horizontale  longtemps  prolongée,  il  n'y  avait  plus  d'inégalité 
'  ^ -  dans  la  Pression  du  sang  de  ces  régions.  Le  malade  se  levant 
après  cette  modification  subie,  les  influences  de  la  pesanteur  ne 
sont  plus  compensées  par  des  forces  contractiles  inégales. 

On  voit  des  bateleurs  se  tenir,  pendant  un  temps  fort  long,  la 
tête  directement  au-dessous  des  pieds,  sans  que  leur  circulation 
J-^p  soit  sensiblement  troublée,  tandis  qu'il  suffit  à  un  homme  peu 

habitué  aux  exercices  du  corps  de  se  baisser  pour  ramasser 
quelque  objet,  pour  que  le  sang,  comme  on  dit,  se  porte  à  la  tête, 
.  ^  et  amène  une  rougeur  notable  de  la  face  et  même  des  troubles 
^  k^vW-    ^jjçC^A   des  sens. 

Cette  sorte  d'adaptation  de  la  contractilité  vasculaire  aux 
influences  de  la  pesanteur  n'exige  pas  un  temps  très  long  pour  se 
produire  ;  il  suffît  de  quelques  heures  de  séjour  au  lit  pour  qu'elle 
soit  sensible,  et  elle  est  très  manifeste,  chez  la  plupart  des  sujets, 
le  matin,  au  lever.  Dans  les  premiers  instants  de  la  station  verti- 

Scale,  le  visage  pâlit,  tandis  que  les  pieds  sont  chauds  et  gonflés1, 
i-^v^^  H  a  donc  suffi  de  sept  à  huit  heures  d'attitude  horizontale  pour 
que  les  vaisseaux  aient  perdu  l'accroissement  ou  la  diminution  de 
force  contractile  que  l'attitude  verticale  leur  avait  donnée  pendant 
le  jour  précédent2. 
Dans  une  communication  faite  à  l'Académie  de  médecine5, 

1.  La  tuméfaction  des  pieds  est  assez  sensible  pour  qu'on  ait  peine  à  mettre  le  matin 
des  chaussures  étroites  qu'on  mettra  aisément  quelques  heures  après. 

2.  On  trouvera  le  développement  de  ces  observations  sur  la  contractilité  vasculaire 
et  les  applications  qu'on  peut  en  faire  à  la  médecine,  dans  un  mémoire  que  j'ai  publié 
dans  les  Annales  des  sciences  naturelles,  4°  série,  t.  IX,  1858; 

3.  Bulletin  de  VAcad.  deméd.,  séance  du  18  juin  1878. 
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J  Lister  cite  des  faits  qui  montrent  que  la  contractilité  vasculaire  ^ 
éprouve  des  modifications  plus  rapides  encore  lorsqu'à  l'influence  ^ 
de  l'attitude  élevée  se  joint  celle  d'un  obstacle  mécanique  à  la 

circulation  artérielle. 

Expérience.  On  élève  pendant  quelques  minutes  le  bras  d  un  ...  , 
homme,  puis  on  applique  une  bande  élastique  à  la  racine  du 
membre.  On  abaisse  alors  le  bras  et  l'on  constate  que  la  circula- 
tion ne  s'y  rétablit  pas.  Replaçant  enfin  le  bras  dans  la  situation 
élevée,  on  enlève  la  bande  et  l'on  voit  le  bras  rougir;  le  sang  y  a*ft~  u 
pénétré  en  abondance,  malgré  l'influence  défavorable  de  la  pesan- 
leur  qui  tout  à  l'heure  le  faisait  pâlir. 

Lister  explique  ces  résultats  en  admettant  «  qu'après  que  les 
tissus  du  membre  ontété  dépourvus,  pendant  un  certain  temps,  de 
toute  circulation,  il  survient,  pour  ainsi  dire,  un  besoin  de  circu- 
lation et  que  ce  besoin  de  circulation  opère  comme  un  stimulus1 
qui  détermine  le  relâchement  des  artères,  en  agissant  sur  le 
système  vaso-moteur  de  la  même  manière  que  le  fait  la  chaleur.  » 

En  opérant  sur  des  animaux,  l'illustre  chirurgien  de  Londres  a 
vu  que  des  veaux  et  des  chevaux,  étant  couchés  sur  le  dos  pen- 
dant qu'on  leur  tenait  une  jambe  dans  l'élévation  complète, 
présentaient  des  modifications  circulatoires  plus  grandes  encore 
que  celle  qui  vient  d'être  signalée  sur  l'homme.  Les  artères  dimi- 
nuaient de  calibre,  au  point  d'être  réduites  au  sixième  de  leur 
diamètre  normal;  l'artère  métacarpienne  ne  donnait  plus  de  sang 
quand  on  la  divisait. 

Si  l'on  considère  que  chez  les  quadrupèdes  l'élévation  des  mem- 
bres inférieurs  est  bien  plus  insolite  encore  que  chez  l'homme, 
on  comprendra  que  les  vaisseaux  des  membres  inférieurs  soient 
pourvus  d'une  contractilité  énérgique  qui  fasse  un  obstacle  con- 
sidérable au  cours  du  sang  lorsque ,  le  corps  étant  déclive,  un 
membre  est  tenu  en  élévation. 


1.  Cette  explication  rappelle  celle  de  J.  Hunter  qui,  pour  rendre  compte  de  l'abord 
du  sang  dans  les  parties  lésées,  invoque  le  stimulus  de  nécessité,  c'est-à-dire  le  besoin 
de  sang  pour  la  réparation  des  tissus.  Ces  explications  un  peu  téléologiques  nous 
semblent  inutiles,  et  nous  préférerions  nous  borner  à  la  constatation  du  fait,  en  disant 
que  par  la  suppression  complète  de  l'abord  du  sang  la  contractilité  des  artères  a  été 
affaiblie. 
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De  In  contruetllité  vasculalre  étudiée  sur  des  organes  isolés 
et  soumis  a  la  circulation  artificielle. 

§  255.  —  Ludwig  a  doté  la  physiologie  d'une  admirable  méthode 
qui  consiste  à  isoler  du  corps  un  organe  et  à  faire  circuler  à 
travers  ses  vaisseaux  du  sang  défibriné.  On  place  ce  sang  dans  un 
réservoir  élevé,  ou  mieux  dans  un  vase  de  Mariotte,  afin  d'avoir 
>X*~  â*~~une  source  de  pression  constante,  puis,  par  des  tubes  de  caout- 
A  H^j^-chouc  munis  d'ajutages  appropriés,  on  fait  arriver  ce  sang  dans 
d  c^/1^/  ^.-une  ou  Prieurs  des  artères  afférentes  de  l'organe  isolé.  Le  sang 

traverse  le  système  capillaire  et  s'écoule  par  les  veines  que  l'on 
peut,  dans  certains  cas,  munir  de  tubes  efférents  par  lesquels 
s'écoule  le  sang  veineux. 
Dans  ces  conditions,  si  le  diamètre  des  vaisseaux  change  sous 
^      une  influence  quelconque,  le  débit  du  sang  par  les  veines  permet- 
-irW^       tra  de  le  constater. 

Si  à  la  manière  de  Mosso,  §  240,  on  étudie  les  changements  de 
v***"   volume  d'un  organe  soumis  à  la  circulation  artificielle,  sous  une 
1       charge  constante,  on  a  un  moyen  d'évaluer  d'une  manière  ri- 
goureuse la  valeur  des  dilatations  ou  des  resserrements  que 
^^j.  /  "  provoquent  certaines  influences.  Ainsi,  Mosso1  a  montré  qu'en 

suspendant  un  instant  le  cours  du  sang  dans  un  organe,  on  pro- 
■i^~^Jl^.  voque  dans  les  vaisseaux  une  atonie  qui  se  traduit  par  une  circu- 
•jL^o^*-  -  .lation  plus  abondante  aussitôt  que  le  cours  du  sang  est  rétabli. 
*c^^  Sur  un  rein  soumis  à  cette  expérience,  chaque  fois  qu'on  avait 

>",lv"~"  arrêté  l'écoulement  du  sang  pendant  quelques  minutes,  Mosso 

observait,  au  moment  de  la  reprise  du  courant,  une  plus  grande 
rapidité  de  la  circulation.  Cet  auteur  attribue  ce  phénomène  à  une 
dénutrition  des  vaisseaux  qui  aurait  lieu  pendant  l'arrêt  circula- 
toire et  leur  enlèverait  une  partie  de  leur  force  élastique.  Il  semble 
plus  naturel  de  rapprocher  les  expériences  de  Mosso  de  celles  qui 
ont  été  citées  précédemment  et  d'expliquer  la  circulation  plus 
rapide  qui  se  produit  à  la  reprise  du  cours  du  sang  par  l'affai- 
blissement de  la  contractilité  vasculaire  adaptée  à  une  faible  pres- 
sion à  l'intérieur  des  vaisseaux. 


1.  Mosso,  Sopra  alcune  nuove  proprieta  délie  pareti  de'i  vasi  sanguinî,  Turin  1875. 
Traduction  du  mémoire  Von  einigen  neucn  Eigenschaften  der  Gefasswand.  (Ludwig's 
Arbeiten.  Leipzig,  1874.) 
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La  figure  209  montre  comment  ont  varié  les  débits  du  sang  versé, 
de  minute  en  minute,  par  les  veines  du  rein.  En  réunissant  par 
une  ligne  le  sommet  de  toutes  les  ordonnées,  on  aurait  la  courbe 
de  la  vitesse  moyenne  du  sang1.  Or,  au  début  de  l'expérience,  c'est- 
à-dire  après  un  long  arrêt  de  la  circulation,  puisque  le  rein  était 
séparé  du  corps  depuis  plusieurs  heures,  on  voit  que  la  quantité 
du  sang  qui  a  coulé  était  considérable;  c'est  que  les  vaisseaux 
avaient  peu  de  force  contractile.  Puis,  à  mesure  que  la  circulation 
continue,  on  voit  diminuer  l'abondance  de  l'écoulement- jus- 
qu'en P,  moment  où  l'on  arrête  la  circulation.  Après  20  minutes 
de  suspension  on  recommence  à  faire  couler  le  sang,  et  la  vitesse 


Fig.  209.  Circulation  artificielle  dans  le  rein  ;  variations  du  débit  suivant  que  la  circulation  a  été 
plus  ou  moins  longtemps  suspendue  (d'après  Mosso)'. 


de  l'écoulement  arrive  à  un  degré  plus  élevé  que  celui  qu'on 
observait  à  la  lin  de  la  première  expérience,  mais  moindre 
qu'au  début;  puis  elle  décroît  de  nouveau.  En  P',  nouvelle  sus- 
pension de  la  circulation  durant  48  minutes  ;  quand  le  cours  du 
sang  est  rétabli,  la  vitesse  en  est  plus  grande  que  dans  la  seconde 
expérience,  puis  elle  décroît  encore. 

Il  résulte  de  ces  expériences  que  tout  arrêt  de  la  circulation 
laisse  les  vaisseaux  atones,  et  que  leur  atonie  est  d'autant  plus 
prononcée  que  l'arrêt  de  la  circulation  a  duré  plus  longtemps. 
Le  passage  du  sang  rend  aux  vaisseaux  leur  tonicité  normale,  ce 
qui  réduit  beaucoup  la  quantité  de  sang  qui  traverse  le  rein. 


h  Voir  Mélh.  graph.,  p.  29. 


marey,  Circulation. 


■2.:. 
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Idiots  «les  courants  voltaïqucs  sur  la  contractilltu  des  t-upllluirc*. 


§  256.  —  Mosso  fit  agir  sur  le  rein  placé  dans  les  conditions  qui 
viennent  d'être  décrites  des  excitations  électriques  de  différentes 
sortes  ;  il  a  trouvé  que  les  courants  induits  étaient  sans  effet  sur  les 
vaisseaux  du  rein,  tandis  que  les  courants  de  pile  provoquaient,  à 
chaque  fois  qu'on  les  appliquait,  un  resserrement  vasculaire. 
Ce  resserrement  se  traduit  dans  la  figure  210,  parles  dépressions  R 


Fie  ^10  Circulation  ardu,  ielle  d.iïis  un  rein  soumis  à  des  excitations  par  des  courants  de  pile.  La  hgne 
sinueuse  du  haut  de  la  figure  exprime  les  changements  de  volume.  Les  ordonnées  verticales,  de 
longueurs  variables,  expriment  le  débit  du  sang  qui  a  traversé  le  rein  à  chaque  minute.  R  R  exci- 
tations électriques;  P'  P"  ralentissements  de  la  circulation  et  diminutions  du  volume  du  rein. 

etR  de  la  courbe  des  volumes  etde  celledes  vitesses.  En  P',  on  a  fait 
un  arrêt  de  la  circulation  ;  les  vaisseaux  se  vidant  en  partie  de  leur 
contenu  ont  amené  alors  une  diminution  de  volume  du  rein.  Enfin, 
après  les  resserrements  vasculaires  produits  par  le  courant  de  pile, 
comme  après  les  arrêts  de  la  circulation,  on  voit  que  les  vaisseaux 
se  sont  relâchés  et  que  l'organe  s'est  tuméfié,  en  même  temps  que 
l'écoulement  du  sang  était  plus  abondant.  Il, semble  que  le  relâ- 
chement vasculaire  qui  suit  les  excitations  électriques  puisse  être; 
attribué  à  la  fatigue,  suivant  la  théorie  de  Henle. 


CHAPITRE  XXIII. 
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Action  que  les  poisons  mêles  au  sang  produisent  sur  le  calibre 

des  vaisseaux. 

§  257.  —  La  méthode  indiquée  ci-dessus  a  montré  à  Mosso  que  ^^^Z^(^^^ 
Ta  nicotine  à  faible  dose,  1/10  000,  mêlée  au  sang  qui  traverse  le  ^tV1^. 
rein,  provoque  un  resserrement  passager  des  vaisseaux,  tandis 
qu'à  forte  dose  elle  en  produit  le  relâchement.  Ces  résultats  con- 
cordent parfaitement  avec  ceux  que  les  autres  physiologistes  ont 
obtenus  en  empoisonnant  des  animaux  par  la  nicotine. 

L'atropine,  à  dose  de  1/100  000,  resserre  notablement  les  vais-  ^^V^ 
seaux,  mais  cet  effet  disparaît  promptement;  à  dose  de  1/10  000, 
elle  donne  naissance,  après  un  court  resserrement,  à  une  dilata- 
tion prononcée  des  vaisseaux. 

L'hydrate  de  chloral,  à  dose  de  1  à  2/100  accélère  la  circulation  OU^^1  • 
jusqu'à  rendre  le  débit  cinq  à  six  fois  plus  grand;  quand  l'accé- 
lération est  peu  prononcée,  les  vaisseaux  réagissent  encore  lL 
aux  excitations  électriques  en  se  resserrant,  mais  plus  tard,  non  iv 
seulement  ils  ne  montrent  plus  de  resserrement  appréciable,  mais,  pu~"'' 
après  l'excitation,  ils  deviennent  plus  larges  qu'avant. 

Ces  remarquables  expériences  devraient  être  reprises  et  peut- 
être  y  aurait-il  avantage  à  modifier  les  appareils,  surtout  ceux 
qui  traduisent  les  changements  de  volume  des  organes.  Mais  les 
résultats  que  Mosso  a  obtenus  montrent  que  la  contractilité  des 
vaisseaux  capillaires  peut  être  mesurée  avec  une  grande  précision. 
Ces  mesures  du  diamètre  des  vaisseaux  faites  d'après  les  chan- 
gements de  volume  des  organes  l'emportent  de  beaucoup,  au  point 
de  vue  de  l'exactitude,  sur  les  appréciations  basées  sur  les 
changements  de  coloration  des  tissus  et  même  sur  l'examen  des 
tissus  vasculaires  placés  dans  le  champ  du  microscope1. 

On  verra,  dans  le  chapitre  prochain,  comment  le  système  ner- 
veux tient  sous  sa  dépendance  la  contractilité  des  petits  vaisseaux. 

1.  Toutefois  une  ingénieuse  méthode  a  été  introduite  par  Holmes  (Études  expert 
mentales  sur  le  mode  d'action  du  seigle  ergoté,  thèse  inaug.,  Paris,  1870)  pour  étudier 
au  microscope  les  changements  de  calibre  des  vaisseaux  sous  l'influence  du  seigle  er- 
gote. L  auteur  dessine  à  la  chambre  claire  le  diamètre  d'un  vaisseau,  et  répétant  ces 
mesures  à  des  intervalles  réguliers,  recueille  des  figures  sur  lesquelles  on  suit,  avec 
beaucoup  de  précisa,  les  phases  des  changements  de  diamètre  des  vaisseaux  II  a 
vu  ainsi  que  par  l'effet  de  l'ergotine  les  capillaires  se  resserrent  d'environ  la  moitié 

Z  «7  ,ôa?tre'  Pendant  qUe  lGS  battemenls  du  cœur  se  ralentissent  et  tombent 
de  60  a  40  et  même  à  20  par  minute. 


CHAPITRE  XXIV. 


NERFS  VASO-MOTEURS. 

Découverte  de  l'aclion  vaso-motrice  du  grand  sympathique.  —  Durée  et  phases  de 
l'action  vaso-motrice  du  grand  sympathique.  —  Démonstration  manomélrique  du 
resserrement  vasculaire  après  l'excitation  du  grand  sympathique.  —  Démonstration 
du  resserrement  vasculaire  sur  l'homme  d'après  le  changement  de  volume  des  or- 
ganes. —  Constatation  des  changements  de  diamètre  des  vaisseaux  par  la  double 
inscription  des  pressions  artérielle  et  veineuse.  —  Tonus  vasculaire.  —  Nerfs  vaso- 
moteurs.  —  Multiplicité  des  nerfs  vaso-dilatateurs.  —  Origines  centrales  des  nerfs 
vaso-moteurs.  —  Comparaison  des  deux  ordres  de  nerfs  vaso-moteurs. 

On  trouve  dans  l'ancienne  médecine  une  sorte  de  prévision  de 
l'action  que  le  système  nerveux  exerce  sur  les  vaisseaux  sanguins; 
mais  Sénac1,  Haller  et  les  autres  auteurs  qui  croyaient  à  cette 
influence  n'ont  jamais  constaté  de  visu  le  resserrement  des  vais- 
seaux.-L'histologie,  en  montrant  que  les  parois  vasculaires  sont 
pourvues  d'une  couche  de  fibres  contractiles  semblables  à  celles 
des  muscles  de  la  vie  organique,  fit  admettre  par  Henle8,  à  titre 
d'induction,  que  des  nerfs  animaient  ces  fibres  et  que  le  rôle  de 
ces  nerfs  était  analogue  à  celui  des  nerfs  de  l'intestin.  Henle  attri- 
bue le  resserrement  des  vaisseaux  à  l'action  des  nerfs;  il  dit  que, 
dans  le  cas  de  fatigue  et  d'épuisement  du  système  nerveux,  les 
vaisseaux  se  relâchent  et  qu'il  en  résulte  les  apparences  de  l'in- 
flammation. Se  fondant  sur  ce  fait  que  le  resserrement  vasculaire 
ne  se  produit  pas  toujours  dans  la  région  qui  a  été  excitée,  ce 
savant  suppose  en  outre  que  le  resserrement  des  vaisseaux  se  fait 
d'une  manière  réflexe.  Vers  la  même  époque,  Stilling5  formula  les 

1.  Sénac,  Traité  de  la  structure  du  cœur,  Paris  1777,  t.  II,  p.  193  et  194. 

2.  Ilenle,  Traité  d'analomie  générale,  t.  II,  p.  22,  44,  67  (Encyclopédie  anatomique, 

trad.  française,  1843). 

3.  Stilling,  Recherches  palh.  et  médico-pratiques  sur  V irritation  spinale,  Leipzig, 

1840. 
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mêmes  idées  et  donna  aux  nerfs  vasculaires  un  nom  qui  leur  a 
été  conservé,  celui  de  vaso-moteurs. 

Il  manquait  à  ces  conceptions  une  démonstration  expérimen-  ,5W^J) 
laie.  Yalentin,  il  est  vrai,  avait  annoncé  que  des  vaisseaux  lui 
avaientparu  se  resserrer  sous  l'influence  de  l'excitation  des  nerfs 
qui  cheminaient  avec  eux;  mais  c'est  à  Cl.  Bernard  qu'il  appar- 
tenait de  démontrer  que  le  calibre  des  vaisseaux  est  subordonné 
a  l'action  du  système  nerveux  grand  sympathique  *. 


Découverte  de  l'action  vaso-motrice  «lu  grand  sympathique. 

g  258.  —  En  coupant  sur  un  cheval  le  nerf  grand  sympathique  ^ 
à  la  région  du  cou,  Cl.  Bernard  (1851)  vit  que  la  moitié  correspon- 


1.  On  a  contesté  à  CI.  Bernard  l'honneur  de  celle  découverte,  et  l'on  a  cité  beaucoup 
d'auteurs  qui,  ayant  avant  lui  coupé  le  grand  sympathique,  ont  observé  les  changements 
de  calibre  que  présentent  alors  les  vaisseaux.  Mais  si  l'on  se  reporte  aux  travaux  de  ces 
auteurs,  on  constate  qu'en  signalant  la  rougeur  conjonctivale  après  la  section  du  sym- 
pathique au  cou,  ils  attribuaient  celte  rougeur  à  une  inflammation  consécutive  à  la  lésion 
nerveuse.  Pourfour-du-Petit1,  Cruikshank2,  Arnemann3,  John  Reid4,  formulent  celte 
opinion  et  ne  voient  pas,  dans  la  dilatation  vasculaire,  la  preuve  d'une  action  physiolo- 
gique du  sympathique  sur  les  vaisseaux.  Dupuy  (d'Alfort)  5  constate,  il  est  vrai,  Réchauf- 
fement de  la  base  de  l'oreille;  Brachet6  va  plus  loin  et  admet  qu'après  la  section  du 
sympathique,  les  vaisseaux  ont  perdu  leur  tonicité.  SchilF  a  revendiqué  pour  lui-même 
ladémonstration  du  rôledes  vaso-moteurs.  Ces  travaux,  bien  qu'antérieurs  auxexpériences 
de  Bernard,  n'avaient  pas  réussi  à  attirer  l'attention  des  physiologistes  et  des  médecins  sur 
le  rôle  du  grand  sympathique  comme  agent  de  la  conlractilité  vasculaire.  Ce  n'est 
certainement  pas  à  ces  sources  bibliographiques  que  Bernard  a  puisé  l'idée  de  sa  célè- 
bre expérience  sur  les  effets  de  la  section  du  sympathique.  Bien  que  très  discutable, 
l'interprétation  môme  qu'il  a  donnée  des  changements  que  celte  lésion  amène  dans 
la  température  animale  montre  que  ce  savant  ne  s'était  inspiré  des  idées  de  personne. 
C'est  lui  qui  a  montré  l'importance  du  rôle  des  nerfs  ganglionnaires,  qui  a  suscité  sur 
ce  sujet  la  controverse  et  qui,  variant  de  mille  façons  les  expériences  sur  la  section  du 
sympathique,  a  fourni  les  principaux  éléments  pour  la  théorie  qui  règne  aujourd'hui. 
Cette  gloire,  du  reste,  est  accordée  à  Bernard  par  l'historien  le  plus  compétent  sur  la 
question,  Vulpian.  {Leçons  sur  l'appareil  vaso-moteur,  Paris,  1875.) 

1.  Pourfour-du-Pctit, Mémoire  dans  lequel  il  est  démontré  que  les  nerfs  intercostaux  four- 
nissent des  rameaux  qui  portent  des  esprits  aux  yeux.  (Mém.  de  l'Acad.  des  se  it>1  p  1 
et  suiv.)  ~  ' 

2.  VV.  Cruikshank,  Experiment  on  IheNerves,  particulary  on  their  Reproduction,  and  on  the 
spinal  Marrow  of  hvxng  Animais.  (PMI.  Trans.,  t.  XVII,  1775.  p.  512  et  suiv.) 

3.  Arnemann,  Versuche  ùber  die  Régénération  der  Nerven.  Gottingen,  1797. 

4.  John  Reid,  An  expérimental  Investigation  into  the  Fonctions  of  the  eight  Pair  or  Nerves 
on  the  Glossopharynycal,  Pneumogastrie,  and  spinal  Accessory.  (The  lid'inbwra  médical  and 
surgical  Journal,  t.  XLIX,  1838,  p.  132.) 

5.  Dupuy,  Observations  et  expériences  sur  l'enlèvement  des  ganglions  gutturaux  des  nerf* 
imsplanchniques  sur  des  chevaux.  (Journ.  de  Méd.  de  Leroux,  1816.) 

6.  Brachet,  Recherches  expérimentales  sur  les  tannions  du  système  nerveux  ganglionnaire 
2«  edit. ,  1837,  p.  431  et  suiv.  J  c> 

7.  Schiff, Devi  moioria  baseos  encephali.  Bockenhemii,  1845,  et  dans  la  thèse  d'un  destséle 
ves,  b.  de  Meyer  :  Paralyseos  nervi  trigemini,  Francfort-sur-le-Mein,  1847. 
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(lante  de  la  tête  s'échauffe,  se  couvre  de  sueur,  et  que  les  vaisseaux 
y  deviennent  plus  larges.  Frappé  de  réchauffement  que  présentait 
la  région  opérée,  phénomène  que  nul  n'avait  signalé  avant  lui, 
CI.  Bernard  crut  d'abord  avoir  découvert  un  nerf  de  calorification, 
mais  bientôl  Brown-Séquard  et  Waller  émirent  cette  idée,  que 
Réchauffement  constaté  par  Cl.  Bernard  était  dû  au  relâchement 
des  vaisseaux  qui,  devenant  plus  larges,  laissaient  circuler  dans 
Uudtt  la  région  correspondante  une  plus  grande  quantité  de  sang1.  Ce 
phénomène  de  réchauffement  d'une  région  par  la  circulation  plus 
rapide  avait  déjà  été  vu  et  compris  par  J.  Hunier  à  propos  de 
l'inflammation  ;  nous  aurons  à  l'étudier  spécialement  dans  le 
chapitre  xxx,  consacré  aux  influences  de  la  circulation  du  sang 
sur  la  chaleur  animale. 

Brown-Séquard1  montra  bientôt  que  la  galvanisation  du  bout 
périphérique  du  sympathique  coupé  produit  l'effet  inverse  de 
celui  qui  résulte  de  la  section  du  cordon  sympathique,  c'est-à- 
dire  que  l'électrisation  amène  la  pâleur  et  le  refroidissement  de 
la  région  dont  les  vaisseaux  sont  animés  par  ce  nerf.  Cette  démons- 
>,  tration  complétait  l'analogie  du  grand  sympathique  avec  les  nerfs 
moteurs  et  prouvait  que,  si  la  section  de  ce  nerf  paralyse  la  tunique 
vasculaire  et  laisse  les  vaisseaux  céder  à  la  pression  du  sang, 
son  excitation,  semblable  à  celle  d'un  nerf  moteur,  fait  contracter 
les  muscles  des  vaisseaux  et  en  diminue  le  calibre. 

Ainsi,  les  nerfs  émanés  du  grand  sympathique  et  que  l'on  voit 
vo.t^o'  ramper  sur  les  parois  des  artères,  ces  nerfs  que  le  scalpel  de  Ru- 
dolphi  avait  suivis  jusque  dans  la  tunique  moyenne  ou  musculaire 
des  vaisseaux,  sont  des  nerfs  moteurs  qui  président  au  resser- 
rement vasculaire  et  règlent  les  circulations  locales,  ainsi  que 
l'avaient  prévu  Henle  et  Stilling2. 

1.  Philadelphie/,  médical  Examiner,  Aug.  1852. 

2.  L'ensemble  des  effets  que  produit  la  section  du  grand  sympathique  au  cou  est  très 
complexe;  à  côté  des  phénomènes  liés  au  relâchement  des  vaisseaux,  il  en  est  d'autres 
qui  montrent  que  le  cordon  sympathique  renferme  des  éléments  nerveux  de  diffé- 
rentes natures.  Ainsi,  après  la  section  de  ce  nerf,  la  moitié  correspondante  de  la  tôte  se 
couvre  de  sueur;  d'autre  part,  la  pupille  se  resserre  sous  l'influence  de  la  section,  se  di- 
late par  la  galvanisation  du  sympathique.  On  crut  d'abord  que  ces  effets  étaient  liés  à  la 
modification  vasculaire  et  produits  par  les  changements  de  volume  de  l'iris  lui-môme,  sous 
'influence  de  congestion  et  d:anémie  successives,  opinion  qui  récemment  encore  trou- 
vait des  défenseurs1.  Mais  Cl.  Bernard2  émit  l'opinion  que  ce  ne  sont  pas  des  mêmes 
origines  rachidiennes  que  viennent  les  nerfs  de  l'iris  et  ceux  des  vaisseaux;  et  Fran- 


1.  Mosso,  Sut  movimenli  idraulici  ilelV  iride,  Turin,  1875. 

2.  Cl.  Bernard  et  Ch.  Rouget  (Thèse  d'agrégation  de  Chrétien,  1876). 
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Durée  et  phases  de  l'action  vaso-motrice  du  grand  sympathique. 

g  259.  —  Nous  avons  décrit  au  chapitre  précédent,  §245,  la  durée 
considérable  de  la  période  d'excitation  latente  qui  précède  le  res- 
serrement des  vaisseaux.  A  quoi  tient  ce  retard  du  mouvement 
sur  l'excitation?  Est-ce  à  une  transmission  extrêmement  lente  de 
l'excitation  dans  les  nerfs  vaso-moteurs?  ce  retard  est-il,  au  con- 
traire, inhérent  aux  muscles  vasculaires? 

Certaines  expériences  de  Chauveau  paraissent  prouver  que  la 
transmission  nerveuse  se  fait  dans  les  branches  du  grand  sympa- 
thique avec  une  lenteur  beaucoup  plus  grande  que  dans  les  nerfs  ^ 
encéphalo-rachidiens.  Cette  différence  s'exprimerait  par  le  rapport 
de  1  à  8  environ1.  Mais  le  retard  du  resserrement  vasculaire  étant 
sensiblement  le  même  quand  on  excite  un  faisceau  nerveux  vaso- 
moteur  à  une  certaine  distance  du  bouquet  vasculaire  innervé  par 
ces  nerfs  et  au  voisinage  immédiat  des  vaisseaux,  il  faut  bien 
reconnaître  que  la  cause  du  retard  considérable  de  la  réaction  yy^J^, 
vasculaire  ne  réside  point  dans  la  lenteur  de  la  transmission  ner- 
veuse. C'est  vraisemblablement  dans  les  muscles  lisses  des  vais- 
seaux qu'il  faut  placer  la  cause  de  ce  retard  :  on  sait,  en  effet, 
avec  quelle  lenteur  les  muscles  lisses  réagissent  aux  excitations 
quand  on  les  excite  directement. 

Enfin,  il  est  nécessaire  de  rappeler  que  tous  les  organes  mus- 
culaires (à  fibres  lisses  ou  striées)  qui  ne  sont  pas  soumis  à  la 

çois-Franck1  a  pu  isoler,  en  divers  points  de  leur  trajet  entre  la  moelle  épinièro  et 
l'iris,  les  filets  moteurs  iriens  et  les  filets  vasculaires  du  sympathique  cervical. 

C'est  encore  à  la  paralysie  de  filets  spéciaux  que  paraît  due  la  rétraction  du  globe 
oculaire  et  l'enfoncement  de  l'œil2,  la  sécrétion  des  glandes  de  Meibomius,  le  déploie- 
ment de  la  membrane  nictitante 3,  l'affaissement  de  la  narine,  etc. 

Mais  les  autres  phénomènes,  rougeur  de  la  peau,  augmentation  du  diamètre  des  artè- 
res, accroissement  d'énergie  de  leurs  battements,  §  182,  élévation  de  la  presssion  dans 
les  artères  de  petit  calibre  (coronaire  labiale),  élévation  de  la  température  locale,  sont 
des  effets  plus  ou  moins  directs  du  relâchement  des  vaisseaux  et  de  la  moindre  résis- 
tance au  cours  du  sang. 

1.  Chauveau,  Sur  la  vitesse  de  transmission  des  excitations  dans  les  nerfs.  (Comptes 
rendus,  t.  LXXXVU,  1878,  p.  95.) 

1.  François-Franck  Sur  l'innervation  de  l'iris.  (Trav.  lab.,  t.  IV.) 

2.  L'enfoncement  de  l'œil  est  dû  à  la  paralysie  des  muscles  de  l'aponévrose  musculaire  de  l'orbie 
(muscles  de  Millier). 

3.  La  membrane  nictitante  se  déplacerait  d'elle-même  et  passivement,  par  suite  de  l'enfoncement 
de  l'œil.  (Cl.  Bernard,  Syst.  nerv,,  t.  II,  p.  219.) 


392  LA  CIRCULATION  DU  SANG, 

volonté  et  dont  les  nerfs  moteurs  sont  pourvus  d'appareils  ganglion 
naires  terminaux  réagissent  avec  un  retard  considérable  aux" 
excitations  appliquées  à  leurs  nerfs1. 

Quand  on  étudie  les  phases  du  resserrement  vasculaire  pro 
voque  par  l'excitation  des  nerfs  vaso-moteurs,  en  inscrivant  la 
courbe  de  la  pression  dans  le  bout  périphérique  d'une  artère  (vov 
§  260),  on  observe  les  faits  suivants  :  à  partir  du  moment  où 
■  le  resserrement  des  vaisseaux  a  débuté,  le  resserrement  va 
croissant  pendant  un  certain  nombre  de  secondes  qui  varie  sui 

vanl  la  durée  de  l'excitation  ;  mais  il  est  remarquable  que,  même 
avec  des  excitations  de  courte  durée  (1/2  seconde,  par  exemple) 
les  vaisseaux  continuent  à  se  resserrer  presque  aussi  longtemps 
qu  avec  une  excitation  vaso-motrice  beaucoup  plus  longue 

Après  cette  période  d'augment  dans  la  constriclion  vasculaire 
vient  une  période  d'état  en  général  peu  prolongée;  puis  le  relâ- 
chement se  produit  graduellement,  plus  lentement  que  ne  s'était 
produit  le  resserrement.  De  sorte  que  si  l'on  envisage  l'ensemble 
de  la  courbe,  on  a  sous  les  yeux  un  tracé  tout  à  fait  comparable 
à  la  différence  de  durée  près,  à  celui  d'une  secousse  fournie  par 
un  muscle  fatigué. 

A  la  suite  du  resserrement,  le  relâchement  vasculaire  est  d'au- 
tant plus  profond  que  le  resserrement  a  été  plus  énergique  :  les 
vaisseaux  subissent  alors  une  dilatation  secondaire,  souvent  consi- 
dérable, bien  connue  de  tous  les  physiologistes  et  qui  a  pu,  en 
certains  cas,  en  imposer  pour  une  dilatation  d'emblée,  quand  on  a 
laissé  passer  inaperçu  le  phénomène  de  resserrement  initial. 

Enfin,  peu  à  peu  les  vaisseaux  reprennent  leur  calibre  moyen 
normal,  mais  il  faut  plusieurs  minutes  pour  que  cette  restitution 
de  l'état  initial  soit  complète. 


Démonstration  manomélrique  du  resserrement  vasculaire  après 
l'excitation  du  grand  sympathique. 

§  260.  —  Dans  les  premières  expériences  faites  pour  déterminer 
l'action  des  nerfs  vaso-moteurs,  on  jugeait  de  l'état  de  resserre- 
ment des  vaisseaux  par  la  coloration  ou  la  température  des 
tissus.  Mais  la  coloration  des  tissus  ne  saurait  être  appréciée 


1 .  Ranvier,  Leçons  sur  les  appareils  terminaux  des  nerfs  dans  les  muscles  de  la 
vie  organique.  (Cours  de  1877-1878  publié  en  1880.) 
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avec  assez  de  rigueur  pour  qu'on  en  puisse  tirer  une  indication 
précise  des  changements  de  calibre  des  vaisseaux.  Si  ces  change- 
ments sont  faibles,  ou  s'ils  s'effectuent  lentement,  ils  nous  échap- 
pent :  il  en  est  ainsi  de  tous  les  mouvements  que  nous  cherchons 
à  apprécier  par  la  vue. 

D'autre  part,  la  mesure  des  températures  ne  donne  ses  indi- 
cations qu'avec  un  long  retard  :  celui  qui  est  nécessaire  à  la 
mise  en  équilibre  du  thermomètre  avec  la  température  des  tis- 
sus. Ajoutons  que  cette  méthode  est  infidèle,  car  certaines  régions, 
celles  qui,  à  l'état  normal,  ont  la  température  du  sang,  ne  s'é- 


Fig.  211.  Ligne  supérieure,  augmentation  de  la  pression  dans  un  manomètre  applique  au  bout  péri- 
phérique de  la  carotide.  —  Ligne  moyenne,  pression  manométrique  dans  le  bout  central  de  la 
carotide.  —  Ligne  inférieure,  signal  des  excitations  électriques  E. 

Le  retard  du  resserrement  vasculaire  est  ici  de  4/10  de  seconde.  (Exp.  de  François-Franck.) 

chauffent  ni  ne  se  refroidissent,  quel  que  soit  le  changement  de 
calibre  de  leurs  vaisseaux,  c'est-à-dire  quelle  que  soit  la  lenteur 
ou  la  vitesse  du  sang  qui  les  traverse  (voir  chap.  xxx). 

L'emploi  du  manomètre  renseigne  d'une  manière  très  précis eV^vv-cv 
sur  la  dilatation  ou  le  resserrement  des  vaisseaux  d'une  région 
quand,  après  avoir  coupé  l'artère  afférente,  on  applique  l'instru-  a  |  Vvwv 
ment  au  bout  périphérique  de  ce  vaisseau.  Au  moment  d'un 
resserrement  vasculaire,  le  sang  reflue  dans  les  branches  de 
l'artère  afférente  et  produit  une  élévation  du  manomètre.  Dans 
cette  manière  d'opérer,  on  est  à  l'abri  des  effets  qui  pourraient     w<.  I;  u-;  ' 
dépendre  d'un  changement  dans  la  pression  générale,  à  la  con- 
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dition  que  le  vaisseau  exploré  ne  soit  pas  en  rapport,  par  de 
larges  anastomoses,  avec  les  artères  voisines  restées  libres. 

La  figure  211  représente  en  haut,  PCBp,  les  changements  de 
la  pression  du  sang  dans  le  bout  périphérique  de  la  carotide  d'un 
animal,  sous  l'influence  de  l'excitation  du  ganglion  cervical  su- 
périeur du  grand  sympathique.  L'excitation  du  nerf  est  indiquée 
par  les  vibrations  d'un  signal  électro- magnétique  En  môme 
temps  on  inscrivait,  PCBc,  la  pression  générale  du  sang  au 
moyen  d'un  manomètre  adapté  au  bout  central  de  l'artère  caro- 
i^>-tide.  Cette  expérience  montre  qu'après  l'excitation  du  ganglion 
sympathique  cervical,  les  vaisseaux  émanés  de  la  carotide  se  sont 
resserrés  et  ont  fait  refluer  le  sang  vers  leur  tronc  d'origine. 
Si  l'on  se  fût  borné  à  mesurer  la  pression  générale,  cette  con- 
JL,  t/w  k_  striction  vasculaire  n'eût  produit  que  des  effets  inappréciables; 
iv*iiJU    elle  eût  m6me  Pu  être  entièrement  masquée  par  un  abaissement 
UX.  qui'  par  hasard'  se  Produisit,  au  môme  instant,  dans  la  pression 
générale  sur  le  tracé  de  l'artère  carotide  (bout  central). 
^Am^,        L'exploration  mauométrique  du  bout  périphérique  des  artères 
a  été  employée  en  Allemagne,  depuis  quelques  années,  précisément 
dans  le  but  d'étudier  l'état  de  la  circulation  périphérique  sous 
l'influence  des  nerfs  vaso-moteurs  '. 
X*^*^  '       Un  manomètre  appliqué  à  l'une  des  veines  principales  d'une 
Tun^w^    région  traduirait  également,  par  un  abaissement  de  la  pression, 


le  resserrement  des  vaisseaux.  Heidenhain,  Alexander  et  Gott- 
stein2  ont  exploré  de  cette  manière  la  pression  veineuse  pour  étu- 
dier l'action  des  vaso-moteurs  des  muscles;  Dastre  et  Morat,  pour 
ceux  des  membres  inférieurs  chez  le  cheval. 
Il  faut  toutefois  distinguer,  dans  ce  cas,  les  effets  immédiats  du 


1 .  En  1872,  Cyon  et  Aladoff  ont  exploré  la  pression,  alternativement  dans  le  bout  cen- 
tral et  dans  le  bout  périphérique  des  artères  viscérales  de  l'abdomen,  pour  déterminer 
l'action  de  certains  filets  dû  ganglion  premier  thoraciqne.  En  1874,  Navalichin  de  Ka- 
zan  {Pfliiger's  Arch..  VIII,  p.  609)  étudia  par  cette  méthode  l'innervation  vaso-motrice  de 
différentes  branches  de  l'aorte.  En  1878,  François-Franck,  étudiant  la  pression  artérielle 
récurrente  simultanément  dans  les  bouts  périphériques  d'une  carotide,  d'une  vertébrale 
et  d'une  artère  des  membres,  a  montré  l'indépendance  des  circulations  locales  dans 
ces  divers  réseaux  et  a  examiné  les  effets  immédiats  et  consécutifs  de  l'excitation  des 
nerfs  vaso-motears  et  des  nerfs  sensibles  (Soc.  Biol.,  1878).  —  Dastre  et  Morat,  la 
même  année  et  dans  un  plus  récent  travail,  ont  employé  la  même  méthode  [Arch.  phys., 
1879).  —  Jolyet  et  Laffont  y  ont  eu  recours  aussi,  pour  déterminer  l'action  vaso-dila- 
tatrice des  nerfs  crâniens  (Soc.  Biol.,  1879). 

2.  Heidenhain,  Alexander  et  Gottstein.  (Jahresb.,  von  Hoffmann  und  Schwalbe,  1878, 
P-  71.) 
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resserrement  des  vaisseaux  de  ses  effets  consécutifs.  Au  moment 
oii  les  vaisseaux  se  resserrent,  ils  expulsent  le  sang  des  tissus 
et  cela  se  traduit  par  une  élévation  de  la  pression  manomé- 
trique  dans  les  vaisseaux  veineux  qui  reçoivent  le  sang  subite- 
ment déplacé.  Mais  ce  n'est  là  qu'un  effet  passager,  et  quand  la 
circulation  a  pris  son  nouveau  régime,  la  pression  manométnque 
s'abaisse,  en  raison  des  obstacles  que  le  sang  éprouve  dans  les 
vaisseaux  resserrés. 


Démonstration  du  resserrement  ™scnlalre  sur  l'homme,  d'après 
le  changement  de  volume  des  organes. 

g  261.  —  Le  resserrement  des  vaisseaux  se  traduit  par  une  dimi- 
nution du  volume  des  organes  où  il  se  produit.  Ce  changement 
de  volume  se  mesure,  avec  une  précision  assez  grande,  au  moyen 
des  appareils  ci-dessus  décrits  §  127.  Si  l'on  introduit  l'avant- 
bras  et  la  main  dans  un  de  ces  appareils  et  si  l'on  excite,  à  un  mo- 


Fi»  '12.  Diminution  de  volume  de  la  main  V,  exprimant  qu'un  resserrement  des  vaisseaux  se  produit 
après  une  excitation  électrique  portée  sur  le  trajet  de  l'artère  numérale  en  bE. 

ment  donné,  au  moyen  de  courants  d'induction,  les  nerfs  qui 
rampent  sur  l'artère  humérale,  on  voit  se  produire  un  abaisse- 
ment de  la  courbe.  La  figure  212  montre  le  tracé  des  changements 
de  volume  de  la  main  après  l'excitation  des  nerfs1  de  E  en  E. 
Entre  le  début  de  l'excitation  et  les  premiers  .effets  du  resserre- 
ment vasculaire,  il  s'écoule  environ  une  seconde  et  demie. 

On  constate  également,  dans  cette  figure,  que  les  vaisseaux 
continuent  à  se  resserrer  après  la  cessation  du  courant  élec- 
trique. C'est  un  nouveau  caractère  qui  rapproche  les  muscles 
vasculaires  des  autres  muscles  à  fibres  lisses  qu'anime  le  grand 
sympathique. 


1.  François  Franck,  Dit  volume  des  organes  dans  ses  rapports  avec  la  circulation 
du  sang.  {Trav.  lab.,  t.  II,  p.  50.) 
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Mais,  dans  l'expérience  précitée,  on  ignore  si  le  resserrement 
vasculaire  est  directement  produit  par  l'excitation  du  système 
vaso-moteur,  ou  s'il  est  de  nature  réflexe.  Dans  ce  cas,  l'action 
nerveuse  parcourrait  peut-être  un  long  trajet,  centripète  puis 
centrifuge,  avant  d'atteindre  les  muscles  vasculaires.  Aussi  est-il 
préférable,  pour  estimer  avec  précision  le  relard  du  resserrement 
des  vaisseaux  sous  l'influence  d'un  nerf,  d'agir  sur  les  animaux, 
comme  on  l'a  vu  g  260,  en  excitant  le  bout  périphérique  du  nerf 
en  môme  temps  qu'on  explore  avee  le  manomètre  la  pression  du 
sang  dans  le  bout  périphérique  de  l'artère  correspondante. 


Constatation  des  changements  de  diamètre  des  vaisseaux  par  la 
'double  inscription  des  pressions  artérielle  et  veineuse. 

frtuyCZ  Qhvu^  l  262-  —  En  combinant  l'inscription  de  la  pression  artérielle  à 
celle  de  la  pression  veineiise ,  dans  le  département-circulatoire 
correspondant  au  nerf  excité,  Dastre  et  Morat1  ont  obtenu,  sous 
la  direction  de  Chauveau ,  d'excellentes  déterminations  de  l'état 
\  ^>^-jàes  vaisseaux.  Pour, 'cela,  il  faut  adapter  un  sphygmoscope  à 
l'une  des  artères  afférentes  de  la  région  et  un  autre  à  une  veine, 
^rj-  /Lc^lV  Une  élévation  'de  la  pression  artérielle,  coïncidant  avec  un 

abaissément  de  la  pression  '  veineuse,  prouve  indubitablement 
qu'il  s'est  produit  un  resserrement  des  vaisseaux  capillaires.  Mais 
ces  expériences'  ne  peuvent  être  effectuées  que  sur  de  grands 
animaux;  elles  exigent  aussi  que  la'région  sur  laquelle  on  opère 
se  prête  à  l'application  des  deux  sphygmoscopes  sans  qu'il  en 
résulte  une  entrave  au  cours  du  sang.  Ces  conditions  sont  réa- 
lisées dans  les  vaisseaux  du  pied  des  solipèdes. 

Il  y  a  une  grandé  analogie  entre  cette  méthode  et  celle  qui 
consiste  à  inscrire  à  la  fois  la  vitesse  et  la  pression  du  sang  dans 
l'artère  de  la  région  où  l'on  provoque  une  action  vaso-motrice. 
Mais  ces  deux  méthodes  exigent  l'emploi  de  grands  'animaux. 
De  petits  manomètres  inscripteurs  permettraient  d'appliquer  à 
des  animaux  de  moyenne  taille  la  méthode  employée  par  Dastre 
et  Morat. 


1.  Dastre,  Revue  des  sciences  mcd.,1.  XII,  p.  319. 
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l'omis  vasculaire. 


g  263.  —  Puisque  la  section  du  grand  sympathique  rend  les 
vaisseaux  plus  larges  qu'à  l'état  normal,  et  puisque,  d'autre  part, 
l'excitation  de  ce  nerf  les  resserre  jusqu'à  l'effacement  presque 
complet  de  leur  calibre,  il  faut  admettre  qu'à  l'état  physiologique 
les  vaisseaux  sont  dans  un  état  de  resserrement  moyen  ;  on  ap- 
pelle cet  état  tonus  vasculaire.  C'est  dans  les  centres  cérébro-spi- 
naux qu'on  a  cherché  l'origine^  de  l'action  nerveuse  qui  tiendrait 
les  vaisseaux  dans  un  état  permanent  de  contraction  analogue 
à  celle  qu'on  admet  pour  les  muscles  volontaires. dont  les  nerfs 
sont  intacts.  Vulpian1  pense  que  le  tonus  vasculaire  "a  son  ori- 
gine dans  la  moelle  épinière,  car  après  avoir  sectionné  la  moelle  ij^^ 
vers  le  milieu  de  la  région  dorsale,  il  a  provoqué  un  resserrement 
réflexe  des  yaisseaux  de  l'un  des  membres  postérieurs  d'un  ani- 
mal, en  excitant  les  nerfs  sensitifs  du  côté  opposé.  C'est  du  moins 
ce  que  ce  savant  croit  pouvoir  conclure  d'un  abaissement  de  la 
température  qu'il  a  observé  dans  cette  expérience. 

Quelques  auteurs  ont  pensé  que  le  tonus  vasculaire  était  sous 
la  dépendance  de  cellules  ganglionnaires  situées  dans  les  parois 
mêmes  des  vaisseaux,  au  milieu  des  tubes  nerveux,-  et  formant 
avec  eux  ce  qu'on  a  appelé  les  plexus,  ganglionnaires.  En  attri- 
buant à  ces  ganglions  le  rôle  de  centres  vaso-moteurs,  on  se  fon- 
dait principalement  sur  une  expérience  de  Cl.  Bernard, "  aujour- 
d'hui contesiée  j'  à  savoir  que  des  ganglion^  du- sympathique 
peuvent  être  le  siège  d'actions  réflexes. 


Nerfs  vaso-dilatateurs. 

§  264  Certaines  expériences  de  Schiff  avaient  fait  penser  à  ce 
physiologiste  que  la  paralysie  vasculaire  qui  suit  la  section  du 
grand  sympathique  ne  produisait  pas  la  dilatation  complète  des 
vaisseaux  et  que  d'autres  nerfs  devaient  exister  pour  provoquer  une 
dilatation  vasculaire  encore  plus  prononcée.  Ainsi,  après  avoir 
coupé  le  grand  sympathique  au  cou  d'un  chien  et  pris  la  tempé- 

I 

1.  Vulpian,  Leçons  sur  l'appareil  vaso-moteur,  t.  I,  p.  287 
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rature  de  l'oreille,  Schiff  constatait  que,  s'il  faisait  courir  l'ani- 
mal, l'oreille  s'échauffait  encore  plus.  C'était  pour  lui  la  preuve 
d'un  surcroit  de  dilatation  vasculaire. 

Nous  verrons  plus  loin  que  les  conclusions  tirées  des  change- 
ments de  la  température  d'une  région,  relativement  à  l'état  de 
relâchement  et  de  resserrement  de  ses  vaisseaux,  ne  sont  pas  à 
l'abri  de  tout  reproche  ;  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  les  prévi- 
sions de  Schiff  devaient  bientôt  se  vérifier.  Ce  fut  encore  Cl.  Ber- 
nard qui  démontra  l'existence  de  nerfs  vaso-dUatatews. 

En  expérimentant  sur  la  glande  sous-maxillaire  et  en  galvani- 
sant la  corde  du  tympan  que  Ludwig1  avait  signalée  comme  exci- 
'    <^<^J^     tatrice  de  la  secréfcion  salivaire,  Cl.  Bernard  vit  que  la  circulation 
de  la  glande  était  plus  rapide,  que  les  vaisseaux  y  étaient  plus 

 i^-/L/r  larSes  et(Iue  le  sang  veineux  coulait  rouge,  jaillissant  d'une 

<*jy~~  ■  manière  saccadée  par  une  plaie  faite  à  la  veine.  Cl.  Bernard  ratta- 
cha  tous  ces  effets  a  une  dilatation  vasculaire  produite  directement 
'J^par  l'excitation  de  la  corde  du  tympan  et  pensa  que  la  vitesse  du 
sang  expliquait  pourquoi  ce  liquide  revenait  par  les  veines  sans 
avoir  eu  le  temps  d'acquérir  les  caractères  veineux  et  la  colora- 
tion noire2.  Cette  dilatation  des  pelils  vaisseaux  rendait  compte 
également  du  pouls  veineux  qui  s'observait  en  même  temps. 

Mais  comment  expliquer  l'action  d'un  nerf  pour  augmenter  le 
diamètre  des  vaisseaux?  Certains  auteurs,  parmi  lesquels  Schiff 
paraît  être  le  premier,  n'hésitèrent  pas  à  admettre  l'existence  de 
fibres  musculaires  dilatatrices  qui,  prenant  leurs  points  d'appui 
en  dehors  des  vaisseaux,  rayonneraient  vers  les  parois  de  ceux-ci 
et  y  prendraient  leur  attache  mobile.  Le  raccourcissement  de 
ces  fibres  devait  produire  naturellement  la  dilatation  des  vais- 
seaux; mais  personne  n'a  vu  ces  fibres,  et  du  reste  leur  existence 
ne  saurait  être  admise  dans  certains  tissus  où  cependant  la  dila- 
tation vasculaire  active  s'observe,  et  où  il  n'existe  pas  de  point  fixe 
pouvant  servir  d'appui  à  cette  action  musculaire.  Ainsi,  dans  les 
vaisseaux  du  mésentère  et  de  l'intestin,  la  dilatation  active  se 
montre  très  prononcée,  et  pourtant  ces  vaisseaux  n'ont  en  dehors 
de  leurs  parois  molles  que  des  tissus  aussi  mous  qu'eux-mêmes. 

1.  Ludwig,  Zeilschrift  fur  rationn.  Med.,  1851. 

2.  Cl.  Bernard,  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  se,  25  janvier  1858,  elJourn.  de  la 
Physiol.  de  Brown  Séquard,  I,  p.  233,  II,  p.  245.  —  Bidder,  Exp.  und  anal.  Unter- 
suchungen  uber  die  Nerven  von  Gland,  subm.  (Arch.  Reichert  et  Du  Bois-Ileym.,  1866 
et  1867.) 
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Cl.  Bernard  pensa  que  l'action  des  nerfs  vaso-dilatateurs  contre-ba- 
lançait  celle  des  constricteurs,  peut-être  en  agissant  sur  les  plexus 
ganglionnaires  situés  dans  les  parois  des  vaisseaux.  L'idée  qu'il 
existe  une  dilatation  active  n'en  est  pas  moins  soutenable,  car  elle  a 
pour  elle  des  faits  évidents .  Mais  l'interprétation  en  est  fort  vague  :  v>~ 
pour  Brown-Séquard,  il  y  aurait  une  sorte  d'appel  du  sang  par  les 
tissus.  Nous  ne  saurions  admettre  un  rôle  semblable  de  la  part  des  . 
vaisseaux  à  parois  minces  et  dépressibles.  Du  reste,  la  plupart  des  ,^ 
physiologistes  rejettent  cette  aspiration  du  sang,  véritable  équi- 
valent de  la  diastole  active  du  cœur. 

Une  expérience  de  Heidenhain,  devenue  classique,  prouve  bien  kl^uJh^- 
qu'il  n'y  a  pas  attraction  du  sang  par  les  organes  en  fonction. 
Heidenhain  a  montré  que  quand  on  a  supprimé,  au  moyen  de  - 
l'atropine,  toute  activité  sécrétoire  des  glandes  salivaires,  l'exci-  • 
tation  de  la  corde  du  tympan  continue  à  produire  les  mêmes  phé- 
nomènes de  dilatation  vasculaire1. 

Cl.  Bernard,  à  défaut  d'explication,  se  contentait,  dans  ces  der- 
nières années,  d'employer  une  image  :  il  disait  que  l'action  de 
certains  nerfs  peut  annuler  celle  de  certains  autres ,  de  même 
qu'en  optique  la  superposition  de  deux  ondes  lumineuses  produit 
l'obscurité.  C'est  ce  qu'on  appelle  la  théorie  de  l'interférence. 


Multiplicité  des  nerfs  vaso-dilatateurs. 

g  265.—  Le  phénomène  décrit  par  Cl.  Bernard  sur  la  glande  sali- 
vaire  resta  longtemps  isolé:  certains  physiologistes  essayant  de  le 
nier  et  de  répudier  l'existence  de  nerfs  vaso-dilatateurs,  de  même 
qu'on  avait  essayé  de  nier  cette  exception  étrange  par  laquelle, 
en  excitant  le  pneumogastrique,  on  produit  l'arrêt  en  diastole 
ou  du  moins  le  ralentissement  du  rythme  du  cœur,  §  37.  Mais 
bientôt  le  nombre  des  nerfs  vaso-dilatateurs  se  multiplia  sin-  Cc/^J 
gulièrement  :  Eckhard2  décrivit  sous  le  nom  de  nervi  erigentes  'h* 
des  nerfs  du  plexus  sacré  qui  se  rendent  aux  corps  caverneux  et 
qui,  lorsqu'on  en  excite  le  bout  périphérique  après  les  avoir  divisés, 
provoquent  la  turgescence  du  gland,  ainsi  qu'une  circulation 

1.  Heidenhain,  PflugeSs  Ardu,  t.  V,  p.  309.  .  ù-<^) 

2.  Eckhard,  Untersuchungen  ùber  die  Erection  des  Pénis  beim  Hunde  (Deilr.  sur 
Anal,  und  Pkys.,\U  Abhand.,  Giessen,  1863). 
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plus  rapide  du  sang  veineux  qui  devient  rouge.  Loven1  a  con- 
firmé ces  faits  et  admet  l'existence  de  petits  ganglions  nerveux  sur 
le  trajet  des  nerfs  érecteurs.  Goltz2,  après  avoir  coupé  la  moelle 
épinière  d'un  chien,  et  produit  de  cette  manière  un  échauffement 
des  membres  postérieurs  en  paralysant  les  vaisseaux,  dit  qu'en 
7*  faisant  ensuite  des  sections  du  nerf  sciatique ,  il  a  vu  réchauffe- 
ment augmenter  encore.  A  en  juger  par  les  élévations  de  tem- 
pérature successivement  obtenues,  cet  auteur  croit  avoir  provoqué 
^p~*des  dilatations  vasculaires  à  chaque  fois  qu'il  portait  le  scalpel 
sur  le  bout  périphérique  du  sciatique  coupé.  Ces  excisions  suc- 
V       *'{)  y£      cessives  agiraient,  d'après  Goltz,  en  excitant  des  filets  vaso-dilata- 
:<^J^"  ^jU^'-V^eurs  contenus  dans  le  sciatique. 

Mais  Putzeys  et  Tarchanoff3,  reprenant  les  mêmes  expériences,  ont 
fJLl  z     /V       vu  Que  le  premier  effet  de  la  section  du  sciatique  est  un  resserre- 
ment des  vaisseaux,  la  dilatation  n'arrivant  que  d'une  manière 
secondaire  et  comme  par  l'épuisement  de  la  contractilité. 
A***^'^    Dastreet  Morat  sont  arrivés  à  des  résultats  analogues,  en  exci- 
ï-  t  tant  le  nerf  sciatique  pendant  qu'ils  exploraient  à  la  fois  la  pres- 

^^/,v~f'v~^'     sion  artérielle  et  la  pression  veineuse  par  la  méthode  indiquée  ci- 
dessus,  §  260. 

Ces  résultats  contradictoires  semblent  prouver  que  le  nerf  scia- 
*>  tique  est  trop  complexe  pour  servir  à  de  telles  expériences  ;  qu'il 

^^jj^  .^H^*"^     contiendrait  en  effet  les  nerfs  vaso-moteurs  de  deux  sortes  et  que, 
■y^vw  suivant  les  circonstances,  les  constricteurs  ou  les  dilatateurs  agi- 

raient d'une  façon  prédominante4. 

1.  Lovcn,  Uber  die  Erwcilerung  von  Arterien  in  Folge  einer  Nervcn  Erregung, 
Lab.  Ludw.,  186G. 

2.  Gollz,  Ueber  gefàsserweilerende  Nervcn  (P/liiger's  Arch.,  1874). 

3.  Putzeys  et  Tarchanoff,  Ueber  den  Einfluss  des  Ncrven  sysl.  aufden  Zustand  der 
Gefàsse.  Arch.  de  Reich.  et  Du  Bois  Reymond,  1874. 

4.  En  étudiant  les  effets  des  excitations  traumatiques  sur  la  conlractilité  des  vais- 
seaux cutanés  §  250,  j'ai  maintes  fois  constaté  que,  pour  provoquer  un  resserrement 
vasculaire  évident,  il  faut  agir  sur  la  peau  lorsqu'elle  est  chaude  et  fortement  colorée. 
Lépine  croit  pouvoir  établir  comme  un  fait  général  que,  suivant  que  les  vaisseaux  sont 
dilatés  par  la  chaleur  ou  resserrés  par  le  froid,  l'excitation  d'un  même  nerf  produit  des 
effets  opposés.  Ainsi,  après  avoir  dilaté  par  la  chaleur  les  vaisseaux  de  la  patte  d'un 
chien,  ce  physiologiste  a  vu  l'excitation  du  bout  périphérique  du  nerf  sciatique  provo- 
quer un  abaissement  de  température.  Sur  une  patte  refroidie,  la  même  excitation  pro- 
duisit un  échauffement  notable.  (Lépine.  —  Soc.  de  Biologie,  4  mars  1876.) 

L'incertitude  qui  s'attache  toujours  aux  expériences  dans  lesquelles  on  estime  l'état 
des  vaisseaux  d'après  la  température,  a  engagé  Lépine  à  reprendre  ces  expériences  dans 
des  conditions  plus  rigoureuses.  Sur  les  conseils  de  Ludwig,  il  recourut  à  l'emploi  d'une 
sorte  de  pléthysmographe.  Or,  bien  que  les  résultats  généraux  de  ces  nouvelles  expé- 
riences confirment  ceux  qu'il  avait  obtenus  d'abord.  Lépine  a  fait  cette  observation  :  que 
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D'autres  nerfs  vaso-dilatateurs  ont  encore  été  signalés  :  Vul- 
pian  *,  après  avoir  montré  que  l'action  de  la  corde  du  tympan  ne  se 
borne  pas  à  dilater  les  vaisseaux  de  la  glande  sous-maxillaire,  ? 
mais  qu'elle  agit  pareillement  sur  ceux  de  la  pointe  de  la  langue,  y" 
a  trouvé  que  le  glosso-pharyngien  était  vaso-dilatateur  pour  la  ' 
base  de  la  langue  et  le  pharynx. 

Aujourd'hui,  les  expériences  se  multiplient  de  toutes  parts;  n 
Jolyet  et  Laffont*  viennent  de  constater  une  action  vaso-dilatatrice 
dans  les  branches  du  nerf  trijumeau  excitées  au  delà  du  ganglion 
de  Gasser.  Les  récents  travaux  de  Laffont5  sur  la  circulation  de  la 
mamelle  ont  fait  voir  que  le  diamètre  des  vaisseaux  de  cet  organe  l  ?~^>^~ 
et  la  sécrétion  lactée  sont  sous  la  dépendance  de  nerfs  dont  la' 
fonction  est  identique  à  celle  de  la  corde  du  tympan  par  rapport  , 
à  la  glande  sous-maxillaire.  Or  le  nombre  et  la  situation  si  va-    '  " 
riables  des  mamelles  chez  les  différentes  espèces  d'animaux 
montrent  que  les  nerfs  dilatateurs  peuvent  provenir  de  régions 
très  différentes  de  l'axe  spinal. 

Jusqu'ici,  la  multiplicité  des  éléments  nerveux  qui  semblent 
concourir  à  la  constitution  des  nerfs  mixtes,  l'inégale  excitabilité 
de  ces  divers  éléments  selon  la  nature  des  excitants  employés, 
les  effets  différents  qifon  observe  suivant  l'état  où  se  trouve  l'ani- 
mal, tout  cela  contribuait  à  faire  du  rôle  des  nerfs  vaso-dilatateurs  - 
un  des  problèmes  les  plus  obscurs  de  la  physiologie. 

Tout  récemment,  Dastre  et  Morat4  ont  communiqué  à  l'Aca- 
démie des  sciences  un  fait  qui  présente  une  importance  incontes- 
table. D'après  ces  physiologistes,  le  cordon  cervical  du  grand  sym- 
pathique, considéré  depuis  les  expériences  de  Cl.  Bernard  et  de 
Brown-Séquard  comme  le  type  des  nerfs  vaso-constricteurs, 
contiendrait  en  outre  des,  filets  vaso-dilatateurs.  Les  premiers 
se  rendant  aux  téguments  de  la  tête  et  à  la  langue,  les  autres 
aboutissant  à  la  muqueuse  des  lèvres  et  des  joues. 

Lette  influence,  pour  Dastre  et  Morat,  serait  directe  et  immé- 
diate, c'est-à-dire  indépendante  de  toute  influence  réflexe  et  se 
produisant  sans  constriction  vasculaire  préalable  ;  elle  a  été  mise 

sur  le  membre  échauffé  l'excitation  du  sciatique  produit  un  resserrement  passager  des 
vaisseaux  avant  de  donner  lieu  à  la  dilatation  vasculaire. 

1.  Vulpian,  Leçons  sur  l'appareil  vaso  moteur,  1875,  t.  I,  p.  156. 

2.  Jolyet  et  Laffont  (Soc.  Biol.,  13  déc.  1879). 

3.  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences,  13  oct.  1879. 

4.  Dastre  et  Morat,  Comptes  rend.  Âcad.  des  se,  16  et  30  août  1880. 

maret,  Circulation.  2e 
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en  doute  par  Laffonl  :  une  discussion  s'est  engagée  a  ce  sujet 
devant  la  Société  de  Biologie  et  l'accord  n'est  point  aujourd'hui 
établi  entre  ces  différents  expérimentateurs  sur  le  fait  essentiel, 
à  savoir,  sur  l'existence  d'une  dilatation  primitive  produite  par 
l'excitation  du  sympathique  cervical. 

Toutefois,  l'expérience  suivante  semble  être  décisive  :  Dastre  et 
Morat  détruisent  le  bulbe  d'un  chien  soumis  à  la  respiration 
arlifïcielle,  puis  ils  excitent  le  bout  périphérique  du  grand  sym- 
pathique cervical.  Ils  voient  alors  se  produire  une  dilatation  des 
vaisseaux  de  la  face  interne  de  la  lèvre  et  de  la  joue  correspon- 
dantes. Cette  dilatation  n'est  précédée  d'aucun  resserrement  appré- 
ciable; en  outre,  elle  semble  bien  dépendre  exclusivement  de 
.  l'excitation  du  sympathique,  car  la  destruction  du  bulbe  exclut 
flUv,  'wîr  l'intervention  d'un  réflexe  vasculaire. 

Les  mômes  auteurs  ont  récemment  annoncé  qu'ils  avaient  dé- 
couvert  l'origine  et  le  trajet  des  nerfs  vaso-dilatateurs  de  l'oreille 
du  lapin1.  Leurs  expériences  tendraient  à  effacer  la  distinction 
topographique  entre  les  filets  constricteurs  et  les  filets  dilatateurs 
des  nérfs  vasculaires.  Ces  deux  ordres  de  nerfs  chemineraient 
ensemble  dans  les  branches  du  grand  sympathique;  de  sorte  que 
si  l'on  observe  dans  les  nerfs  mixtes  la  propriété  vaso-dilatatrice, 
c'est  à  des  branches  émanées  du  grand  sympathique  qu'ils  l'au- 
raient empruntée. 


11,....  1 


Enfin,  les  nerfs  vaso-dilatateurs  subiraient,  en  traversant  les 
'  ,  ;  ganglions  du  sympathique,  une  modification  encore  indéterminée, 
\Cm~  yHr4*  jTiais  qui  ne  permettrait  plus  de  mettre  en  évidence,  par  des  exci- 
tations directes,  leur  propriété  de  relâcher  les  vaisseaux. 


Origines  centrales  des  nerfs  vaso-moteurs. 

g  266.  —  Presque  aussitôt  après  que  les  expériences  des  phy- 
siologistes eurent,  montré  le'  rôle  des  nerfs  vaso-moteurs,  les  mé- 
decins constatèrent  des  troubles  circulatoires  à  la  suite  des  lésions 
des  centres  nerveux.  Les  résultats,  toutefois,  ne  concordaient  pas 
toujours;  dans  les  hémiplégies,  par  exemple,  on  a  signalé. ordi- 
nairement un  échauffement,  quelquefois  un  refroidissement  du 
membre  paralysé,  comme  si  la  lésion  intéressait,  tantôt  les  ori- 


1.  Dastre  et  Morat,  Soc.  de  Blol.,  mars  1881. 
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gines  des  vaso-constricteurs,  tantôt  celles  des  vaso-dilatateurs. 
Certaines  lésions  centrales  semblent  toutefois  produire  constam- 
ment un  relâchement  vasculaire.  Ainsi,  la  section  de  la  moelle   ^  *x> 
épinière,  au  voisinage  du  bulbe,  et  la  section  du  bulbe  lui-même,  y  ■ 
produisent  un  échauffement  de  la  surface  du  corps;  le  manomètre 
appliqué  aux  artères  signale,  dans  ces  cas,  un  abaissement  no- 
table de  la  tension  artérielle  avec  accélération  du  rythme  du  cœur. 
Ce  point  des  centres  nerveux  serait,  pour  ainsi  dire,  le  confluent  ^ 
des  nerfs  vaso-constricteurs,  et  sa  division  intéresserait  aussi  bien  ^ 
les  nerfs  qui  montent  du  côté  de  la  tête  que  ceux  qui  descendent 
vers  le  reste  du  corps. 

Pour  démontrer  l'existence  de  celte  région  centrale  qui  tient 
sous  sa  dépendance  le  système  vaso-moteur  tout  entier ,  on  applique 


Fig.  213  Cliule  graduelle  de  la  pression  à  partir  du  point  M  sur  un  animal  qui  vient  de  mourir  par 
arrêt  du  cœur.  Au  point  PI  on  détruit  le  bulbe;  chute  plus  rapide  de  la  pression  par  le  relâche- 
ment des  vaisseaux. 


un  manomètre  à  une  artère  chez  un  animal  curarisé  et  l'on  excite 
le  bulbe  au  moyen  de  l'électricité.  Aussitôt  une  notable  élévation 
de  la  pression  artérielle  accuse  un  resserrement  énergique  des 
petits  vaisseaux. 

Quand  on  détruit  le  bulbe,  le  premier  effet  du  traumatisme 
est  une  excitation  générale  des  vaso-constricteurs  et  une  forte 
élévation  de  la  pression  artérielle  ;  le  relâchement  des  vaisseaux  ne 
se  produit  qu'un  instant  après l. 

Lorsqu'un  animal  vient  d'être  tué  par  l'arrêt  du  cœur,  la  pression 
artérielle  décroît,  d'un  mouvement  diminué  (fig.  213),  jusqu'à  ce 
qu'elle  soit  voisine  de  zéro.  Si,  à  ce  moment  (à  l'instant  PI)  on 
détruit  le  bulbe,  on  observe  une  chute  nouvelle  de  la  pression  qui 

J:  là'  I'ha!)';ude  de  Pratiq«er  la  piqûre  du  bulbe  sur  les  animaux  dont  on  veut  vi- 
der auss,  complètement  que  possible  les  vaisseaux.  C'est  ainsi  qu'on  procède  par 

emple  dans  le  laboratoire  de  Ludwig,  pour  la  préparation  des  tissus  qufdo  enUt 
soumis  a  la  circulation  artificielle.  etre 
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subitement  tombe  plus  bas  encore.  Le  peu  de  sang  qui  pouvait 
encore  être  retenu  dans  les  artères  passe  dans  les  veines  à  tra- 
vers les  capillaires  entièrement  paralysés. 


Comparaison  des  deux  ordres  de  nerfs  vaso-moteurs. 

§  267.  —  Il  n'existe  pas,  au  point  de  vue  physiologique,  un 
antagonisme  parfait  entre  les  nerfs  vaso-constricteurs  et  les  vaso- 
dilatateurs.  Ainsi ,  tandis  que  la  section  des  vaso-constricteurs 
paralyse  les  tuniques  vasculaires  et  produit  l'élargissement  des 
vaisseaux  avec  échauffement  des  régions  superficielles  dont  la 
circulation  est  accélérée,  la  section  des  nerfs  vaso-dilatateurs  ne 
produit  pas  d'effets  appréciables  sur  le  diamètre  des  vaisseaux 
ni  sur  la  température  des  organes.  C'est  seulement  la  galvanisation 
du  bout  périphérique  des  deux  sortes  de  vaso-moteurs  qui  donne 
lieu  à  des  effets  opposés  suivant  la  nature  du  nerf  que  l'on  excite. 
On  a  cru  pouvoir  établir  un  parallèle  entre  les  nerfs  vasculaires 
A/Jj^ jetles  nerfs  cardiaques,  et  assimiler  les  nerfs  vaso-constricteurs  à 
ceux  qui  favorisent  la  systole  des  ventricules,  les  vaso-dilatateurs 
""aux  nerfs  qui  mettent  le  cœur  en  diastole.  Dans  ce  parallèle,  le 
grand  sympathique  aurait  le  même  rôle  dans  tous  les  points  de 
l'arbre  vasculaire,  puisqu'il  favorise  la  systole  ventriculaire,  §  40, 


et  qu'il  provoque  le  resserrement  des  vaisseaux.  Le  nerf  vague  qui 
met  le  cœur  en  diastole  ou  en  ralentit  le  rythme,  serait  l'analogue  de 
certains  vaso-dilatateurs,,  tels  que  la  corde  du  tympan  et  les  nerfs 
érecteurs  ;  comme  eux,  en  effet,  il  tire  directement  son  origine  du 
*  ,  r    !  centre  cérébro-spinal.  Ajoutons  que  les  ganglions  nerveux  du  cœur 
'  *~    -    !"   auraient  leurs  analogues  dans  les  ganglions  et  les  cellules  ner- 
1  ,      veuses  placés  sur  le  trajet  des  nerfs  vaso-moteurs.  Mais  cette 
Y1~v-l".  Wv~  u^t//y     théorie  générale  est  tout  au  moins  prématurée. 
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CIRCULATION  VEINEUSE. 

Direction  centripète  du  cours  du  sang  dans  les  veines.  —  Propriétés  des  vaisseaux 
veineux.  —  Fonction  des  valvules  des  veines.  —  De  la  principale  force  qui  préside  à 
la  circulation  veineuse.  —  De  la  pression  veineuse.  —  InÛuence  de  l'action  du  cœur 
sur  la  circulation  veineuse.  —  Du  pouls  veineux  —  Vitesse  du  sang  veineux.  —  Cou- 
rant veineux  rémittent  et  pouls  veineux  des  extrémités. 

L'exposé  de  la  circulation  veineuse  ne  nous  arrêtera  pas  long- 
temps ;  en  effet,  le  cours  du  sang  veineux  ne  se  traduit  pas  au 
dehors  par  des  signes  apparents  :  ce  courant  est  uniforme,  et  si, 
parfois,  la  régularité  en  est  troublée,  cela  tient  moins  à  une  acti- 
vité propre  des  vaisseaux  qu'à  des  influences  extérieures  dont 
nous  parlerons  plus  loin.  C'est  pour  cela  que  J.  Hunter  appelait 
les  veines  des  vaisseaux  passifs. 


Direction  centripète  du  cour»  du  sang  dans  les  veines. 

§  268.  —  Il  suffit  d'examiner  au  microscope  une  membrane 
vasculaire  adhérant  à  un  animal  vivant  pour  assister  au  retour 
du  sang  qui,  après  avoir  parcouru  les  fins  réseaux  des  capillaires, 
se  rend,  par  des  branches  convergentes,  dans  des  troncs  de  plus  en 
plus  gros  qui  sont  les  racines  du  système  veineux.  Mais  à  l'époque 
d'Harvey1,  on  n'avait  pas  ces  preuves  directes  du  retour  du  sang 
par  les  veines  ;  aussi  l'immortel  savant  qui  démontra  la  circulation 
du  sang  dut-il  instituer  un  grand  nombre  d'expériences  pour 
prouver  que  le  sang,  envoyé  par  les  artères  dans  tous  les  organes, 
revient  ensuite  de  la  périphérie  au  cœur. 

Harvey  montra,  sur  les  veines  de  l'avant-bras,  comment  les 


i.  Harvey,  La  circulation  du  sang  (trad.  de  Ch.  Ricliet,  p.  140). 
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valvules  s'ouvrent  et  laissent  passer  le  sang  dans  la  direction 
centripète,  comment  elles  se  ferment  pour  empêcher  le  cours  du 
sang  de  s'effectuer  en  sens  inverse.  Chacun  peut  répéter  sur  soi- 
même  ces  expériences  si  démonstratives.  Ainsi,  quand  on  chasse 
le  sang  d'une  des  veines  superficielles  du  dos  de  la  main  en  la 
frottant  avec  le  doigt,  du  poignet  vers  les  phalanges,  et  qu'on  laisse 
le  doigt  appuyé  sur  le  vaisseau,  on  voit  que  la  veine  reste  vide  de 
sang.  Mais  vient-on  à  soulever  le  doigt,  aussitôt  le  sang  se  pré- 
cipite dans  la  veine,  coulant  de  la  périphérie  vers  le  centre,  et  le 
vaisseau  redevient  apparent  et  gonflé  comme  avant.  Ce  phéno- 
mène exige  pour  se  produire  qu'on  opère  sur  une  portion  de 
veine  située  en  amont  d'une  valvule. 


Propriétés  des  vaisseaux  veineux. 

§  269. —  Capacité  et  extensibilité  du  système  veineux.  —  La  plus 
grande  partie  du  sang  est  contenue  dans  le  système  veineux  qui 
^^possède  une  capacité  beaucoup  plus  grande  que  celle  des  artères. 
Chacun  des  vaisseaux  artériels  est,  le  plus  souvent,  accompagné  de 
deux  veines  dont  chacune  offre  un  calibre  plus  grand  que  celui 
de  l'artère  qu'elle  accompagne;  il  y  a,  en  outre,  de  larges  réseaux 
veineux  superficiels  sous -cutanés  qui  communiquent  avec  les 
réseaux  profonds.  Enfin,  on  doit  considérer  comme  faisant  partie 
du  système  veineux  les  canaux  et  les  sinus  creusés  dans  l'épaisseur 
des  os.  Ajoutons  que  les  vaisseaux  veineux  sont  énormément 
extensibles 1  et  se  prêtent  à  recevoir  de  grandes  quantités  de  sang 
sans  que  leur  force  élastique  s'accroisse  beaucoup  ;  c'est,  en  effet, 
dans  le  système  veineux  que  se  loge  temporairement  la  masse 
des  liquides  que  nous  empruntons  à  nos  boissons,  et  qui  parfois 
représente  un  volume  considérable. 

g  270.  —  Grande  résistance  des  vaisseaux  veineux.  —  Malgré 
^jj^X     ^eur  grande  extensibilité,  les  vaisseaux  veineux  sont  très  résis- 

^  étants  :  ils  supporteraient  même  sans  se  rompre  une  pression 

intérieure  plus  grande  que  les  artères.  Haies 2  a  vu  que  la  veine 

1.  W.  Braune,  Beitràge  zur  Kehlniss  d.  Venenelasticitàl  (Beitr.  z.  An.  u.  Phys., 
1875)  et  Bardeleben,  Ueber  Vcnenclasticitàt  (lenaische  Zeitschr.  f.  Naturw,  1878). 

2.  Haies,  Hémostatique,  p.  136. 
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jugulaire  supportait  la  pression  d'une  colonne  de  sang  de  148 
pieds  de  hauteur.  Wintringham1  a  comprimé  de  l'air,  à  quatre 
atmosphères,  dans  la  veine  iliaque  d'un  bélier,  et  à  six,  dans  un 
tronçon  de  la  veine  porte  du  môme  animal,  tandis  que  l'aorte  se 
rompait  sous  un  effort  moindre. 

§  271.  —  Gontraclilité  des  veines.  —  Les  veines  ne  sont  pas  seu- 
lement élastiques  ;  elles  sont  douées  d'une  contractilité  qui  leur 
permet  de  s'adapter  à  la  masse  du  sang  qu'elles  renferment.  \Aa 
Cette  contractilité  est  facile  à  constater  sur  soi-même.  Gubler  a 
montré  que  si  les  veines  du  dos  de  la  main  sont  gonflées,  il 
suffît  de  les  percuter  un  peu  vivement  pour  voir  apparaître,  au 
bout  de  quelques  secondes,  un  étranglement  sur  le  vaisseau  qui 
a  été  frappé. 

La  lenteur  avec  laquelle  se  produit  cette  contraction  veineuse, 
et  la  persistance  du  resserrement  après  que  l'excitation  trauma- 
tique  a  cessé,  rappellent  entièrement  ce  qu'on  observe  sur  les 
artères  et  les  capillaires.  A  la  phase  de  constriction  succède, 
comme  dans  les  autres  vaisseaux,  une  dilatation  locale. 

g  272.  —  Contractions  rythmiques  des  veines.  —  Certaines  veines 
de  la  périphérie  du  corps  présentent  des  contractions  rythmiques  ; 
ainsi,  Warthon  Jones  a  vu  que,  dans  les  membranes  alaires  de  la 
chauve -souris,  les  veines  battent  plusieurs  fois  par  minute.  Ces 
resserrements,  grâce  à  la  présence  de  valvules  dans  ces  veines, 
peuvent  contribuer  efficacement  à  la  propulsion  du  sang.  Mais 
chez  la  plupart  des  animaux ,  les  mouvements  rythmiques  ne 
s'observent  pas  dans  les  veines  de  la  périphérie;  on  ne  les  trouve 
qu'aux  régions  terminales  du  système  veineux,  dans  le  voisinage 
du  cœur. 

Dès  1660,  Walœus2  a  signalé  des  contractions  pulsatiles  dans 
la  portion  de  la  veine  cave  qui  avoisine  le  cœur.  Ces  contractions 
sont  indépendantes  de  celles  du  cœur  lui-même  ;  elles  persistent 
quand  on  a  séparé  la  veine  cave  de  l'oreillette  par  une  section  com- 
plète. Lancisi3  a  vu,  chez  le  cheval,  ces  contractions  de  la  veine 
cave  se  répéter  quatre  à  cinq  fois,  sans  que  l'oreillette  entre  en 


Il  Us- 


1.  Wintringham,  Expérimental  Inquirij  on  some  Parts  of  the  animal  Structure, 
1840. 

2.  Walœus  (Léltre  à  Bartholin.  In  Barlholini  Anat.  L'd.  1673,  p.  738. 

3.  Lancisi,  Demolu  cordis  et  aneurysmalibus,  p.  211. 
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systole;  Spallanzani  fit  les  mêmes  observations  sur  la  rainette  et 
le  triton1.  Colin2  a  décrit  également  les  battements  des  veines 
caves  sur  les  grands  animaux.  Enfin  des  contractions  rythmiques 
ont  été  aussi  observées  dans  les  veines  pulmonaires  de  la  tortue 
et  du  chat.  Il  est  peu  probable  que  ces  contractions  aient,  chez 
les  animaux  supérieurs  du  moins,  une  influence  efficace  sur  le 
cours  du  sang;  l'action  de  l'oreillette  elle-même  n'élanl  pas  indis- 
pensable à  l'intégrité  de  la  circulation  cardiaque3. 


Fonction  «les  valvules  des  veines. 


g  273.  —  Les  valvules  furent  découvertes  par  Fabricio  d'Acqua- 
pendente;  elles  sont  très  nombreuses  dans  les  veines  de  gros  et 
j  de  moyen  calibre  ;  elles  font  défaut  dans  la  veine  porte  et  dans  les 

■VJ^J-J  veines  des  reins.  de  l'utérus  et  du  poumon;  elles  sont  rares  dans 
Ai^  A  les  veines  de  la  tête  et  du  cou.  Ces  valvules  se  ferment  toutes  les 
jL^J .  fois  que  le  sang  tend  à  rétrograder  du  côté  des  capillaires.  Mais 
ce  ne  sont  pas  les  contractions  veineuses  qui  produisent  ces  clô- 
tures valvulaires  et  contribuent  à  la  propulsion  du  sang  par  un 
4  (vo*^>  °"  mécanisme  analogue  à  celui  du  cœur.  C'est  à  des  influences  exté- 

rieures que  les  veines  empruntent  la  force  motrice  qui  pousse  le 
sang  dans  la  direction  que  les  valvules  commandent.  Ainsi,  les 
veines  qui  rampent  dans  les  interstices  musculaires  sont  compri- 
mées latéralement  toutes  les  fois  que  les  muscles  voisins  se  gon- 
flent en  se  contractant.  Le  sang  contenu  dans  la  portion  de  la 


Vw  veine  ainsi  comprimée  ne  peut  s'échapper  que  dans  la  direction 

*    centripète,  attendu  que,  dans  le  sens  contraire,  la  clôture  des 
V(W        valvules  lui  oppose  un  obstacle  absolu.  La  veine  se  vide  donc  du 
côté  du  cœur,  suivant  la  direction  où  les  valvules  livrent  passage 
au  sang;  puis,  la  contraction  musculaire  terminée,  le  tronçon  vei- 

1.  Spallanzani,  Expériences  sur  la  circulation.  (Trad.  de  Tourdes,  Paris,  An.  VIII). 

2.  Colin,  Comptes  rendus  de  l'Âcad.  des  se,  1862  et  1874. 

3.  Milne  Edwards  suppose  que  les  contractions  veineuses  ont  pu  entretenir  la  circu- 
lation chez  des  fœtus  monstrueux  qui  étaient  privés  de  coeur  et  qui  n'eussent  pu  accom- 
plir leur  développement  intra-utérin  si  le  sang  n'eût  circulé  dans  leurs  vaisseaux. 

Les  battements  veineux  ont  été  de  nouveau  étudiés  avec  soin  dans  ces  dernières 
années.  Ainsi  Lauder  Brunton  et  J.  Fayrer  (Proced.  of  the  Roy.  Soc,  XXV,  p.  174, 
Londres,  1876)  ont  de  nouveau  insisté  sur  l'indépendance  réciproque  des  pulsations  de 
la  veine  cave  supérieure,  des  veines  pulmonaires,  des  auricules,  etc.  Ils  ont  vu  persister 
ces  battemenls  dans  les  veines  caves  supérieure  et  inférieure,  chez  des  animaux  tués 
de  diverses  façons,  jusqu'à  1  heure  50  min.  après  la  mort. 
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neux  comprimé  et  vide  de  sang  se  remplit  facilement  de  nouveau 
par  les  radicules  veineuses. 

Les  valvules  situées  sur  le  trajet  des  veines  des  membres  infé- 
rieurs empêchent  le  poids  de  la  colonne  de  sang  représentée  par 
la  hauteur  du  membre  de  peser  tout  entier  sur  les  radicules 
veineuses,  ce  qui  gênerait  l'arrivée  de  sang  nouveau.  Mais,  pour 
que  les  valvules  supportent  ainsi  la  charge  du  sang  veineux,  il  ne 
faut  pas  que  les  veines  soient  remplies  complètement,  mais  que, 
grâce  aux  pressions  qu'exercent  de  temps  en  temps  les  muscles 
du  voisinage,  certains  tronçons  veineux  soient  vidés.  Dès  lors,  la 
colonne  de  sang  est  en  quelque  sorte  fragmentée;  des  espaces, 
presque  vides,  placés  sur  le  trajet  des  veines ,  permettent  aux 
valvules  de  se  fermer  sous  la  charge  des  tronçons  veineux 
remplis  de  sang  situés  au-dessus  d'elles.  Si  les  veines  étaient 
totalement  remplies  de  sang,  comme  cela  arriverait  dans  le  cas 
d'immobilité  absolue  de  l'appareil  musculaire,  le  rôle  des  val- 
vules serait  inefficace;  elles  ne  formeraient  plus  que  des  dia- 
phragmes flottant  dans  une  colonne  liquide  dont  elles  n'inter- 
rompraient pas  la  continuité.  C'est  pour  cela  que,  dans  les  profes- 
sions où  l'on  se  tient  debout  sans  marcher,  les  veines  se  distendent, 
et  à  la  fin  deviennent  variqueuses. 

Les  valvules  permettent  également  au  sang  veineux  de  profiter, 
pour  sa  progression ,  des  influences  de  la  pesanteur.  En  effet, 
dans  les  mouvements  alternatifs  d'élévation  et  d'abaissement 
des  bras,  la  pesanteur  rend  le  cours  du  sang  veineux  très  rapide 
au  moment  où  le  membre  est  élevé;  puis,  dans  l'abaissement 
des  bras,  la  colonne  sanguine  ne  peut  rétrograder,  car  les  val- 
vules se  ferment  derrière  elle.  Le  bénéfice  de  l'attitude  élevée 
n'est  donc  point  perdu  au  moment  où  le  membre  est  de  nouveau 
placé  dans  la  position  déclive.  L'action  de  la  pesanteur  dans  les 
attitudes  variées  est  même  la  seule  influence  qui  fasse  fonctionner 
les  valvules  des  veines  superficielles  du  bras  et  des  mains,  car  ces 
vaisseaux,  parleur  position  sous-cutanée,  échappent  à  la  pression 
des  muscles  qui  favorise  le  cours  du  sang  clans  les  veines  profondes. 

Dans  certaines  régions,  les  veines  subissent  des  pressions  exté- 
rieures intermittentes  qui  y  favorisent  le  cours  du  sang.  Ces  pres- 
sions proviennent  des  gonflements  rythmés  que  subissent  les 
parties  environnantes  sous  l'influence  de  l'expansion  des  artères. 
Toutes  les  fois  qu'un  organe  est  enfermé  dans  une  enveloppe 
peu  extensible,  la  turgescence  des  vaisseaux  artériels  entraîne 


ML, 
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l'issue  du  sang  des  veines.  Celles-ci  sont  en  quelque  sorte  expri- 
mées et  vidées  de  leur  contenu  par  la  pression  extérieure 
qu'elles  subissent.  Nous  montrerons  que  ces  phénomènes  se  pro- 
duisent dans  le  cerveau  et  dans  l'œil,  quand  nous  parlerons  de  la 
circulation  de  ces  organes. 

Les  veines  n'ont  pas  de  valvules  dans  les  points  de  l'économie 
où  des  pressions  localisées  et  intermittentes  n'agissent  pas  sur  le 
cours  du  sang  :  aussi  la  veine  porte  est  elle  dépourvue  de  valvules 
comme  la  plupart  des  veines  viscérales.  Il  existe,  il  est  vrai,  dans 
l'abdomen,  des  changements  de  pression,  soit  sous  l'influence  des 
efforts,  soit  sous  celle  de  la  respiration  ;  mais  ces  changements  se 
produisent  en  même  temps  dans  la  cavité  abdominale  tout  entière; 
ils  seraient  donc  inefficaces  à  produire  les  interruptions  dans  la 
continuité  de  la  colonne  sanguine  dont  nous  venons  de  parler  à 
propos  des  veines  des  membres  soumises  à  l'action  musculaire; 
ces  pressions,  s'exerçant  également  sur  toute  la  longueur  des 
veines,  n'auraient  aucun  effet  pour  la  propulsion  du  sang. 


De  la  principale  force  qui  préside  à  la  circulation  veineuse. 


B- V  oL  ^uIm" 


g  274.  —  Vis  a  tergo.  —  Puisqu'il  est  démontré  que  les  vaisseaux 
capillaires  n'ont  aucune  action  impulsive  sur  le  sang  qui  les  tra- 
verse, il  est  clair  que  la  circulation  veineuse  ne  peut  se  faire  que 
sous  l'influence  de  l'impulsion  du  cœur,  et  que  la  force  avec  la- 
quelle le  sang  pénètre  dans  le  système  veineux,  force  qu'on  dési- 
gnait autrefois  sous  le  nom  de  vis  a  tergo,  est  la  même  qui  a 
présidé  au  courant  centrifuge  du  sang  dans  les  artérioles  et  les 
capillaires.  Plus  les  petits  vaisseaux  seront  relâchés,  plus  le  sang 
arrivera  avec  force  dans  le  système  veineux,  §  235. 

En  poussant  par  les  artères  des  injections  de  sang  défibriné, 
on  voit  le  liquide  passer  dans  les  veines  et  l'on  peut  ainsi  juger  de 
la  pression  nécessaire  pour  surmonter  la  résistance  des  petits 
vaisseaux.  Les  différents  organes  n'offrent  pas  tous,  à  cet  égard, 
la  même  résistance  :  ainsi  le  rein  semble  être  très  facilement  tra- 
versé par  le  sang  ;  les  glandes  à  sécrétion  intermittente  livrent  un 
passage  facile  au  sang  dans  le  moment  où  elles  sécrètent,  parce 
qu'alors  leurs  vaisseaux  sont  très  relâchés  ;  pendant  la  suspension 
de  leur  fonction,  elles  présentent,  au  contraire,  une  résistance 
très  grande  au  cours  du  sang. 
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:  Toutes  choses  égales  du  côlé  des  résistances  capillaires,  la  vitesse 
de  la  circulation  veineuse  est  nécessairement  proportionnelle  à  la 
pression  du  sang  dans  les  artères1.  Ainsi,  Poiseuille2  ayant  fait 
une  ouverture  à  une  veine  et  noté  le  débit  du  sang  que  fournissait 
la  plaie,  vit  qu'en  pratiquant  une  blessure  à  l'artère  afférente,  de 
manière  a  y  faire  baisser  la  pression,  l'écoulement  veineux  dimi- 
nuait notablement. 

•  A  l'époque  où  l'on  supposait  que  la  force  du  cœur  n'exerçait 
plus  d'action  sur  le  sang  dans  les  capillaires,  et  que  dans  ces 
vaisseaux  il  recevait  une  impulsion  nouvelle,  on  donnait  comme 
preuve  de  cette  assertion  le  fait  suivant  :  quand  on  comprime 
l'artère  d'un  membre  après  avoir  fait  une  plaie  veineuse,  le  sang 
de  la  veine  continue  à  couler  quelque  temps  encore,  bien  que 
l'action  du  cœur  ne  puisse  plus  se  faire  sentir.  Magendie5  a  montré 
que  ce  fait  doit  s'expliquer  par  le  retrait  élastique  des  artères. 
Mais  ce  retrait  n'a  lieu  que  parce  que  les  artères  avaient  été  préa- 
lablement dilatées  par  l'action  du  cœur;  la  tension  artérielle,  en 
effet,  n'est  que  la  force  du  cœur  emmagasinée  dans  l'élasticité 
des  artères  comme  dans  un  ressort,  §  105. 


p^^yx, —  •    (Af^l  ^— < 


De  la  pression  veineuse. 


§  275.  —  La  pression  du  sang  dans  les  veines  est  très  faible  par 
rapport  à  la  pression  artérielle.  Ce  n'est  que  dans  le  cas  où  un 
obstacle  s'oppose  au  passage  du  sang  par  une  veine  que  la  ten- 
sion s'y  élève,  en  amont  de  l'obstacle,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait 
acquis  la  même  valeur  que  dans  les  artères  afférentes.  Encore 
faut-il,  pour  que  cette  haute  tension  soit  obtenue,  que  le  sang 
ne  puisse  s'écouler  par  quelqu'une  des  anastomoses  si  nom- 


whi  II  faut  toutefois  tenir  compte  de  la  réserve  que  nous  venons  d'émettre  relativement 
à  l'état  des  vaisseaux  capillaires,  car  dans  les  circonstances  ordinaires  c'est  le  resser- 
rement des  capillaires  qui  élève  la  pression  artérielle;  or,  ce  resserrement  a  pour  effet 
de  diminuer  la  quantité  de  sang  qui  arrive  dans  les  veines.  C'est  pourquoi,  d'une  ma- 
nière générale,  le  cours  du  sang  veineux  est  d'autant  plus  lent  que  la  tension  artérielle 
est  plus  élevée.  Ce  n'est  donc  que  dans  les  cas  où,  soit  la  tension  artérielle,  soit  la  force  du 
Ç03ur  serait  accrue,  sans  que  rien  fût  changé  à  la  perméabilité  des  capillaires,  que  la 
vitesse  du  courant  veineux  croîtrait  avec  la  tension  artérielle. 

1  Poiseuille,  Recherches  sur  la  cause  du  mouvement  du  sang  dans  les  veines. 
Extr.  du  Journal  universel  et  hebdomadaire  de  médecine,  1830,  1. 1. 

a.  Magendie,  Mémoire  sur  l'action  des  artères  dans  la  circulation  (Journ.  de  mé- 
decine, 1817). 
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breuses  qui  en  assurent  le  retour,  môme  quand  un  ou  plusieurs 
troncs  veineux  importants  sont  oblitérés.  Aussi,  pour  produire 
une  stase  veineuse  absolue  dans  un  membre,  faut-il  en  oblitérer 
toutes  les  veines,  par  exemple,  au  moyen  d'une  constriction  du 
membre  tout  entier,  ne  ménageant  que  les  vaisseaux  artériels. 

Quand  on  a  ainsi  distendu  le  système  veineux  en  y  retenant  le 
sang,  les  capillaires  s'élargissent  par  l'accroissement  de  la  pres- 
sion intérieure  qu'ils  supportent  ;  il  en  résulte  que  les  variations 
de  la  pression  artérielle  se  font  sentir  jusque  dans  les  veines. 
Magendie,  ayant  lié  la  veine  fémorale  d'un  chien  et  fait  une 
piqûre  à  cette  veine,  vit  que  le  jet  de  sang  se  renforçait  quand 
on  comprimait  le  thorax,  ce  qui  élevait  la  pression  artérielle,  ainsi 
qu'on  le  verra  à  propos  des  influences  de  la  respiration  sur  la 
circulation.  Dans  l'opération  de  la  saignée,  le  jet  veineux  est  plus 
fort  quand  le  patient  fait  un  effort  ou  quand  il  souffle  fortement. 
Ce  sont  là  des  effets  d'une  augmentation  de  la  vis  a  tergo. 

Dans  l'état  normal  de  la  circulation,  il  est  très  difficile  d'assigner 
une  valeur  quelconque  à  la  pression  du  sang  dans  les  veines. 
Quelques  auteurs,  toutefois,  ont  essayé  de  déterminer  expérimen- 
talement cette  pression.  Volkmann,  appliquant  un  manomètre 
comparativement  à  des  artères  et  à  des  veines  sur  un  même  animal, 
trouva  des  valeurs  très  différentes  :  165  millimètres  de  mercure  pour 
la  carotide,  27  pour  la  jugulaire,  9  pour  la  veine  métatarsienne. 
Cette  valeur  pour  la  jugulaire  peut  même  être  considérée  comme 
trop  élevée  ;  peut-être  tenait-elle  à  un  obstacle  au  cours  du  sang 
produit  par  l'application  même  de  l'instrument.  En  effet,  la  pres- 
sion dans  la  jugulaire  peut  même  avoir  une  valeur  négative,  sur- 
tout si  on  l'explore  à  la  base  du  cou.  Nous  verrons  que  l'aspi- 
ration thoracique  due  à  la  rétractilité  du  poumon  se  fait  sentir 
dans  cette  région. 

g  276. —  Pression  négative  dans  les  veines  intra-thoraciques  et  dans 
les  veines  voisines  du  thorax.  —  Valsalva  avait  déjà  signalé 
qu'au  moment  des  inspirations,  le  sang  veineux  des  jugulaires 
coule  plus  rapidement  du  côté  de  la  poitrine;  il  appartenait  à 
Barr.y1  de  montrer  qu'une  aspiration  s'exerce  sur  les  veines  voi- 
sines du  thorax  et  de  donner  la  mesure  de  cette  force  aspira- 
trice.  On  a  vu,  §  106,  que  Haies  avait  déterminé  la  hauteur  à  la- 


1.  Barry,  Recherches  expérimentales  sur  les  causes  du  mouvement  du  sang  dans 
les  veines,  Paris,  1825. 
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quelle  le  sang  artériel  s'élève  dans  un  tube;  Barry  fit  voir  qu'en 
adaptant  à  la  veine  jugulaire  un  siphon  dont  l'extrémité  inférieure 
plongeait  dans  un  vase  plein  d'eau,  l'eau  s'élevait  dans  le  tube 
qui  pouvait  humer,  en  quelque  sorte,  le  contenu  du  vase.  L'ascen- 
sion du  liquide  du  côté  de  la  veine  était  plus  grande  dans  les 
phases  d'inspiration,  moindre  dans  celles  d'expiration.  Mais  si  cette  . 
aspiration  thoracique  peut  se  transmettre  à  longue  distance  à  tra- 
vers un  tube  à  parois  rigides,  il  n'en  saurait  être  de  même  si 
l'on  employait  un  tube  à  parois  flasques  comme  celles  d'une 
veine.  Ces  parois  s'appliqueraient  l'une  contre  l'autre,  sous  l'in- 
fluence de  la  pression  atmosphérique ,  et  leur  accolement  fer- 
merait le  vaisseau.  Aussi,  l'aspiration  thoracique  ne  se  propage- 
t-elle  pas  indéfiniment  dans  le  système  veineux. 

Toutefois,  certaines  veines  voisines  du  thorax  et  entourées, 
comme  l'a  fait  remarquer  P.  Bérard1,  d'aponévroses  qui  les  main- 
tiennent béantes,  sont  le  siège  d'une  aspiration  qui  fait  entrer  l'air 
dans  ces  vaisseaux  quand  on  vient  imprudemment  à  les  ouvrir 
sans  exercer  une  compression  en  aval  du  point  incisé.  Les 
chirurgiens  ont  bien  étudié  l'étendue  de  cette  zone  dangereuse  où 
l'introduction  de  l'air  dans  les  veines  est  à  redouter.  C'est  en 
etfet  un  des  accidents  les  plus  graves  qui  puissent  survenir  dans 
une  opération,  car  il  provoque  souvent  la  mort  presque  instan- 
tanément'2. 

La  zone  dangereuse  s'étend  en  dehors  de  la  région  du  cou  ; 
les  chirurgiens  ont  signalé  des  cas  d'introduction  de  l'air  dans  les 
veines  à  la  suite  de  blessure  de  l'axillaire  et  même  de  la  faciale 
près  de  l'angle  de  la  mâchoire s. 

1.  P.  Bérard,  Mémoire  sur  un  point  d'anatomie  et  de  physiologie  du  système  vei- 
neux (Arch.  de  méd.,  1830,  t.  XXIII,  p.  169). 

2.  Mercier  (Gaz.  méd.,  1839)  donna  l'explication  véritable  de  la  mort  à  la  suite  de 
l'introduction  de  l'air  dans  les  veines;  il  l'attribua  à  ce  que  le  sang,  mêlé  à  l'air  et 
devenu  spumeux,  s'engageait  dans  les  capillaires  pulmonaires  et  les  obstruait.  Les  phy- 
siciens savent,  en  effet,  qu'un  tube  capillaire  qui  laisse  aisément  passer  un  courant 
d'air  ou  d'eau  présente  une  résistance  très  grande  pour  un  mélange  d'air  et  d'eau;  celui- 
ci  produit  une  série  de  bulles  séparées  par  de  petits  diaphragmes  de  liquide.  Poiseuille 
(Gaz.  méd.,  1839)  a  démontré,  par  une  série  d'expériences,  que  telle  est,  en  effet,  la 
cause  de  la  mort,  quand  l'air  mêlé  au  sang  a  oblitéré  les  capillaires  du  poumon;  le 
cœur  droit  reste  gorgé  et  ne  peut  plus  se  vider. 

3.  L'aspiration  thoracique  peut  se  faire  sentir  jusque  dans  les  sinus  veineux  et  dans 
les  canaux  des  os  du  crâne.  On  a  observé  aussi  la  pénétration  de  l'air  dans  les  canaux 
veineux  du  rachis.  Cl.  Bernard  a  souvent  parlé  de  la  production  de  ces  accidents  pen- 
dant les  vivisections. 


Jde  l'aspiration  que 
limètres  de  mercure 
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Un  effet  semblable  se  produit  du  côté  de  l'abdomen,  à  l'endroit  où 
la  veine  cave  traverse  le  diaphragme,  et  à  l'embouchure  des  veines 
sus-hépatiques.  En  ces  points,  le  sang  comprimé  par  la  pression 
positive  qui  existe  toujours  dans  l'abdomen,  trouve  au-devant  de 
lui  la  pression  négative  de  la  cavité  thoracique  et  est  aspiré  vers 
--cette  cavité.  L'introduction  de  l'air  dans  les  veines  serait  donc 
également  à  craindre  dans  cette  région  si  .les  opérations  chirur- 
gicales y  étaient  pratiquées.  Méry1  a  vu,  sur  un  chien,  se  produire 
l'introduction  de  l'air  dans  la  veine  cave  inférieure  qu'il  avait 
piquée. 

,  .  ^  (Cette  aspiration  des  veines  situées  dans  le  voisinage  du  thorax 
lient  à  la  pression  négative  que  l'élasticité  pulmonaire  produit 
dans  cette  cavité.  On  sait  que  si  l'on  perfore  les  parois  Ihoraciques, 
l'air  s'introduit  en  sifflant  dans  la  cavité  de  la  plèvre,  et  que  le 
poumon  s'affaisse.  C'est  cette  même  force  qui  s'exerce  sur  le  sang 
des  vaisseaux  et  l'aspire  du  côté  du  thorax.  Carson2  et  Donders5 
ont  donné  la  mesure  de  la  force  élastique  du  poumon,  c'est-à-dire 
cette  force  exerce;  elle  est  d'environ  6  à  8  mil- 
limètres de  mercure  pendant  l'expiration,  et  s'élève  à  30  ou  40  mil- 
)v-fik4imètres  quand  le  poumon  est  déployé  par  une  inspiration  pro- 
fonde. 11  suit  de  là  que,  pendant  les  phases  alternatives  de  la  res- 
piration ,  la  force  aspiratrice  qui  s'exerce  sur  le  sang  change  de 
c/*-~*'u  valeur;  elle  a  ses  maxima  dans  l'inspiration,  ses  minima  dans 

l'expiration.  Dans  les  expériences  cardiographiques  nous  avons  vu 
que,  pendant  les  phases  diastoliques ,  la  pression  est  négative 
dans  l'oreillette  droite,  §  75  ;  or,  sous  l'influence  des  mouvements 
respiratoires,  les  variations  de  cette  pression  négative  produisent 
cUv~^  des  ondulations  de  la  ligne  d'ensemble  du  tracé. 

§  277.  —  Un  effort,  c'est-à-dire  une  tentative  d'expiration  forcée 
tandis  que  la  glotte  est  fermée,  non  seulement  supprime  l'aspi- 
ration thoracique,  mais,  en  comprimant  l'air  contenu  dans  le 
poumon,  donne  une  valeur  positive  à  la  pression  dans  le  thorax; 
yjuX^  r^^aussi,  pendant  l'effort,  le  sang  veineux  serait-il  refoulé  dans  les 
vaisseaux  extra-thoraciques  s'il  ne  trouvait  un  obstacle  dans  les 
valvules  situées  à  leur  origine.  En  tout  cas,  pendant  toute  la  durée 
de  l'effort,  le  sang  est  arrêté  aux  abords  du  thorax  où  il  ne  peut 

1.  Méry,  Questions  de  physique  (Me'm.  de  l'Acad.  des  sciences,  1707,  p.  167). 
r    --   IL-t-*"*^  2.  Carson,  Philos.  Transact,,AS20,  vol.  I,  p.  42. 

3.  J.  Donders,  Physiologie  des  Menschen,  1. 1,  p.  417,  1859. 


CHAPITRE  XXV. 


415 


pénétrer  ;  de  là  résulte  le  gonflement  si  apparent  des  veines  du 
cou  et  de  la  face. 

g  278.  _  Du  côté  de  l'abdomen,  la  respiration  fait  varier  la 
pression  en  sens  inverse  de  ce  qui  a  lieu  dans  le  thorax.  En 
effet,  l'abaissement  du  diaphragme  qui  agrandit  la  cavité  thora- 
cique  pendant  l'inspiration,  diminue  en  même  temps  la  capacité 
de  l'abdomen  en  comprimant  les  organes  et  les  vaisseaux  qui  y 
sont  contenus.  Les  veines  subissent  donc,  aux  différentes  phases 
de  la  respiration,  des  changements  de  pression  inverses  dans  le 
thorax  et  dans  l'abdomen.  Cet  antagonisme  a  été  démontré  par 
différents  auteurs. 

Toutefois,  l'influence  de  la  pression  thoracique  se  fait  sentir 


R. 
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Fig.  214.  Pression  dans  une  veine  sus-hépatique  Pr.V.H.  —  Tracé  de  la  respiration  recueilli  ayee  le 
pneumographe  R.  Le  sens  des  variations  est  le  même  dans  les  deux  tracés. 

dans  la  partie  de  la  veine  cave  qui  avoisine  le  diaphragme  et  dans 
les  veines  sus-hépatiques.  Rosapelly1  a  déterminé  le  rapport  des 
variations  de  la  pression  du  sang  dans  les  veines  sus-hépatiques,  ;  ■ 
avec  les  mouvements  respiratoires  ;  il  a  constaté  que  l'inspiration 
fait  baisser  la  pression  dans  ces  veines  et  dans  la  région  de  la 
veine  cave  où  elles  débouchent,  tandis  qu'elle  élève  la  pression  ;  ■ 
dans  les  autres  veines  abdominales. 

Ainsi,  en  inscrivant  en  même  temps  les  mouvements  respira- 
toires avec  le  pneumographe 2  et  les  changements  de  la  pression 
dans  une  veine  sus-hépatique  avec  un  manomètre,  Rosapelly  a 
obtenu  le  tracé  (fig.  214),  où  l'on  voit  que  les  deux  courbes  sont 

1.  Rosapelly,  Recherches  théoriques  et  expérimentales  sur  les  causes  et  lemècanisme 
de  la  circulation  du  foie,  thèse  inaug.,  Paris,  1873. 

2.  Voir,  pour  la  description  de  l'instrument  et  pour  son  application,  Méth.  graph., 
p.  541. 
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concordantes,  dans  leur  inflexion  générale,  c'est-à-dire  que  l'in- 
spiration fait  baisser  la  pression  dans  le  thorax  et  dans  les  veines 
sus-hépatiques 

En  inscrivant  à  la  fois  la  pression  dans  la  veine  porte  et  les 
mouvements  respiratoires,  on  obtient  des  courbes  discordantes 
(fig.  215),  montrant  que  l'inspiration,  en  même  temps  qu'elle  fait 
baisser  la  pression  thoracique,  élève  la  pression  abdominale. 

Les  influences  de  la  respiration  sur  la  pression  dans  les  veines 
sus- hépatiques  sont  accrues  lorsque  le  passage  de  l'air  est  gêné. 


Fig.  215.  Pression  dans  la  veine  porte  Pr.  V.P.—  Respiration  inscrite  au  pneumographe  R. 
Les  deux  courbes  varient  en  sens  inverse  l'une  de  l'autre. 


En  faisant  obstacle  à  l'inspiration  par  un  rétrécissement  des  voies 
aériennes ,  Rosapelly  a  noté  que  l'abaissement  de  la  pression 
vein*euse,  à  chaque  inspiration,  est  beaucoup  plus  fort  que  dans 
la  respiration  calme.  Les  choses  se  passent  donc,  à  l'orifice  vei- 
neux du  diaphragme,  comme  à  l'entrée  des  veines  jugulaires  en 
haut  du  thorax. 


y.  ^ 
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§279. —  Répartition  de  la  pression  veineuse  dans  les  cavités  splanch- 
niques.  —  La  théorie  fait  prévoir  que  les  veines  qui  traversent  les 
cavités  splanchniques  sont  extérieurement  soumises  à  des  pres- 
sions très  différentes.  La  pression  est  négative  dans  le  thorax,  ainsi 
qu'on  l'a  vu  plus  haut;  elle  est  au  contraire  toujours  positive  dans 
l'abdomen.  Ajoutons  que  l'écart  entre  ces  deux  pressions  varie 
suivant  les  phases  de  la  respiration,  et  varie  en  sens  inverse  pour 
le  thorax  et  pour  l'abdomen,  puisque  l'abaissement  du  diaphragme 
qui  accroît  le  vide  thoracique  élève  la  pression  dans  l'abdomen. 
Toutefois,  l'antagonisme  de  ces  deux  variations  n'est  pas  par- 


1.  Pour  recueillir  la  pression  dans  les  veines  sus-hépatiques,  Rosapelly  glisse  par  la 
jugulaire  une  sonde  mise  en  rapport  avec  un  tambour  à  levier.  La  sonde  traverse  la 
veine  cave  supérieure,  l'oreillette,  la  veine  cave  inférieure,  l'anneau  du  diaphragme,  et 
s'arrête  presque  toujours  d'elle-même  contre  l'orifice  d'une  veine  sus-hépatique. 
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fait.  Luciani1  a  cherché  à  déterminer  expérimentalement  la  valeur 
des  pressions  que  subissent  les  veines,  et  pour  cela,  introduisit  des 
espèces  de  sondes  manométriques  dans  le  thorax  et  dans  l'ab- 
domen*. 

Il  a  vu  que  les  variations  de  la  pression  ne  sont  pas  rigoureu- 
sement inverses  dans  le  thorax  et  dans  l'abdomen,  comme  cela 
arriverait  si  les  mouvements  respiratoires  n'étaient  produits  que 
par  l'action  du  diaphragme.  L'expiration,  chez  certains  chiens, 
s'accompagne  d'une  contraction  des  parois  de  l'abdomen  qui  ac- 
croît la  pression  dans  cette  cavité,  tandis  que  le  relâchement  du 
diaphragme,  s'il  intervenait  seul,  aurait  pour  effet  de  diminuer 
cette  pression.  Si  on  paralyse  les  muscles  abdominaux  par  l'écra- 
sement de  la  moelle  dorsale,  aussitôt  apparaît  l'antagonisme  par- 
fait entre  les  variations  thoraciques  et  les  variations  abdominales 
de  la  pression. 

Quand  on  pratique  la  respiration  artificielle,  on  observe  un  syn- 
chronisme parfait  entre  les  variations  thoraciques  et  abdominales, 
mais  alors  les  variations  sont  de  môme  sens  dans  les  deux  cavités. 

En  somme,  les  variations  de  pression  dans  l'intérieur  des  veines 
contenues  dans  les  cavilés  splanchniques  sont  produites  par  des 
changements  de  la  pression  dans  ces  cavités  elles-mêmes;  de 
sorte  que  si,  en  se  tenant  loin  du  diaphragme,  on  explore  à  la 
fois  la  pression  dans  la  veine  cave  inférieure  et  dans  la  cavité 
abdominale  en  dehors  de  la  veine,  les  deux  pressions  varient  de 
la  même  manière.  Il  en  est  de  même  pour  la  pression  du  sang 
dans  la  veine  cave  supérieure  comparée  à  la  pression  dans  la  ca- 
vité de  la  plèvre. 


;  J^> 
liU'  ***** 


Influence  de  l'action  du  cœar  sur  la  circulation  veineuse. 

§  280.  -  L'action  du  cœur  produit,  dans  la  circulation  des  veines 
caves,  des  temps  d'arrêt  et  même  des  reflux  ;  elle  y  produit  aussi 

1.  L  Luciani,  Délie  oscillazioni  délia  pressione  intra-toracica  e  inlra-addomi- 
nale  [Archiv.  per  le  scienze  mediche,  vol.  II,  fasc  2.,  1877.) 

2.  II  n'est  pas  nécessaire  de  recourir  à  ùne  mutilation  pour  l'application  de  ces 
ondes-  en  en  .ntrodu.sant  une  dans  l'œsophage,  et  une  autre  dans  le  rectum   on  I 
l  nd.cal.on >  .  peu  pr  s  exacte  des  changements  que  la  pression  éprouve  dans  le  borax 

dans  1  abdomen.  La  seule  cause  d'erreur  possible  tient  à  ce  que  l'œsophage  ou  le 

ZnaJTTr  CTaClZ  *Uelrc{0is  et  aiou^  l'effort  de  leurs  muscles  à  la  pre 
sion  qui  existe  dans  la  cavité  explorée.  v 

MAni£Y,  Circulation  ^ 
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des  accélérations.  Pendant  la  systole  des  ventricules,  les  val- 
vules auriculo-ventriculaires  étant  fermées,  le  sang  stagne  clans 
l'oreillette  et  la  pression  augmente  dans  celle-ci,  puis,  de  proche 
en  proche,  jusque  dans  les  veines.  D'autre  part,  si  le  cœur  s'arrête 
en  diastole,  comme  cela  arrive  après  l'excitation  du  pneumogas- 
trique, le  ventricule  se  remplit;  mais  quand  sa  réplétion  est 
achevée,  il  ne  reçoit  plus  rien  de  l'oreillette.  Or,  le  sang  veineux, 
continuellement  versé  par  les  veines  caves  ,  s'arrête  et  distend 
ces  vaisseaux  où  il  acquiert  une  pression  assez  forte. 

Dans  nos  expériences  de  cardiographie  exécutées  avecChauveau, 
nous  avons  constaté  pendant  l'arrêt  du  cœur  cette  énorme  êléva- 


Fig.  216.  0  tracé  des  oreillettes,  V  tracé  du  ventricule  de  la  grenouille  (voir  §  72),  *  o  systole  de 
l'oreillette.  Arrêt  du  cœur  par  une  irritation  abdominale  EE;  élévation  de  la  pression  veineuse 
dans  l'oreillette  pendant  cet  arrêt. 

tion  de  la  pression  veineuse,  tant  dans  les  veines  caves  que  dans 
les  oreillettes. 

On  peut  démontrer  sur  la  grenouille  l'élévation  de  la  pres- 
sion du  sang  dans  l'oreillette  pendant  l'arrêt  du  cœur.  En  inscri- 
vant à  la  fois  la  pulsation  de  l'oreillette  et  celle  du  ventricule,  au 
moyen  du  double  myographe  représenté  figure  41,  on  voit  l'oreil- 
lette se  gorger  de  sang  quand  le  cœur  est  arrêté  par  la  galvani- 
sation du  pneumogastrique. 

La  figure  216  montre  ce  phénomène.  Les  lignes  0  et  V  corres- 
pondent aux  tracés  de  l'oreillette  et  du  ventricule.  On  constate  en 
So  la  pulsation  systolique  de  l'oreillette  et  son  retentissement  dans 
le  tracé  ventriculaire.  En  EE  on  irrite  le  péritoine,  ce  qui,  au  bout 
de  quelque  temps,  provoque  un  arrêt  du  cœur.  Pendant  cet  arrêt, 
l'oreillette  continue  à  s'emplir  par  le  retour  du  sang  veineux  et 
se  gonfle  graduellement1.  Quelque  temps  après  la  reprise  des 

1.  Un  excès  de  la  pression  exercée  par  le  levier  du  ventricule  a  empêché  celui-ci  de 
se  remplir  en  l'absence  des  systoles  de  l'oreillette;  sans  cela,  la  courbe  ventriculaire  eût 
accusé  également  une  élévation  pendant  l'arrêt  diastolique  du  ventricule. 
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mouvements  du  cœur,  on  voit  l'oreillette  se  dégorger  peu  à  peu. 
Cette  phase  de  l'expérience  n'a  pu  être  représentée  dans  le  tracé. 


Du  pouls  veineux. 


§  281.  —  Potain1  étudiant  dans  les  hôpitaux  le  pouls  veineux 
normal,  pour  le  comparer  à  celui  qui  accompagne  l'insuffisance  /"-^ 
Iricuspidc  et  dont  il  sera  question  plus  loin,  a  inscrit  simultané- 
ment  les  pulsations  veineuses,  celles  du  cœur  et  celles  des  artères,  J^f 
Il  a  vu  qu'au  moment  de  la  systole  de  l'oreillette,  un  grand  sou-  ? 
lèvement  se  produit  dans  le  pouls  des  jugulaires,  et  qu'à  ce  sou- 
lèvement succède  un  affaissement  correspondant  à  la  diastole  de 
l'oreillette  dans  laquelle  les  veines  se  vident  brusquement.  Plus 
lard,  arrive  un  second  affaissement  que  Potain  attribue  à  la  dia- 

■ 


Fig.  217.  Pr.  J.,  pression  latérale  dans  la  jugulaire.  -  P.  V.  D.,  pulsation  du  ventricule  droit. 

b.  O.,  systole  de  l'oreillette, 


slole  du  ventricule  dans  lequel  l'oreillette  et  les  veines  se  vident  de 
proche  en  proche. 

Les  expériences  faites  sur  les  animaux  confirment  cette  manière 
de  voir,  du  moins  en  ce  qui  concerne  le  premier  soulèvement 
veineux  auquel  fait  suite  un  affaissement  profond.  La  figure  2.7 
estobtenue  sur'un  chien  dont  on  explore  la  pression  latérale  dans 
a  jugulaire  à  la  base  du  cou,  en  même  temps  que  la  pulsation 
du  ventricule  droit. 

LPolain,  Des  mouvements  et  des  bruitsc/y  se  passent  dans  les  veines  (Bull  / 
Mon.  Soc.  med.  des  hôpitaux,  1868,  t.  IV.)  '  vemes.  (ttull.  et 
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Cette  figure  montre  une  parfaite  coïncidence  du  principal  sou- 
lèvement veineux  avec  la  systole  de  l'oreillette  (S.  0.),  tandis  que 
l'affaissement  veineux  coïncidant  avec  la  systole  ventriculaire  ne 
peut  s'expliquer  que  par  la  diastole  de  l'oreillette. 

Cet  affaissement  soudain  implique  une  recrudescence  dans  la 
rapidité  du  courant  sanguin  du  côté  du  thorax;  parfois,  cette  ra- 
pidité se  traduit  par  des  bruits  de  souffle  dont  le  siège  est  dans 
les  veines  jugulaires. 


§  282.  —  Si  la  pression  du  sang  dans  les  veines  du  thorax  est 
négative,  à  l'état  normal,  c'est-à-dire  le  thorax  étant  intact,  il  n'en 
est  plus  ainsi  quand  on  ouvre  la  poitrine  d'un  animal;  l'aspiration 
y  disparaît  et  les  veines  y  sont  soumises  à  la  pression  atmosphé- 
rique. On  trouve  alors,  dans  l'oreillette  et  dans  les  veines  caves,  une 
(ry^'i-pression  de  quelques  millimètres  de  mercure  provenant  probable- 
3  ment  de  ce  que  la  circulation  est  gênée  dans  le  poumon.  François- 
^L^Franck1  a  constaté  qu'en  insufflant  le  péricarde  sous  une  pression 
de  1  centimètre  de. mercure  la  pression  artérielle  tombe  très  bas; 
!  le  cœur,  en  effet,  cesse  d'envoyer  du  sang,  car  il  cesse  de  se  rem- 
plir. Cela  tient  à  ce  que  la  pression  veineuse  étant  inférieure  à 
1  centimètre  de  mercure,  le  sang  est  incapable  de  rentrer  dans 
le  cœur  en  surmontant  la  contre-pression  qui  agit  sur  l'oreillette. 
Dès  lors,  les  actes  musculaires  du  cœur  s'exercent  à  vide,  et  sont 
sans  effet  sur  le  cours  du  sang. 

Cet  arrêt  de  la  circulation  par  vacuité  du  cœur  n'est  que  passa- 
ger, même  si  l'on  continue  la  contre-pression  dans  le  péricarde. 
En  effet,  la  pression  veineuse  s'élève,  comme  en  arrière  de  tout 
obstacle,  et  dès  qu'elle  devient  légèrement  supérieure  à  un  centi- 
mètre de  mercure,  le  sang  rentre  dans  l'oreillette  et  la  circulation 
se  rétablit.  On  conçoit ,  d'après  cela,  que  des  épanchements  du 
péricarde  soient  compatibles  avec  la  vie,  même  si  le  liquide  pré- 
sente dans  la  poche  une  assez  forte  pression;  c'est  qu'alors  la 
pression  veineuse  s'élève  assez  haut  pour  surmonter  la  contre- 
pression  que  le  cœur  subit. 


0 


Vtr^-  V^*/1^AW"       1.  François-Franck,  'lrav>  lab..  t.  III,  p,  113 
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Yitessc  du  s:m;-  veineux. 

§  283.  —  Comme  la  capacité  des  veines  est  plus  grande  que  celle 
des  artères,  et  que  la  môme  quantité  de  sang  doit,  à  chaque 
instant,  passer  par  tous  les  segments  du  circuit  vasculaire,  il  s'en- 
suit que  la  vitesse  du  courant  veineux  est  moindre  que  celle  du 
courant  artériel.  Nous  parlons,  bien  entendu,  de  la  vitesse  moyenne 
du  sang,  car  certaines  influences  passagères  peuvent  rendre  le 
cours  du  sang  très  rapide  dans  les  veines. 

On  ne  saurait,  du  reste,  attribuer  au  sang  veineux  une  vitesse 
absolue,  puisque  tant  d'influences  la  font  varier  :  quelques  auteurs 
ont  essayé  cependant  de  mesurer  cette  vitesse.  Volkmann1,  avec 
son  hémodromomètre,  a  trouvé  dans  la  veine  jugulaire  d'un 
chien,  une  vitesse  de  225  millimètres  par  seconde.  Mais  ces  re- 
cherches ont  peu  d'intérêt;  on  jugerait  plus  exactement  peut- 
être  de  la  vitesse  du  courant  veineux  en  mesurant  expérimen- 
talement celle  du  sang  artériel,  et  en  calculant,  d'après  le  diamètre 
relatif  des  veines  et  des  artères,  quelle  doit  être  la  vitesse  du 
sang  veineux  pour  une  vitesse  artérielle  déterminée. 

C'est  d'après  ces  considérations  qu'on  attribue  au  cours  du  sang 
dans  les  veines  pulmonaires  une  plus  grande  vitesse  qu'à  celui 
des  artères,  attendu  que  les  quatre  veines  pulmonaires,  au  moment 
où  elles  s'abouchent  dans  l'oreillette  gauche,  auraient,  clans  leur 
ensemble,  une  section  moindre  que  celle  de  l'artère  pulmonaire. 


Courant  veineux  rémittent  et  pouls  veineux  des  extrémités. 

§  284.  —  Le  cours  du  sang  dans  les  veinules  est  ordinairement 
continu  comme  celui  des  capillaires  qui  leur  donnent  naissance. 
Mais,  ainsi  qu'on  l'a  dit  §  238,  le  courant  peut  être  saccadé  dans 
les  capillaires;  ces  saccades  se  font  sentir  assez  loin  dans  le  sys- 
tème veineux.  On  a  pu  voir,  pendant  l'opération  de  la  saignée,  des 
saccades  se  produire  dans  le  jet  de  la  veine,  au  point  de  faire  croire 
que  l'artère  avait  été  blessée.  Il  est  possible  que,  dans  ces  cas,  le 
courant  veineux  ait  été  influencé  par  les  alternatives  de  gonfle- 
ment et  de  resserrement  qu'éprouvaient  les  tissus  voisins,  et  dont 

1.  Volkmann,  Hàmodynamik,  p.  195. 
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les  expériences  de  Piégu  nous  ont  démontré  l'existence,  §  126.  Mais 
cette  origine  ne  saurait  être  attribuée  aux  saccades  du  jet  sanguin 
que  Cl.  Bernard  a  observées  sur  les  veines  de  la  glande  sous- 
maxillaire  quand  il  irritait  la  corde  du  tympan.  Il  vit  alors  le 
sang  s'échapper  de  la  veine,  rouge  comme  du  sang  artériel,  et  le 
jet  en  était  saccadé  comme  celui  d'un  artère.  C'est  qu'en  effet  la 
rapidité  du  courant  sanguin  est  tellement  accrue  par  suite  du 
relâchement  des  vaisseaux  capillaires  de  la  glande,  que  le  sang 
n'a  plus  le  temps  de  devenir  veineux  ;  en  outre,  les  obstacles  qui 
éteignent  la  saccade  artérielle  n'existant  plus,  le  sang  veineux 
conserve  son  intermittence. 

§  285.  —  Le  pouls  veineux  des  extrémités  a  la  même  origine  que 
les  saccades  que  nous  venons  de  décrire.  Boyer1  a  indiqué  depuis 
longtemps  les  pulsations  des  veines  superficielles.  King2  a  très 
bien  expliqué  ce  phénomène  et  a  imaginé,  pour  le  rendre  plus 
visible,  de  l'amplifier  au  moyen  d'un  petit  levier.  Un  fil  de  cire  à 
cacheter,  étiré  à  la  lampe,  était  appliqué  sur  le  vaisseau  et  y 
reposait  par  une  de  ses  extrémités  qu'on  tenait  fixée  avec  l'ongle. 
Le  soulèvement  que  produisait  la  pulsation  veineuse  élait  am- 
plifié par  la  longueur  même  du  levier  et  devenait  très  visible. 
King  a  signalé  certaines  conditions  comme  favorables  à  la  produc- 
tion du  pouls  veineux  des  extrémités;  il  suppose  que  chez  certains 
sujets,  une  plus  grande  fluidité  du  sang  est  la  cause  de  son  pas- 
sage plus  rapide  et  de  la  conservation  des  saccades.  Mais  une 
cause  moins  hypothétique  est  le  relâchement  vasculaire  :  or,  c'est 
après  le  repas,  et  dans  cet  état  qu'on  appelle  la  circulation  excitée, 
que  le  pouls  veineux  se  montre  le  plus  souvent.  Dans  ces  condi- 
tions ,  il  y  a  relâchement  des  petits  vaisseaux  des  téguments. 

1.  Boyer,  Journ.  compl.  des  Se.  mèd.,  XXI,  p.  330. 

2.  King,  Guij's  Hospital  Reports,  1837. 
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CIRCULATION  PULMONAIRE. 

Pression  du  sang  dans  l'artère  pulmonaire.  —  Vitesse  de  la  circulation  pulmonaire. 

—  Influence  de  la  respiration  sur  la  perméabilité  des  vaisseaux  pulmonaires. 

—  Influence  de  la  circulation  pulmonaire  sur  la  circulation  générale.  —  Signes  exté- 
rieurs de  la  circulation  pulmonaire. 

La  circulation  pulmonaire,  ou  petite  circulation,  a  pourfonction 
de  faire  passer  tout  le  sang  veineux  provenant  des  différents  or- 
ganes à  travers  le  poumon  où  il  redevient  artériel.  Au  contact  de 
l'air  respiré,  le  sang  veineux  perd  l'acide  carbonique  dont  il  était 
chargé,  absorbe  de  l'oxygène,  et  de  noir  qu'il  était  avant  d'entrer 
dans  le  poumon,  devient,  en  en  sortant,  rouge  comme  celui  qu'on 
voit  jaillir  d'une  blessure  artérielle.  Le  cours  du  sang  dans  la 
petite  circulation  s'effectue  au  moyen  d'organes  semblables  à  ceux 
de  la  circulation  générale  :  le  cœur  droit,  l'artère  pulmonaire,  les 
capillaires  qui  forment  un  riche  réseau  autour  des  vésicules  des 
poumons,  enfin  les  veines  pulmonaires  qui,  au  nombre  de  quatre, 
versent  le  sang  hématosé  dans  l'oreillette  gauche,  forment  les  dif- 
férentes parties  constituantes  de  la  petite  circulation.  On  désignait 
autrefois  l'artère  pulmonaire  sous  le  nom  d'artère  veineuse,  à 
cause  de  la  couleur  du  sang  qu'elle  renferme;  les  veines  pulmo- 
naires s'appelaient,  pour  la  même  raison,  veines  arlérieuses.  Ces 
désignations  ont  été  abandonnées  comme  inutiles. 

La  circulation  pulmonaire  se  trouve  donc  placée  de  telle  sorte, 
que  le  sang  qui  revient  des  veines  de  la  grande  circulation  entre 
dans  l'oreillette  droite,  et  que  celui  qui  revient  des  veines  de  la 
petite  circulation  entre  dans  l'oreillette  gauche. 

Prcsaion  du  sang  dans  l'artère  pulmonaire. 

I  286.  —  La  même  série  d'actes  se  produit  dans  la  grande  et  dans 
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la  petite  circulation.  On  sait  que  le  cœur  droit  agit  d'une  manière 
synchrone  avec  le  gauche  ;  nous  n'aurons  pas  à  décrire  comment 
se  lorme  la  tension  dans  l'artère  pulmonaire  ni  comment  s'effectue 
le  retour  du  sang  veineux.  Tout  ce  qui  a  été  dit  à  propos  de  la 
grande  circulation  est  applicable  à  la  petite  ;  nous  nous  borne- 
rons à  faire  observer  que  dans  la  petite  circulation  le  sang  éprouve 
beaucoup  moins  de  résistance  que  dans  la  grande.  Ainsi,  en  opé- 
rant sur  la  circulation  pulmonaire,  Sharpey»  a  constaté  qu'il 
fallait  deux  fois  moins  de  force  pour  imprimer  au  courant  une 
certaine  vitesse  que  si  l'on  agit  sur  les  vaisseaux  de  la  grande  cir- 
culation. On  va  voir  que  c'est  de  ce  passage  plus  facile  que  résul- 
tent toutes  les  différences  que  les  expérimentateurs  ont  signalées 
entre  la  force  des  deux  cœurs,  et  entre  les  pressions  du  sang  dans 
l'aorte  et  dans  l'artère  pulmonaire. 

Nous  avons  dit,  §77,  que  les  sondes  manométriques  accusent 
des  pressions  très  inégales  dans  les  deux  ventricules.  Ainsi,  la 
systole  du  ventricule  gauche  serait  environ  trois  fois  plus  énergi- 
que que  celle  du  ventricule  droit.  Or,  nous  savons  que  l'effort  sys- 
tolique  d'un  ventricule  se  mesure  assez  exactement  à  la  résistance 
que  lui  oppose  la  pression  du  sang  dans  l'artère  à  laquelle  il 
;  .  iUwww  *~  PA  fournit;  nous  devons  donc  conclure  que  la  pression  dans  l'artère 
1  pulmonaire  doit  être  environ  trois  fois  moindre  que  celle  qui 
existe  dans  l'aorte2.  Cette  évaluation,  déduite  de  la  pression  du 
sang  dans  le  ventricule  droit,  est  plus  voisine  de  la  vérité  que  ne 
lé  serait  la  mesure  directe  de  la  pression  faite  au  moyen  du  ma- 
nomètre appliqué  à  l'artère  pulmonaire  quand  on  a  ouvert  la 
poitrine  êt  pratiqué  la  respiration  artificielle.  De  telles  mutila- 
tions troublent  trop  profondément  la  fonction  circulatoire  pour 
qu'on  puisse  attacher  quelque  valeur  aux  données  qu'elles  four- 
nissent7'. Au  contraire,  l'introduction  d'une  sonde  manométrique 
dans  les  cavités  droites  du  cœur,  en  passant  par  une  veine  jugu- 
laire, ne  trouble  pas  sensiblement  le  cours  du  sang,  de  sorte 
qu'on  peut  avoir  toute  confiance  dans  la  mesure  qu'elle  donne  de 


(/VvJ."  y^y^ 


1.  Todd  etBowmann,  Physiological  Analomy  and  Physiolegy  of  Man,  1856,  t.  II, 
p.  330. 

2.  Butner  a  trouvé  dans  l'artère  pulmonaire  des  pressions  de  13  à  19""°  de  mercure, 
tandis  que,  dans  l'aorte,  la  pression  atteignait  71  et  115""°. 

3.  Cependant  Cliauveau  et  Faivre  (Gaz.  mèd.,  Paris,  1856)  ont  réussi  à  explorer  di- 
rectement la  pression  dans  l'artère  pulmonaire  en  perforant  la  paroi  thoracique  avec 
un  trocart  :  ils  ont  trouve  celte  pression  égale  à  1/3  de  la  pression  aorlique. 
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la  pression  dans  le  ventricule  droit  et  par  suite  dans  l'artère 
pulmonaire.   L'épaisseur  des   tuniques  musculaires  des  deuxr^c 
ventricules  révèle  aussi  l'inégalité  des  résistances  que  chacun  ■  iA 
d'eux  surmonte  habituellement  ;  les  parois  du  ventricule  gauche,  f,  n 
chez  l'adulte,  sont,  en  effet,  trois  fois  au  moins  plus  épaisses  que,C^ '^V  "." 
celles  du  ventricule  droit  '.  *-* 

Milne  Edwards  qui,  en  maintes  occasions,  a  fait  ressortir  les  ^-'^fj^f^- 
harmonies  qui  existent  entre  les  différentes  fonctions  de  la  vie, 
montre  comment,  par  un  enchaînement  nécessaire,  les  capillaires 
du  poumon  doivent  être  fort  minces  pour  permettre  aux  échanges 
gazeux  de  se  produire  entre  l'air  et  le  sang;  comment  de  cette 
minceur  résulte  une  résistance  plus  faible  que  celle  des  vaisseaux 
de  la  grande  circulation,  d'où  cette  nécessité  d'une  circulation  à 
basse  pression  dans  les  vaisseaux  pulmonaires. 


Vitesse  de  la  circulation  pulmonaire. 


I  287.—  La  circulation  pulmonaire  doit  avoir,  en  chacun  de  ses 
points,  la  môme  vitesse  que  la  circulation  générale.  Une  section^, 
pratiquée  en  un  point  quelconque  du  double  circuit  que  traverse 
le  sang  doit  toujours  en  laisser  passer  la  môme  quantité,  sans 
quoi  il  y  aurait  stagnation  en  ce  point  et  accumulation  de  sang  en 
amont  de  l'obstacle.  Le  débit  des  deux  cœurs  doit  donc  être  le 
même,  quelque  inégale  que  puisse  être  la  capacité  que  présentent  W1^  L' 
les  deux  ventricules  quand  on  les  mesure  en  y  faisant  des  injec-  \ 
Wons.  En  outre,  la  section  de  l'artère  pulmonaire  étant  la  même  L 
que  celle  de  l'aorte,  il  faut  en  conclure  avec  Haies2  que  la  vitesse  ^  i 
du  sang  est  la  même  dans  ces  deux  vaisseaux.  Enfin,  comme  la .fai3fC| 
quantité  de  sang  que  contient  le  poumon  est  de  beaucoup  infé- 
rieure  à  celle  que  renferme  le  corps  tout  entier,  il  s'ensuit  que  le  ^  Y 
renouvellement  du  sang  se  fera  beaucoup  plus  vite  dans  le  pou-/^ 
mon  que  dans  le  reste  du  corps.  Grâce  au  moindre  parcours  qu'elleru~~i 
devra  accomplir,  une  molécule  de  sang  qui  entre  dans  l'artère 

El   nu  '  '  4f  ' 

.  Chez  le  fœtus,  le  sang  ne  traverse  pas  le  poumon  et  l'ondée  qu'envoie  le  venlri-  fe  c  à 
cule  droit  passe  dans  l'aorte  par  le  canal  artériel.  Les  deux  cœurs  concourent  donc  éga- 
lemen  à  la  ç.rculat.on  générale,  les  deux  ventricules  ressentent  la  même  résistance  et  L  fcA 
do  en  dep  oyer  le  môme  effort.  Aussi,  chez  le  fœtus  les  ventricules  droit  et  gauche  t^f       A     \  V  » 
présentent-,  s  très  sensiblement  la  même  épaisseur.  Nous  avons  vérifié  ce  fait  sur  du   *~  L 
cœur  ue  tœtus  de  chien. 
2.  Haies,  Hémostatique,  p.  62. 
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pulmonaire  arrivera  beaucoup  plus  vite  à  l'oreillette  gauche  qu'une 

molécule  qui  entre  dans  l'aorte  n'arrivera  à  l'oreillette  droite,  g  3. 


Influences  de  la  respiration  sur  la  perméabilité  des  vaisseaux 

pulmonaires. 


V  v^/^/^  'è  288-  —  0n  sa^  depuis  longtemps  que,  chez  les  animaux 

!  \u*J^  (^   asphyxiés,  le  cœur  droit  et  l'artère  pulmonaire  sont  gorgés 
de  sang.  Cette  stase  indique  un  obstacle  au  cours  du  sang  à  l'in- 
térieur du  poumon.  Haller1  l'attribuait  à  une  cause  toute  mécani- 
■  l^AoA**- ■', " "que ;  il  supposait  que  dans  l'expiration,  en  môme  temps  que  le 
iX^^'    poumon  s'affaisse,  il  se  produit  des  plissements,  des  espèces  de 
^^ZyX  coudes  dans  les  vaisseaux  pulmonaires,  et  que  le  sang  était  arrêté 

y,jU*~^         l/)   par  ces  coudes.  David  Williams2  chercha  à  réfuter  l'opinion  de 
^^3^  Haller  en  montrant  que  si  on  lie  la  trachée  avant  d'ouvrir  la  poi- 

*~ZÙjul  ixaa*^*     trine,  le  poumon  ne  peut  s'affaisser,  et  pourtant  l'asphyxie  s'ac- 
çjQtA<t^^(fyr*^    compagne  encore  de  stase  du  sang  dans  le  cœur  droit  et  dans  l'ar- 
J-£M^~~-'  ^^r  r  1ère  pulmonaire.  Alison3fit  voir  que  la  congestion  des  cavités 
}^h.Sïi  droites  se  produit  également  quand  un  animal  est  placé  dans  un 

r/UX'  milieu  irrespirable,  dans  l'azote  par  exemple,  bien  que  les  mou- 

Uv~CÏ'v^  vements  respiratoires  continuent  à  s'exercer.  Il  semble  ,  donc 

.'.  ptvM^    ^jp^que  le.  seul  fait  de  la  suppression  de  l'hématose  constitue  un  ob- 
stacle  au  cours  du  sang,  comme  si  les  vaisseaux  pulmonaires  se 
contractaient  dans  l'asphyxie. 
jjjj.  ,J.        Quincke  et  Pfeiffer4  démontrèrent  par  des  expériences  que  le 
ivw3  cu^f>';    poumon  distendu  comme  dans  l'inspiration  normale,  c'est-à-dire 
par  dilatation  de  la  cage  thoracique,  est  plus  perméable  au  sang 
^  que  le  poumon  affaissé  pendant  l'expiration.  Ils  virent  aussi  que 

rfU^  c^ax^  n^fç<     ia  respiration  artificielle,  celle  qui  consiste  à  dilater  le  poumon 
tfjUuC.  ^         par  insufflation,  produit  des  effets  inverses  de  ceux  de  la  respi- 
kX/^A.  '^ïCa>ration  normale,  au  point  de  vue  de  la  circulation  pulmonaire, 
tyt*^>  •  c'est-à-dire  que  la  circulation  est  gênée  dans  le  poumon  insufflé. 

Mais  ces  auteurs  ont  cru  que,  sur  l'animal  vivant,  les  effets  favo- 

1.  Haller,  Elementa  physiologix,  t.  III,  p.  243  et  suiv. 

2.  D.  Williams,  On  the  cause  and  the  ejfects  of  an  obstruction  of  the  blood  in  tlie: 
lungs  (Edinburgh  médical  and  surg.  Journ.,  1823,  t.  XIX,  p.  524). 

3.  Alison.  (Cité  par  Longet.  Phijs.,  t.  II,  p.  258.) 

4.  Quincke  et  Pfeiffer,  Ucber  den  Blutslrom  in  den  Lungen  {Arch.  von  RewhcrU 
und  Du  Bois-Rcymond,  1871,  §  90). 
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rables  de  l'inspiration  devraient  être  compensés  par  l'action  défa- 
vorable que  le  ventricule  droit  éprouverait  dans  son  action.  Pour 
eux,  le  vide  thoracique  ferait  obstacle  à  la  systole  du  ventricule 
«droit  et  tendrait  à  le  maintenir  dilaté. 

Plusieurs  physiologistes  ont  fait,  dans  le  laboratoire  de  Ludwig, 
des  expériences  sur  le  même  sujet.  Ceradini1  chercha  à  déterminer 
jla  quantité  de  sang  qui  traverse  le  poumon,  suivant  que  cet  or- 
bane  est  distendu  par  l'inspiration  ou  affaissé  par  l'expiration.  s^^cT 
Kes  expériences  furent  continuées  par  Héger2.  Le  poumon  étant  ^        <A'  ^ 
fdétaché  soigneusement  avec  ses  vaisseaux,  et  la  trachée  étant ou^a.- 
Bivisée  à  la  base  du  cous,  on  plaçait  le  poumon  clans  une  caisse  ^^^^^^ 
le  verre  formée  de  deux  moitiés  lutées  soigneusement  l'une  avec  '/p &x 
autre.  Cette  caisse,  Lungenkàste,  était  munie  de  plusieurs  tubu-  « 
lures:  l'une  recevait  un  tube  afférent  qui  portait  le  sang  aux  t<~h^/CC  , 
brtères  pulmonaires ,  une  autre  laissait  passer  un  tube  efférent 
Lui  conduisait  au  dehors  le  sang  des  veines  pulmonaires;  une  ^~,e"v~' 
troisième  livrait  passage  à  la  trachée;  enfin,  par  une  quatrième 
lubulure  communiquant  avec  la  cavité  de  la  caisse,  on  pouvait  y 
comprimer  ou  y  raréfier  l'air,  de  manière  à  produire  des  amplia- 
lions  ou  des  resserrements  du  poumon  imitant  les  mouvements 
respiratoires.  . 

Le  sang  étant  amené  dans  les  arlères  du  poumon  sous  charge A-il^—  " 
fconstante,  au  moyen  d'un  vase  de  Mariotte,  on  constatait  d'abord  CT 
pie  le  poumon  affaissé  laissait  passer  moins  de  sang,  sous  une  "T~J. 
nôme  charge,  que  le  poumon  déployé  par  une  aspiration  exercée 
lans  la  caisse. 

En  exécutant  des  mouvements  alternatifs,  pour  imiter  les  am-  fu^J  ■ 
)liations  et  les  retraits  des  poumons  dans  la  respiration,  Héger 
rit  que  les  accroissements  et  les  diminutions  de  vitesse  du  sang 
îe  correspondent  pas  exactement  aux  phases  alternantes  de  Tarn-  \*3~< 
)liation  et  du  resserrement  pulmonaires.  Le  premier  effet  de 
'ampliation  du  poumon  est  d'arrêter  le  courant  veineux;  le  sang 
'accumule  dans  les  vaisseaux  qui  se  dilatent  en  même  temps 


1.  Les  recherches  de  Ceradini  avec  l'appareil  spécial  destiné  à  établir  la  circulation 
rtificielle  dans  le  poumon  isolé  (la  Lungenkàste)  n'étaient  point  publiées  à  l'époque 
ù  Héger  publia  son  travail  (1873). 

2.  Héger,  De  la  circulation  du  sang  dans  les  organes  isolés,  Th.  Bruxelles,  1873,  et 
\apport  sur  les  circulations  artificielles.  —  Congrès  de  Bruxelles,  1875. 

3.  Cette  expérience  qui  demande  à  être  faite  avec  de  grands  soins  est  décrite  avec  tous 
es  détails  dans  le  travail  de  Héger. 
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Z^lJ^  'qU6  168  vé8icules  Pulmonaires;  ce  n'est  qu'à  la  fin  de  l'inspiration 

que  lléeoulement  veineux  reparaît.  Si  on  maintient  alors  le  pou- 
%  ]/L^L  (/^lon  distendu,  le  sang  le  traverse  en  quantité  plus  grande  que 

JL^Tu^»  U*yv>  iC-101'5*!"''1  était  affaissé  en  permanence. 

U  JL~™  (*VU4-<^      Au  début  de  l'expiration,  c'est-à-dire  quand  le  poumon  com- 
~àrt~~~~~*-  Aty  mence  à revenir  sur  lui-môme,  le  jet  veineux  s'accélère  encore  ;  le 
iHww.  l^U*  ^L-1  contenu  des  vaisseaux  pulmonaires  est  en  quelque  sorte  exprimé 
'l  LA-.  cIli  Poumon  comme  d'une  éponge  que  l'on  comprimerait,  puis,  à 

Jv^o  ^  "S"^  mesure  que  le  poumon  achève  de  se  resserrer,  le  courant  veineux 
Ut-  +y*~Y\*  diminue;  il  atteint  enfin  un  régime  lent  qu'il  conservera  tant 
b^~n~*  U~v~"^  16  poumon  ne  SUDira  Pas  mie  ampliation  nouvelle. 

cWwvwu-,  i  D'autres  auteurs  reprirent  ces  expériences  avec  la  préoccupation 

de  Se  rapprocher  davantage  des  conditions  de  la  nature.  Ainsi, 
«M  ^af  dans  le  Poumon,  les  artères  pulmonaires  et  le  cœur  droit  d'une 
part,  les  veines  pulmonaires  et  le  cœur  gauche  de  l'autre,  sont 
soumis  à  la  pression  alternativement  accrue  et  diminuée  qui  existe 
dans  le*  thorax  pendant  les  mouvements  respiratoires.  Funke  et 
Lalschen berger  S  Bowditch  et  Garland 2  construisirent  des  appa- 
reils schématiques  dans  lesquels  ils  tinrent  compte  des  variations 
de  la  pression  extérieure  sur  le  cœur  et  le  sang. 

JL  rv^        g  289.  —  Un  point  saillant  qui  ressort  des  expériences  précé- 
dentes, c'est  que  si  l'on  fait  des  insufflations  par  la  trachée,, 
comme  sur  les  animaux  soumis  à  la  respiration  artificielle,  on  voit 
se  renverser  le  sens  des  phénomènes,  au  point  de  vue  du  mouve- 
o      _^)F    ^       ment  du  sang.  L'inspiration,  c'est-à-dire  l'insufflation  pulmonaire, 
^Lv-Jj  ALl^aA'        s'accompagne  de  ralentissement  du  cours  du  sang;  l'expiration  i 
cy*~~^--*  en  accélère  le  mouvement.  La  cause  de  cette  différence  est  très  = 

<tuc*v^  simple;  on  conçoit  en  effet  qu'une  insufflation  d'air  comprime' 

t^J^n  C^fJ-t*         les  capillaires  du  poumon  et  refarde  le  courant  sanguin. 

Ces  résultats  s'accordent  complètement  avec  ceux  des  expé-l 
riences  de  Gréhant3  qui  a  réussi  à  interrompre  totalement  la  cù|i 
culation  pulmonaire  sur  un  chien,  en  insufflant  de  l'air  dans  la 
u-  Ww-^  Owirachée,  sous  une  pression  de  65  millimètres  de  mercure. 

1.  Funke  et  Latschenberger  (Archiv.  f.  d.  gasammte  Physiol.,  I.  XV  et  XVII,  1876  : 
et  1877). 

2.  Bowditch  cl  Garland,  The  Eff'cct  of  respiralory  Movemcnls  on  the  pulmonary  , 
Circulation.  (The  Journ.  of  Physiology,  vol.  II,  n°  2,  18/9,  p.  91.) 

3.  Gréhant,  Arrêt  de  la  circulation  par  V introduction  d'air  comprimé  dam  le 
poumon.  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences,  t.  LXXIU,  p.  274. 
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Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  cette  opposition  entre  la  respiration  '  Jlj^^^  «~ 
naturelle  et  la  respiration  artificielle,  au  point  de  vue  de  leur  in- 
fluence sur  le  cours  du  sang.  Beaucoup  d'expériences  ont  été  en- 
tachées d'inexactitude  parce  qu'elles  ont  été  faites  sur  des  animaux 
curarisés  que  l'on  faisait  respirer  artificiellement;  il  suffit  d'être 
prévenu  pour  se  tenir  en  garde  contre  de  pareilles  erreurs. 

Dans  la  pratique  médicale,  il  n'est  pas  non  plus  sans  intérêt  de 
chercher  à  imiter  le  mieux  possible  les  mouvements  de  la  respi- 
ration pour  ramener  à  la  vie  les  asphyxiés.  Longtemps  on  s'est 
bornéa  faire  l'insufflation  bouche  à  bouche,  ce  qui  est  assurément 
le  moyen  le  plus  commode  de  faire  pénétrer  de  l'air  dans  le 
poumon.  Mais,  si  l'on  songe  que  cette  pénétration  de  l'air  com- 
promet la  circulation  pulmonaire,  on  comprendra  toute  l'im- 
portance que  peut  avoir  l'emploi  de  procédés  de  respiration 
artificielle  dans  lesquels  on  fait  varier  la  capacité  thoracique. 

Un  de  ces  procédés,  dû  à  Denis-Dumont,  consiste  à  imprimer 
aux  omoplates  des  mouvements  par  lesquels  on  élève  les  côtes 
et  Ton  produit  une  certaine  ampliation  du  thorax,  suffisante  pour 
faire  pénétrer  un  peu  d'air  dans  le-  poumons.  Un  procédé  plus 
efficace,  mais  qui  exige  l'emploi  d'un  appareil  spécial,  est  celui 
qu'a  imaginé  le  docteur  Woillez.  Le  patient  est  introduit  tout 
entier,  sauf  la  tête,  dans  une  caisse  qui  s'adapte  exactement  au 
pourtour  du  cou  et  dans  laquelle,  au  moyen  d'un  soufflet,  on 
raréfie  et  comprime  l'air  alternativement.  On  peut  ainsi  effectuer 
des  mouvements  respiratoires  d'une  grande  étendue. 


Influence  de  la  circulation  pulmonaire  sur  la  circulation  générale 


§  290.  —  Tout  obstacle  au  cours  du  sang  dans  le  poumon  a  pour 
effet  de  diminuer  la  quantité  de  sang  qui  rentre  dans  les  cavités 
gauches  du  cœur.  Les  ondées  qu'envoie  le  ventricule  gauche  dimi-  ifc^ 
nuent  de  volume,  la  tension  artérielle  baisse  et  le  pouls  devient  p 
petit,  fréquent  et  dicrote.  puisque  les  conditions  de  l'oscillation  X 
des  ondes  sanguines  sont  réunies  §  174. 

Il  y  a  plusieurs  moyens  de  produire  artificiellement  un  obstacle 
au  passage  du  sang  par  la  petite  circulation.  Les  injections  de  W 
poussières,  ou  mieux  de  graines  de  petit  volume,  suivant  la  mé-  ^ 
thode  de  Flourens,  produisent  des  résistances  considérables  au 
cours  du  sang  dans  le  poumon  où  elles  oblitèrent  un  très  grand 
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nombre  de  vaisseaux.  La  figure  218  montre,  d'après  Holmes  lPa 
eneis  que  produit,  du  côté  de  la  )Pndnn 


*<>*■  ugure  '218  montre,  d'après  HolmM  i0. 
effets  que  produit,  du  cOté  de  la  tension  aciérie  e,  S] 

Info  I0  ,     yC0P°^  danS  'a  Vei"e  J^ulaire  d'un  chien  A  m 

vteleTd    ,     IOn,hSiSSe'  'eS  0ScMlati0"s      manomètre  de 
v.ennen  de  plus  en  plus  petites,  ce  qui  tient  à  la  diminution  de 
volume  des  ondées  vcntriculaires  gauches.  Il  est  à  noter  égalent 
que  le  nombre  des  pulsations  sW,tf  ■,„„„  g  ?  Ml 
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• 
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(d  après  Holmes).  U°"  P"""0"™ 

abaissement  de  la  tension  artérielle»  comme  dans  tous  les  cas  où 
la  tension  artérielle  est  très  faible. 

On  a  vu,  §  276,  que  l'introduction  de  l'air  dans  les  veines  produit 
des  obstructions  du  même  genre,  et  que  les  cavités  droites  du  cœur, 
ainsi  que  l'artère  pulmonaire  et  ses  branches,  sont  remplies  d'un 
sang  spumeux  qui  ne  peut  traverser  le  poumon  ;  le  manomètre 
appliqué  aux  artères  donne  alors  les  mêmes  variations  que  dans 
l'expérience  (fig.  218). 
La  contraction  des  capillaires  du  poumon  est  parfois  assez 
Uli>w^grande  P°Ur  Produire  un  arrêt  presque  complet  du  cours  du 
vI+~~  SaDg'  Ho,mes2  a  réussi;  en  injectant  une  infusion  de  seigle  ergoté 

^  H  11  Semb'e  qUe  lGS  résislances  niables  qu'éprouve  le  cœur  gauche  règlent  la  fré- 

[  C^4~w  V^-^wiq^nce  du  rythme  cardiaque,  le  cœur  droit,  en  effet,  était,  pendant  ce  temps,  gorgé  de 
sang  et  la  pression  relativement  élevée  dans  l'artère  pulmonaire. 

2.  Holmes,  Éludes  expérimentales  sur  le  mode  d'action  de  l'eroot  de  seigle  thèse 
inaug.,  Paris,  1870. 
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dans  les  veines,  à  produire  une  imperméabilité  presque  absolue 
des  capillaires  du  poumon.  Il  est  probable  que  dans  le  choléra  et 
dans  quelques  autres  maladies  qui  présentent  un  staded  algidité,  la 
circulation  pulmonaire  éprouve  une  résistance  très  grande,  par 
suite  de  l'état  de  resserrement  général  des  vaisseaux.  Non  seule- 


Fig.  219.  Pouls  faible  et  fréquent  dans  le  choléra. 

ment  le  sang  n'arrive  plus  au  contact  de  l'air  pour  y  subir 
l'hématose,  mais  ce  sang  ne  cède  même  plus  à  l'air  une  partie 
de  sa  chaleur,  comme  dans  la  respiration  normale,  de  sorte  que 
l'air  expiré  est  presque  à  la  température  ambiante.  Le  pouls, 
dans  ces  maladies,  est  à  la  fois  fréquent  et  petit  comme  dans  la 
figure  219. 


Signes  extérieurs  de  la  circulation  pulmonaire. 


g  291.  —  Pulsation  du  cœur  droit.  —  Le  ventricule  droit  est  w 
tourné  en  avant  et  à  droite,  par  suite  d'une  sorte  de  torsion  du  n^n^a  k~ 


Fig.  220.  Pulsation  du  cœur  droit  PD,  et  du  cœur  gauche  PG,  recueillies  sur  le  même  individu. 


cœur  sur  son  axe;  aussi,  la  pulsation  du  cœur  droit  est-elle 
facilement  accessible  :  on  la  trouve  à  coup  sûr  en  appliquant 
l'explorateur  un  peu  au-dessous  et  en  dedans  du  mamelon  gauche. 
La  forme  de  celte  pulsation,  chez  l'homme  et  chez  les  mammi- 
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fères,  est  un  peu  diiïérenle  de  celle  du  ventricule  gauche  La 
figure  220  représente  les  pulsations  des  ventricules  gauche  et 
droit,  recueillies  sur  le  môme  sujet,  et  permet  de  les  comparer 
entre  elles. 


«h  . 

AtV  La  courbe  du  ventricule  droit  présente  un  plateau  descendant 
}V,w~,  plus  ou  moins  incliné,  exprimant  une  évacuation  facile  à  cause 

■*£2jela  grande  perméabilité  du  poumon;  ce  plateau  est  précédé 
;    d'un  sommet  élevé  et  plus  ou  moins  aigu.  La  pulsation  du  cœur 
gauche  présente  un  plateau  ascendant  indiquant  un  effort  crois- 
S&nt  du  ventricule  gauche,  à  mesure  que  le  système  artériel  est 

L  t,  oîLw-X^  pIus  lendu-  Ces  formes  rappellent  celles  que  donne  la  cardiogra- 
1a,  lw»  tAj^J^     Phte  sur  les  grands  animaux,  §  58. 

•^^f^^^HHH'  §  292:  ~~  Caraclères  de  la  Pulsation  du  cœur  droit  sous  l'influence 
Z  c^^^^^'^nobslade  à  towculation pulmonaire.  -  Un  moyen  très  facile 


Fig.  221.  Ligne  supérieure  :  tracé  normal  de  la  pulsation  du  cœur  droit.  —  Ligne  inférieure  : 
tracé  pendant  un  arrêt  de  la  respiration. 

}jUls~\i'Ut*j£       ...  . 

d'étudier  sur  soi-même  la  stase  du  sang  dans  le  cœur  droit,  sous 
n  -i  l'influence  d'un  obstacle  à  la  circulation  pulmonaire,  consiste  à 
arrêter  sa  respiration  pendant  qu'on  inscrit  les  pulsations  du 
cœur  droit.  On  assiste  alors  à  la  transformation  graduelle  de  la 
forme  des  tracés  sur  lesquels  on  lit  clairement  que  le  cœur  se  vide 
de  moins  en  moins  à  mesure  que  se  prolonge  l'arrêt  respiratoire. 
La  figure  221  montre  celte  transformation  des  courbes. 

Si  l'on  compare  la  ligne  supérieure,  qui  correspond  aux  pulsa- 
tions du  cœur  pendant  la  respiration  normale,  à  la  ligne  inférieure 
obtenue  pendant  l'arrêt  de  la  respiration,  on  constate  que  sur 
cette  dernière  les  pulsations  sont  moins  amples;  que  cette  ampli- 
tude décroît  constamment  pendant  la  durée  de  l'arrêt  respiratoire; 
enfin,  que  cette  décroissance  de  l'amplitude  tient  à  une  élévation 
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constante  des  minima  des  courbes,  les  maxima  restant  sur  un 
même  niveau.  0 

Il  n'est  pas  possible  d'attribuer  à  un  déplacement  du  cœur  ces  y"  u^L^ 
changements  dans  les  caractères  de  la  pulsation;  en  effet,  l'arrêt  ,  Ux, 

delà  respiration  immobilisait  le  diaphragme  pendant  toute  la  durée  ' 
de  la  ligne  inférieure.  Mais,  si  l'on  examine  la  forme  du  sommet 
des  systoles,  on  voit  que  la  pente  B.  C.  en  est  de  moins  en  moins  ' 
rapide.  Cette  pente,  qui  correspond  à  l'évacuation  systolique  du 
ventricule  droit,  §  65,  exprime  donc  que  celui-ci  se  vide  de  moins 
en  moins  abondamment.  Le  cœur  doit  donc  rester  de  plus  en  plus  ' 
gonflé,  après  des  systoles  de  plus  en  plus  incomplètes  ;  cela  ex-  "  "  /  ; 
plique  l'élévation  continuelle  du  niveau  des  minima.  La  même 
influence  explique  également  la  disparition  du  flot  de  l'oreillette,  Ijf^' 


§  67;  en  effet,  au  début  de  chaque  diastole,  le  ventricule  droit,' 
déjà  rempli,  ne  peut  permettre  ce  brusque  afflux  du  sang  veineux 
qui  le  gonfle  soudainement  dans  la  circulation  normale  (DDD, 
ligne  supérieure).  Enfin,  la  systole  de  l'oreillette  A,  visible  encore 
au  début  de  la  seconde  ligne,  disparaît  aussitôt  que  la  distension 
du  ventricule  droit  crée  dans  cette  cavité  une  pression  supérieure 
à  celle  que  peut  produire  l'effort  systolique  de  l'oreillette. 

Tous  ces  signes  concordants  montrent  que,  dans  l'arrêt  de  la 
respiration,  la  circulation  pulmonaire  est  gênée.  La  pulsation  du  i  r  jJl 

cœur  revêt  les  mêmes  caractères  quand  une  autre  influence  agit 
pour  entraver  le  cours  du  sang  dans  le  poumon.  Au  contraire  fe  " 
une  grande  amplitude  de  la  pulsation,  une  pente  très  inclinée  du 
sommet  systolique,  des  effets  marqués  de  l'oreillette,  exprimeront 
une  circulation  pulmonaire  libre  et  rapide. 

§  293.  -  Des  pulsations  que  la  circulation  du  sang  imprime  à    ,  fo~~r~T% 
l  air  contenu  dans  le  poumon.  -  Quand  on  tient  entre  ses  lèvres* 
le  tube  à  transmission  d'un  tambour  à  levier,  et  qu'on  ferme 
ouverture  des  narines,  on  voit  s'inscrire  des  pulsations  de  formes  " 
très  variables  suivant  les  circonstances.  Buisson*  qui  a  découvert  ^ 
ce  phénomène  distingue  deux  cas  :  celui  où  la  glotte  est  fermée  W" 
et  celui  où  la  glotte  est  ouverte. 

Dans  le  premier  cas,  l'air  de  la  bouche  et  des  cavités  naso 
pharyngiennes  est  seul  en  communication  avec  l'air  du  tambour-       <~  ' 
il  en  résulte  que  ce  sont  les  pulsations  des  vaisseaux  des  parois 

1.  Buisson,  Thèse  inaugurale.  1862.  Vr^~  ^°        i  ^*v%~ 

marey,  Circulation. 
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,  buccales,  nasales  et  pharyngiennes  qui  se  transmettent  au  levier 
'jj^  inscripteur.  Les  changements  de  volume  de  la  langue,  sous  l'in- 
'fluence  de  la  turgescence  intermittente  de  ses  vaisseaux,  entrent 
probablement  pour  la  plus  grande  part  dans  la  production  de  ce 
phénomène  qui  dépend ,  en  outre,  du  gonflement  des  vaisseaux 
contenus  dans  les  parois  de  ces  cavités.  Le  tracé  obtenu  est  alors 
il,  y(t~vw  o  -'-'synchrone  à  celui  du  pouls  artériel,  et  de  môme  sens  que  lui  :  il 
ressemble,  avec  moins  d'amplitude,  à  celui  des  changements  de 
volume  de  la  main,  §  127. 

\'LM~)  tf\f-*~-  ^a*S  S*  *a  ^°','iees''  ouver''e  et  mQt  l'air  du  poumon  en  commu- 

nication avec  le  tambour  à  levier,  il  se  fait  un  mélange  d'influences 
très  complexes,  dans  lesquelles  prédomine  la  variation  de  la  pres- 

^y>'w>>^  de  l'air  à  l'intérieur  du  poumon.  Or,  cette  variation  est  né- 


Fig.  222.  Rapports  normaux  de  succession  entre  li  pulsation  du  cœur  Cœ  et  le  pouls  carotidien  Car 
,        A  quand  la  glotte  est  fermée.  (Cylindre  à  rotation  rapide.) 

gative,  elle  résulte  de  la  diminution  de  volume  du  cœur  pendant 
la  systole  ventriculaire. 

Buisson  n'a  fait  qu'énoncer  ces  résultats  sans  publier  les  tracés 
de  ses  expériences.  Plus  tard,  Voit  et  Lossen  (1865),  Terné  van  der 
Heul  (1867),  Ceradini  (1869),  Landois  (1876),  François-Franck1  et 
Mosso2  ont  repris  ces  études;  c'est  au  travail  de  Mosso  que  nous 
empruntons  les  ligures  ci-jointes,  qui  montrent  bien  les  rapports 
de  la  pulsation  buccale  et  de  la  pulsation  pulmonaire  avec  la 
systole  du  cœur. 

Mosso  établit  d'abord  (fig.  222),  les  rapports  de  succession  entre 
la  pulsation  du  cœur  et  celle  de  la  carotide  :  cette  dernière  retarde 
d'une  petite  quantité  qu'on  mesure  au  moyen  de  repères. 

Il  montre  ensuite  (fig.  223),  que  le  pouls  nasal,  celui  qu'on 
obtient  quand  la  glotte  est  fermée,  est  seusiblement  synchrone 


1.  FrançoisTFranck,  Trou,  lab.,  t.  III,  1877. 

2.  Mosso,  Sul  Polso  negativo,  etc.  (Arch.  p.  I.  se.  méd.,  vol.  II,  1878.) 
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avec  celui  de  la  carotide  :  il  a  donc  la  môme  origine  et  provient 
de  l'expansion  des  vaisseaux  artériels. 

Enfin,  dans  la  figure  224,  l'auteur  montre,  comparativement,  le 
pouls  carotidien  et  le  pouls  nasal  obtenus  avec  la  glotte  ouverte. 
Dans  ces  tracés,  la  direction  inverse  des  deux  ordres  de  courbes 
montre  que  le  pouls  nasal  est  devenu  négatif;  cela  ne  peut  prove- 


Fig.  223.  Synchronisme  du  pouls  nasal  Nas,  obtenu  quanti  la  glotte  est  fermée,  avec 

le  pouls  carotidien  Car. 


nir  que  de  l'aspiration  causée  sur  l'air  du  poumon  par  le  resser- 
rement systolique  du  cœur,  g  97. 

Du  reste,  par  sa  forme,  le  tracé  nasal  (fig.  224)  rappelle  suf- 
fisamment celui  de  la  pulsation  du  cœur  pour  qu'il  soit  facile- 
ment reconnaissable;  on  y  retrouve  les  effets  de  la  systole  de 
l'oreillette;  enfin,  on  observe  qu'il  précède  la  pulsation  caroti- 


Fig.  224.  Rapport  inverse  du  pouls  nasal  Naz  et  du  pouls  carotidien  Car  quand  la  glotte 

est  ouverte. 


dienne  de  la  même  quantité  qui  dans  la  figure  222  sépare  ces 
deux  pulsations. 

Cette  manière  dont  se  traduit  au  dehors  la  fonction  du  cœur 
sera  peut-être  utilisable  dans  le  diagnostic  de  certains  états  patho- 
logiques du  poumon,  c'est  pourquoi  nous  l'avons  signalée. 

Ces  phénomènes  se  reproduisent  sur  les  animaux,  et  les  puisa- 


436  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

lions  nasale  et  pulmonaire  y  sont  parfaitement  isolables  les  unes 
des  autres,  car,  au  moyen  de  la  trachéotomie,  on  empêche  à  coup 
sûr  les  pulsations  pulmonaires  de  se  mêler  au  pouls  nasal,  et  on 
recueille  plus  pures  les  pulsations  pulmonaires  elles-mêmes, 
puisqu'elles  sont  dégagées  de  l'influence  du  pouls  nasal  qui  est 
de  sens  inverse  et  par  conséquent  les  atténue. 

Dès  que  la  poitrine  est  ouverte,  les  pulsations  pulmonaires 
changent  de  signe  et  redeviennent  positives;  en  effet,  elles  ne 
sont  plus  1  'expression  des  changements  de  volume  du  cœur,  mais 
n  c^Unrys-  tra(iuisent  seulement  les  turgescences  des  vaisseaux  pulmonaires 
qui  compriment  l'air  du  poumon  à  chaque  systole  du  ventricule 

1^  ^  •jji  I 

Al  J  )?  .  V/.  ' 
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INFLUENCES  DE  LA  PESANTEUR  ET  DES  PRESSIONS  EXTÉRIEURES 

SUR  LA  CIRCULATION. 

Influence  de  la  pesanteur  sur  la  position  du  cœur.  —  Influence  de  la  pesanteur  surTa 
pression  du  sang  dans  les  artères.  —  Modifications  de  la  forme  et  de  la  force  du  pouls 
par  l'attitude  des  membres.  —  Influence  de  la  pesanteur  sur  les  artérioles  et  les 
capillaires.  —  Influence  de  la  pesanteur  sur  la  circulation  veineuse.  —  Influence  de 
la  pesanteur  sur  la  circulation  générale.  —  Rôle  de  la  pesanteur  dans  la  circulation 
cardiaque.  —  Influence  des  pressions  extérieures  sur  la  circulation.  —  Influence  du 
vide  de  la  plèvre  sur  la  circulation.  —  Effets  d'une  pression  localisée  sur  les  artères 
et  les  veines. 


La  pesanteur  exerce  une  action  importante  sur  les  phénomènes 
de  la  circulation;  on  a  déjà  vu  quelques-uns  de  ses  effets  à  pro- 
pos de  la  circulation  veineuse,  il  reste  à  indiquer  son  influence 
sur  les  circulations  cardiaque,  artérielle  et  capillaire. 


Influence  de  la  pesanteur  sur  la  position  du  cœur. 

§  294.  —  Le  cœur  jouit,  dans  la  cavité  du  péricarde,  d'une 
grande  mobilité;  sa  pointe  se  déplace  en  divers  sens  pendant  cha-     ^Tt  t_^_ 
cune  des  révolutions  cardiaques,  et  suivant  que  le  corps  s'incline     ^  A^X/S^ 
en  avant  ou  en  arrière,  à  droite  ou  à  gauche,  l'extrémité  ventri-  ^/J^SC^. 
culaire  se  déplace  sous  l'influence  de  la  pesanteur.  En  se  pen- 
chant en  avant,  on  établit  un  contact  plus  intime  de  la  paroi  du 
ventricule  droit  avec  celle  du  thorax,  et  la  pulsation  se  sent  avec, 
plus  de  force.  Cette  position  est  la  plus  convenable  lorsqu'on  veut 
inscrire  la  pulsation  du  ventricule  droit,  g  291.  Si  le  sujet  est 
couché  sur  le  côté  gauche,  le  ventricule  gauche  est  en  contact 
avec  la  paroi  thoracique;  c'est  la  position  recommandée  pour  ob- 
tenir de  bons  tracés  du  ventricule  gauche. 
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Inversement,  le  décubitus  dorsal  ou 
la  position  couchée  sur  le  côté  droit, 
|    sont  défavorables  à  l'exploration  des 
I     pulsations  du  cœur. 


s 

to 


to 

S 


Influence  de  la  pesanteur  sur  la  pres- 
sion du  sang  dans  les  artères. 

§  295.  —  Les  lois  de  l'hydraulique 
faisaient  prévoir  et  l'expérience  con- 
firme que,  si  un  membre  est  placé 
dans  une  attitude  élevée,  puis  dans 
une  attitude  basse,  la  pression  du 
sang  dans  ses  artères  sera  différente 
dans  les  deux  cas.  L'excès  de  pres- 
sion qu'on  observera  dans  l'artère  du 
membre  déclive,  par  rapport  à  la  va- 
leur de  la  pression  dans  l'attitude 
élevée,  correspondra  précisément  au 
poids  d'une  colonne  de  sang  dont  la 
hauteur  serait  égale  à  la  différence 
de  niveau  entre  les  deux  positions 
extrêmes. 

Si  le  manomètre  est  nécessaire 
pour  vérifier  l'exactitude  numérique 
de  cette  loi,  le  sphygmographe  suffit 
pour  constater  que  la  pression  baisse 
dans  les  artères  d'un  membre  qu'on 
élève,  et  s'élève  dans  les  artères  d'un 
membre  qu'on  abaisse. 

L'expérience  est  facile  à  exécuter 
au  moyen  du  sphygmographe  à  trans- 
mission, §  143.  L'instrument  étant 
appliqué  au  poignet,  et  la  main  éle- 
vée à  la  hauteur  de  la  tête,  on  com- 
mence à  inscrire  le  tracé  du  pouls 
(fig.  225).  A  l'instant  a  on  abaisse  le 
bras  d'une  manière  graduelle;  en  e 
le  poignet  est  descendu  à  la  hauteur 
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de  l'épigastre.  A  partir  de  ce  moment,  on  élève  de  nouveau  le  bras 
jusqu'à  la  hauteur  de  la  tête. 

Cette  figure  nous  montre,  par  l'inflexion  considérable  de  la 
ligne  d'ensemble,  que  la  différence  entre  le  maximum  et  le 
minimum  de  pression,  c'est-à-dire  une  différence  de  charge  cor- 
respondant environ  à  40  centimètres  de  hauteur  de  sang,  ou  à 
3  centimètres  de  mercure,  s'accuse  dans  le  sphygmogramme  par 
une  dénivellation  de  deux  centimètres  et  demi  environ.  L'am- 
plitude des  indications  du  sphygmographe  est  donc,  dans  le  cas 
présent,  très  voisine  de  celle  d'un  manomètre  à  mercure.  Le 
même  effet  s'observe  sur  toutes  les  artères  quand  on  change 
l'attitude  du  corps.  i 

Il  faut  toujours  tenir  compte  des  influences  de  la  pesanteur 
quand  on  veut  estimer  la  valeur  absolue  de  la  pression  artériellé. 
Sur  les  grands  animaux,  par  exemple,  on  trouve,  à  la  carotide, 
une  différence  de  pression  énorme,  suivant  que  l'animal  est 
debout  ou  couché. 


Modifications  de  la  forme  et  de  la  force  du  pouls  par  l'attitude 

des  membres. 

I  296.  —  La  figure  225  montre  de  très  grandes  différences  dans 
la  forme  du  pouls,  suivant  que  le  membre  est  élevé  ou  abaissé. 
Dans  l'élévation  du  poignet,  le  pouls  se  réduit  à  une  impulsion 
brusque,  correspondant  au  flot  systolique  du  sang;  les  ondës 
secondaires  n'arrivent  plus  à  la  radiale,  et  cette  artère  est  affaissée  ^ 
pendant  la  phase  diastolique  du  cœur.  A  mesure  que  le  poignet  1w 
s'abaisse,  on  voit  que  le  tracé  ne  retombe  plus  sur  une  ligne  ho-  ^ 
rizontale  après  l'ascension  brusque,  mais  descend  plus  lentement, 
tandis  que  le  rebondissement  (dicrotisme)  s'accentue  de  plus  en  ^ 
plus.  Il  y  a  dans  cette  observation  une  preuve  nouvelle  que  l'onde  ^ 
secondaire  qui  produit  le  dicrotisme  est  de  direction  centritugè.  o  ^^u^C 

La  force  du  pouls  change  également  sous  l'influence  des  chari- 
gements  d'attitude  des  membres;  nous  avons  dit, §  178,  comment 
on  utilise  l'élévation  du  bras  pour  rendre  plus  sensibles  cer- 
taines  pulsations  trop  faibles  du  pouls  radial. 

§  297.  —  L'action  de  la  pesanteur  retarde  le  cours  du  sang  dans  , 
les  membres  tenus  en  élévation.  Or,  cet  obstacle  local  retentît  y4^. 
sur  l'ensemble  de  la  circulation  dont  tous  les  points  sont,  comme 
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on  le  sait,  solidaires  les  uns  des  autres.  Do  môme  que  si  l'on 
comprime  une  artère  volumineuse,  la  pres- 
_  sion  du  sang  s'élève  instantanément  dans 
I   butes  les  autres,  de  même,  si  l'on  élève  un 
I   bras    l'obstacle  au  eours  du  sang  dans  ce 
|  membre  équivaudra  à  un  certain  degré  de 

-  compression  de  l'artère  numérale  et  la  pression 
|  s'élèvera  dans  les  autres  artères;  entre  autres 
|  dans  celles  du  bras  opposé. 
|  La  démonstration  de  celte  influence  de  la  pe- 
J  santeur  peut  encore  se  faire  avec  le  sphygmo- 
|  graphe  à  transmission.  La  figure  226  montre 
jf  le  tracé  du  pouls  radial  gauche  :  le  poignet 
j  auquel  est  fixé  l'instrument  est  immobile; 
|  mais,  pendant  la  durée  du  tracé,  on  élève  puis 
|  on  abaisse  le  bras  droit.  L'effet  est  moindre 
«   que  dans  l'expérience  précédente,  car  le  chan- 

1  gement  de  pression  produit  par  l'élévation  du 
s  bras  droit  est  nécessairement  très  faible  dans 
g  les  autres  artères  entre  lesquelles  il  doit  se  ré- 
|  partir.  Mais  cet  effet  est  très  visible,  surtout  au 
|  moyen  de  ia  ligne  horizontale  tracée  sous  le 
g  sphygmogramme. 

^  Il  faut  noter  que  l'influence  des  change- 
|  ments  d'attitude  d'un  membre  sur  les  artères 
|  des  autres  régions  du  corps  est  entièrement 

2  opposée  à  celle  qui  se  produit  dans  le  membre 
!  qui  a  changé  d'attitude.  Ainsi ,  l'élévation  du 
s  bras  droit  fait  baisser  la  tension  dans  les  ar- 
|  tères  de  ce  membre,  mais  elle  produit  dans 
l  toutes  les  autres  artères  du  corps  une  éléva- 

-  tion  de  pression. 


Influence  de  la  pesanteur  sur  les  artérioles 
et  les  capillaires. 


g  298.  —  Dans  les  changements  d'altitude 
des  membres,  c'est  à  l'extrémité  de  ceux-ci  que 
se  produisent  les  plus  'grandes  dénivellations,  et  c'est  en  ces 


CHAPITRE  XXVII. 


441 


points,  par  conséquent,  que  les  différences  de  pression  artérielle  5wc>--^ 
atteignent  leur  maximum.  Cela  se  traduit  par  une  dilatation  ma- 
nifeste des  petits  vaisseaux  dans  les  parties  déclives  :  celles-ci  ^ 
rougissent  parfois  très  fortement,  tandis  que  l'élévation  les  fait 
pâlir- 


Or,  la  dilatation  des  petits  vaisseaux  a  comme  conséquence  un 
passage  plus  facile  du  sang  a  travers  les  capillaires  terminaux  des 


membres  déclives,  de  sorte  que  la  pesanteur  agit,  pour  ainsi  dire, 
de  deux  façons  différentes  sur  la  circulation  :  d'une  part,  en  w^utJL  ••- 


accroissant  la  force  impulsive  du  sang  dans  les  parties  déclives, 
d'autre  part  en  ouvrant  les  voies  capillaires  au-devant  du  sang  et 
en  diminuant  les  résistances.  Inversement,  l'attitude  élevée  des 
membres  agit  aussi  de  deux  façons  pour  y  ralentir  la  circulation. 


Influence  de  la  pesanteur  sur  la  circulation  veineuse. 


§  299.  —  On  a  considéré  avec  raison  les  vaisseaux  d'un  membre 
déclive  comme  constituant  une  sorte  de  siphon  dans  lequel  la 
branche  descendante  serait  constituée  parles  artères,  et  la  branche 
ascendante  par  les  veines.  De  là  on  a  conclu  que  si  la  pesanteur 
est  favorable  au  courant  artériel  dans  le  membre  déclive,  elle  y  est 
défavorable  au  courant  veineux;  or,  la  valeur  étant  la  même  pour  '* 
ces  deux  influences  de  signes  contraires,  elles  doivent  se  neutra-  u'  ^" 
liser.  Admettons  l'exactitude  de  ce  raisonnement,  il  reste,  tout  au  ^ 
moins,  au  membre  déclive  le  bénéfice  de  la  dilatation  de  ses  capil- 
laires terminaux  sous  la  charge  plus  forte  du  sang  qui  pèse  à  leur  I1-  - 
intérieur,  et  de  cette  dilatation  résultera  une  diminution  dans  les 
résistances  au  cours  du  sang1.  Mais  la  théorie  du  siphon  n'est  ^  L 
vraie  que  pour  les  organes  dont  le  système  veineux  est  dépourvu  A-*—-  ^ 
de  valvules  ou  dont  les  valvules  ne  fonctionnent  pas  actuellement,       »*^~\  ^ 
pour  cause  d'immobilité  des  muscles  environnants.  Dans  les  condi- 
tions normales,  l'action  des  valvules,  fractionnant,  comme  nous 
l'avons  vu  §  273,  la  colonne  de  sang  contenue  dans  les  veines,  fait 
que  l'équilibre  des  deux  pressions  antagonistes  n'existe  pas  et  que 
la  compensation  des  deux  pressions  ne  se  fait  plus  comme  dans 
les  branches  d'un  siphon.  Tel  est  le  cas  de  la  circulation  dans  les 


1.  Rameau  a,  dil-on,  indiqué  cette  influence  favorable  de  la  pesanteur  dans  ses  cours 
a  la  Faculté  de  Strasbourg. 
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membres  inférieurs  pendant  la  marche.  La  pesanteur  y  agit  d'une 
manière  très  favorable  au  cours  du  sang. 


Influence  de  la  pesanteur  sur  lu  circulation  générale. 

§  300.  —  Les  différentes  attitudes  du  corps  ne  sont  pas  également 
<  !  ^     favorables  au  cours  du  sang,  et  d'après  ce  que  nous  avons  vu  ci- 
~J^r^,  5  dessus,  il  est  clair  que  la  station  verticale,  dans  laquelle  les  bras 
et  les  jambes  ont  leur  circulation  favorisée,  sera  celle  qui  dimi- 
-,  -nuera  le  plus  les  résistances  à  la  circulation,  et  fera  le  plus  for- 
#■  tement  baisser  la  tension  artérielle. 

De  là  résulte  cette  conséquence,  que  dans  l'attitude  verticale  les 
mouvements  du  cœur  s'accélèrent.  Ce  fait  a  été  depuis  long- 
temps constaté  par  les  physiologistes  et  les  médecins  ;  nous  en 
-avons  donné  l'explication  §  221. 

§  301.  —  Effets  produits  sur  la  circulation  par  les  brusques  dépla- 
Z2>  -céments  de  tout  le  corps.  —  11  faut  rattacher  aux  influences  de  la 

'^îii^l  pesanteur  ces  mouvements  de  la  colonne  sanguine  qui  se  pro- 
duisent dans  les  brusques  déplacements  du  corps.  Ainsi,  lorsqu'on 
est  placé  sur  le  pont  d'un  navire  qui  tangue  fortement,  pendant  la 
^    phase  descendante,  toutes  les  parties  du  corps  prennent  une  cer- 
taine vitesse  et  tendent  à  la  conserver.  Au  moment  où  se  produit  la 
^Cu^^L^''  vvJC'    Pnase  ascendante  du  tangage,  le  sang,  continuant  à  se  porter, 
..^Jtr^Ji  '^v^par  sa  vitesse  acquise,  vers  les  extrémités  inférieures  du  corps,  il 
..^ïsJbrP**™        résulte  une  anémie  cérébrale  et  une  congestion  des  extrémités 
inférieures.  Ces  changements  ne  durent,  il  est  vrai,  qu'un  instant, 
~  fumais  se  reproduisent  périodiquement,  alternant  avec  des  phases 
inverses  de  congestion  céphalique  et  d'anémie  des  extrémités  infé- 
^Vl.  rieures-  H  semble  que  ces  effets  entrent  pour  beaucoup  dans  la 

production  du  mal  de  mer,  car  on  en  diminue  l'intensité  en  pre- 
i  nant  la  position  horizontale. 

Les  mouvements  de  rotation  du  corps  produisent  aussi  des 
vtfvwt  -  troubles  dans  la  répartition  du  sang;  ainsi,  chez  les  derviches 
jl  tourneurs,  une  sorte  d'extase  est  provoquée  par  la  rotation  rapide 
avec  extension  des  bras.  Des  animaux  qu'on  fait  tourner  rapide- 
t^^y    ment,  attachés  à  l'extrémité  d'un  bras  de  manège,  ont  des  con- 
gestions dans  les  organes  situés  vers  la  circonférence  du  cercle 
- ia^i-v*-*—         -qu'ils  décrivent,  des  anémies  dans  les  parties  qui  sont  tournées 
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vers  le  centre.  On  peut  ainsi  provoquer  des  ruptures  de  petits  J 
vaisseaux  et  des  hémorrhagics  interstitielles  dans  les  régions  ou 
le  sang  se  porte  sous  l'influence  de  la  force  centrifuge1. 


Rôle  de  la  pesanteur  dans  la  circulation  cardiaque. 

g  302.  —  Dans  l'attitude  verticale,  le  sang  qui  revient  des  veines 
ju-ulaires  et  de  la  veine  cave  supérieure  descend,  par  son  poids,  * 
dans  l'oreillette;  la  pesanteur  est  donc  une  force  adjuvante  de  la  *~j 
circulation  de  retour  dans  ces  vaisseaux.  Mais,  en  revanche,  le 
cours  du  sang  est  gêné  par  la  pesanteur  dans  la  veine  cave  infé- 
rieure. Une  fois  parvenu  dans  les  oreillettes,  le  sang  tombe,  pour 
ainsi  dire,  de  lui-même  dans  les  ventricules  situés  au-dessous  ; 
non  seulement  cette  influence  favorable  de  la  pesanteur  existe 
chez  l'homme,  mais  on  la  retrouve  chez  les  quadrupèdes  dont 
les  ventricules  pendent  au-dessous  des  oreillettes  et  sont  logés 


<lans  l'espace  angulaire  qui  réunit  les  côtes  au  sternum.  , 
Sur  les  animaux  de  grande  taille,  la  colonne  de  sang  qui  pèse  ^ 
sur  la  face  interne  des  ventricules  est  assez  haute  pour  représenter 
«ne  pression  importante.  On  en  juge  en  plongeant  plus  ou  moins 
profondément  une  sonde  cardiaque  dans  les  cavités  du  cœur.  On 
constate  alors,  que  la  pression  du  sang,  pendant  la  diastole,  est 
plus  forte  dans  l'oreillette  que  dans  la  veine  cave  supérieure  ; 
plus  forte  dans  le  ventricule  que  dans  l'oreillette,  et  enfin,  qu'elle 
augmente  de  la  base  à  la  pointe  du  ventricule.  Les  mêmes  effets 
s'obtiennent  si  l'on  enfonce  une  sonde  cardiaque  à  des  profon-  _  \y 
deurs  variables  dans  un  vase  plein  de  liquide.  Cette  influence 
de  la  pesanteur  constitue  un  des  facteurs  de  la  diastole  ventri- 
-culaire.  A  LpLx>     '  ■ 


Influence  des  pressions  extérieures  sur  la  circulation. 

§  303.  —  La  pression  atmosphérique  sous  laquelle  nous  vivons 
est  sans  influence  sur  la  circulation  du  sang,  parce  qu'elle  s'exerce 
également  sur  tous  les  vaisseaux  du  corps.  Le  sang  ne  peut  subir 
de  déplacement  que  s'il  est  soumis,  en  un  point  de  l'appareil  circu- 


1.  V.  Salathé,  Trav.  lab.,  t.HI,  p.  265. 
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latoire,  à  une  pression  plus  forte  que  dans  les  autres;  ce  principe 
est  absolu  et  Spallanzani1,  Poiseuillc2,  Caillelel3  ont  montré  que 
des  salamandres  ou  des  poissons  peuvent  être  soumis,  dans  l'eau, 
à  des  pressions  énormes,  sans  que  leur  circulation  en  soit  mo- 
difiée. Cailletct  a  porté  la  pression  à  40  atmosphères,  en  opérant 
sur  de  petites  anguilles  placées  dans  des  tubes  de  verre  très  ré- 
sistants ;  le  seul  effet  qu'il  ait  obtenu  a  été  une  légère  décoloration 
douces  poissons. 

*  ^  Mais  si  l'on  soustrait  une  partie  du  corps  à  la  pression  atmo- 
sphérique, ou  simplement,  si  la  pression  de  l'air  diminue  sur  i 
cette  partie,  on  y  voit  affluer  le  sang;  c'est  le  mécanisme  de  la 
ventouse.  La  succion,  comme  on  dit,  qui  s'opère  sous  une  ven- 
touse et  y  attire  le  sang  n'est,  à  proprement  parler,  que  l'effet  de 
la  pression  atmosphérique  normale  qui  agit  sur  toutes  les  parties 
du  corps,  excepté  sous  la  ventouse  où  le  sang  est  poussé  de  toutes 
parts  et  produit  une  forte  distension  des  vaisseaux.  Laseule  limite  j 
à  l'accumulation  du  sang  dans  les  vaisseaux  au-dessous  d'une 
ventouse,  c'est  la  forceélastique  des  parois  vasculaires  qui,  par  l'ef- 
fet de  leur  distension,  devient  assez  grande  pour  faire  équilibre  à 
la  pression  atmosphérique  augmentée  delà  pression  du  sang  dans 
les  artères.  Cela  suppose  un  vide  absolu  au-dessous  de  la  ven-  . 
touse,  mais,  dans  les  conditions  ordinaires,  on  n'y  produit  qu'une 
légère  raréfaction  de  l'air  ;  aussi  le  sang  n'afflue-t-il  qu'avec  une  I 
force  modérée,  incapable  de  rompre  des  vaisseaux  de  quelque  im-  , 
portance. 

On  a  varié  de  diverses  façons  le  mécanisme  de  la  ventouse. 
Ainsi,  des  cloches  à  air  dans  lesquelles  on  peut  introduire  un  1 
homme  présentent  un  orifice  par  lequel  un  membre  peut  sortir 
au  dehors.  L'orifice  par  où  passe  le  membre  étant  muni  d'un 
manchon  qui  s'oppose  à  l'issue  de  l'air,  on  comprime  celui-ci  à  | 
'intérieur  de  la  cloche.  Aussitôt  on  voit  le  membre  placé  au 
dehors  se  congestionner,  comme  s'il  était  placé  dans  une  ventouse. 
Ce  membre,  en  effet,  n'est  soumis  qu'à  la  pression  atmosphérique 
normale,  tandis  que  tout  le  reste  du  corps  est  comprimé  dans  la 


1.  Spallanzani,  Expériences  sur  la  circulation.  Trad.  de  Tourdes,  p.  299. 

2.  Poireuille,  Recherches  sur  les  causes  du  mouvement  du  sang  [Mém.  Acad.  se, 
t.  VII,  p.  155). 

3.  Cailletet  m'a  rendu  témoin  de  ses  expériences  en  1879.  De  jeunes  anguilles  intro- 
duites dans  des  tubes  remplis  d'eau  étaient  impunément  comprimées;  mais  les  pois- 
sons qui  possèdent  une  vessie  natatoire  supportent  moins  bien  la  compression. 
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cloche  à  un  degré  supérieur;  il  y  a  donc  là  toutes  les  conditions 
requises  pour  produire  une  rupture  d'équilibre  entre  les  pressions 
qui  agissent  sur  les  différents  vaisseaux,  et  le  sang  se  porte  vers  la 
région  la  moins  comprimée. 

On  peut  renverser  le  mécanisme  de  la  ventouse  et  soumettre 
certaines  régions  à  une  pression  augmentée,  soit  en  les  plongeant 
dans  un  bain  de  mercure,  soit  en  les  introduisant  dans  l'appareil 
compresseur  dont  il  a  déjà  été  parlé  §  253. 


g  304.  —  En  disant  que  l'augmentation  ou  la  diminution  de  la 
pression  atmosphérique  est  sans  effets  sur  la  circulation ,  nous 
devons  cependant  poser  quelques  réserves.  Beaucoup  de  per- 
sonnes  ont  constaté  que,  sous  une  cloche  à  air  comprimé,  elles 
éprouvaient  des  effets  d'anémie  circulatoire  passagère,  analogues  Y* 
à  ce  qui  arrive  quand  on  détourne  de  la  circulation  une  certaine 
quantité  de  sang,  au  moyen  d'une  grande  ventouse  :  le  pouls 
faiblit  d'une  manière  notable  dans  les  premiers  instants. 

Cet  effet  tient  à  ce  que  les  parties  contenues  dans  l'abdomen 
ne  sont  pas  tout  à  fait  indifférentes  aux  changements  de  la  1 
I pression  extérieure.  Les  gaz  intestinaux  sont,  à  l'état  normal, 
■  soumis  à  une  pression  positive  qui  peut  s'élever  à  4  ou  5  centi- 
mètres de  mercure;  or,  sous  cette  pression,  ils  n'en  occupent  <*^h~ 
pas  moins  un  volume  assez  considérable  parfois,  pour  distendre 
sensiblement  les  parois  abdominales.  Les  vaisseaux  sont  donc  b%L 
plus  comprimés  à  l'état  normal  dans  l'abdomen  que  dans  les    ,  ^  cj:- 

autres  parties  du  corps.  Au  moment  où  le  sujet  qui  se  trouvait  ^jj^ 
dans  ces  conditions  de  tension  élastique  des  gaz  abdominaux  est  u^*A 
soumis  à  une  pression  extérieure  augmentée,  ces  gaz  diminuent 
de  volume  en  se  comprimant;  ils  occupent  un  moindre  espace 
dans  l'abdomen  dont  les  parois  se  détendent  et  deviennent 
flasques  ;  dès  lors  les  vaisseaux  des  viscères  abdominaux  cessant 
d'être  comprimés  par  la  tension  des  gaz  environnants  admettent 
du  sang  en  plus  grande  abondance.  Il  se  fait  alors,  du  côté  de  la 
circulation  intestinale,  une  congestion,  comme  dans  toute  région 
brusquement  soustraite  à  la  pression  accoutumée.  a 

Dans  les  cloches  à  air  comprimé,  les  sujets  dont  l'abdomen  est  j 
normalement  distendu  par  les  gaz  en  constatent  la  diminution         t/^*-  ' 
subite  :  leurs  vêtements  semblent  devenus  trop  larges,  à  cause  du  ' 
moindre  espace  occupé  par  les  gaz  de  l'intestin.  On  conçoit 
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qu'un  effet  tout  inverse  se  produise  si  l'on  raréfie  l'air  de  la  cloche 
et  qu'un  gonflement  abdominal,  avec  gône  de  la  circulation  viscé- 
rale, s'ensuive,  si  l'intestin  contenait  des  gaz  en  abondance  au 
moment  de  la  décompression1. 

Nous  n'avons  point  à  parler  des  phénomènes  consécutifs  au  séJ 
jour  prolongé  de  l'homme  dans  l'air  comprimé,  c'est-à-dire  delà 
dissolution  abondante  de  gaz  dans  le  sang,  gaz  qui  redeviendront 
en  parlie  libres  et  à  l'état  bullaire,  si  la  décompression  est  faite 
brusquement2. 


§  305.  —  Quand  un  plongeur  s'enfonce  à  une  grande  profon- 
deur dans  la  mer,  à  30  ou  40  mètres  par  exemple,  toute  la  surface] 
a  k_     de  son  corps  subit  également  cette  pression  augmentée.  Il  se  prol 


ae  son  corps  sumt  également  cette  pression  augmentée.  Il  se  pro- 
duit pourtant  parfois  des  accidents  redoutables,  des  hémoptysie* 


et  des  épistaxis  principalement.  C'est  que  le  poumon  et  la  cavité- 
nasale  où  l'eau  ne  pénètre  pas  ne  supportaient  pas  cette  pression 
augmentée  :  la  glotte,  fermée  pour  empêcher  l'introduction  dei 
l'eau  dans  les  voies  respiratoires ,  enferme  dans  le  poumon  de 
l'air  à  la  pression  normale.  Aussi,  quand  une  pression  de  trois  ou 
a     quatre  atmosphères  viendra  s'exercer  sur  toute  la  surface  du 
/Il  U^1  corPs>  e^le  s'équilibrera  partout,  sauf  dans  le  poumon;  cet  organe 
recevra  donc  le  sang  des  autres  parties  et  s'en  gorgera  jusqu'à.'; 
ce  que  la  distension  de  ses  vaisseaux  ait  réduit  assez  le  voluinJ 

1.  R.  E.  von  VivenoL  jun.  [Ueber  die  Verânderungen  ira  arteriellen  Slromgebiete- 
unter  dem  Einflusse  des  verslàrklen  Lufldruckes  (Virschow's  Arch.  fur  PathoL", 
Anal,  und  Plujsiol.  und  fur  klinisch  Med.  1866)  signale  un  changement  des  carac- 
tères du  pouls  dans  l'air  comprimé  :  les  pulsations  faiblissent  et  perdent  leur  dicrc-*j 
tisme.  Cet  auteur  pense  que  c'est  un  effet  direct  de  l'accroissement  de  la  pression 
sur  les  artères  et  dit  avoir  obtenu  de  semblables  effets  sur  un  schéma  soumis  à  une,; 

i       pression  atmosphérique  augmentée.  Doutant  de  l'exactitude  de  ces  observations,  j'ais 
1  \'r/*^~*~'      prié  mon  ami  Chauveau  de  les  vérifier  dans  les  appareils  pneumatiques  du  docteur-' 

A  lLl~        Millet,  à  Lyon,  en  1864.  Chauveau  obtint  en  effet  une  diminution  de  l'amplitude  du 
srrkfT  -""p'buls  dans  l'air  comprimé.  Inversement,  dans  l'ascension  du  mont  Blanc,  Chauveau  et 
j'inl*     JLortet  ont  observé  à  4000  m.  d'altitude  une  forme  du  pouls  extrêmement  dicrote  rap- 
IYM»        pelant  celui  de  la  fièvre  typhoïde.  Mais  la  fatigue  musculaire  devait  intervenir  dans 
l  AjJlAsfa+>~    ces  expériences  :  il  serait  plus  concluant  d'observer  les  modiCcations  du  pouls  dans  un 
Wl  C^/'V*^  appareil  à  air  raréfié  ou  pendant  une  ascension  en  ballon.  Plusieurs  aéronautes  ont 

appliqué  sur  eux  le  sphygmographe,  mais,  en  général,  à  de  faibles  altitudes,  et  les 
tracés,  recueillis  par  une  main  inexpérimentée,  n'étaient  pas  suffisamment  probants. 
Il  semble  qu'on  doive,  jusqu'ici,  réserver  l'interprétation  des  changements  que  présente 
le  pouls  sous  l'influence  des  variations  considérables  de  la  pression  atmosphérique. 

2.  Voir,  pour  la  description  de  ces  phénomènes,  P.  Bert,  Recherches  expérimentales' 
sur  l'influence  que  les  modifications  dans  la  pression  atmosphérique  exercent  sur  la 
phénomènes  de  la  vie,  Paris,  1874,  p.  107. 
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,  Il 


de  l'air  pour  qu'il  possède  la  pression  de  trois  ou  quatre  atmo- 
sphères et  si  celle  compression  de  l'air  intra -pulmonaire  n  est 
pas  atteinte,  c'est  la  force  élastique  des  vaisseaux  du  poumon 
qui  devra  supporter  la  différence  entre  ces  pressions.  11  est  vrai  ^, 
que  d'autres  mécanismes  concourent  à  comprimer  1  air  intra- 
pulmonaire;  ainsi,  le  thorax  se  resserrera  au  maximum  le  ^ 
diaphragme  se  soulèvera  de  manière  à  réduire  le  volume  du 
poumon.  Mais  ces  adjuvants  n'empêchent  pas  la  congestion 
pulmonaire  d'être  portée  à  un  haut  degré  dont  témoignent  les 
hémorrhagies  consécutives. 


Influence  du  vide  de  la  plèvre  sur  la  circulation. 

g  306.  -  On  connaît  le  vide  de  la  plèvre,  c'est-à-dire  la  tendance 
qu'a  l'air  à  rentrer  dans  la  poitrine  si  les  parois  thoraciques  ou  ... 
le  poumon  lui-même  présentent  une  ouverture.  Ce  vide  est  l'effet 
de  la  force  rélractile  du  poumon,  force  qui  tend  à  le  faire  revenir 


sur  lui-même  et  l'affaisserait,  en  effet,  si  la  pression  atmosphérique 
ne  s'exerçait  à  l'intérieur  du  poumon  et  n'insufflait  pour  ainsi  dire  >t  h 
cet  organe  malgré  la  résistance  de  sa  force  élastique1.  C'est  cette 
rétractilité  du  poumon  qui  produit  l'aspiration  du  sang  dans 
les  grosses  veines  du  cou  et  dans  les  veines  caves  inférieures, 

g  276  rJ^v*~~ 

Le  cœur  qui  plonge  dans  ce  milieu  raréfié  est  soumis  lui-  ^ 
même  à  une  pression  négative  comme  l'indiquent  les  expériences 
de  cardiographie,  §75.  Mais.on  aurait  tort  d'attribuer  à  cette  dimi-  _ 
nution  de  la  pression  intra-cardiaque  une  influence  aspiratrice 
sur  le  cœur,  influence  capable,  par  exemple,  de  diminuer  le  volume 
des  ondées  envoyées  par  les  ventricules,  et  de  retenir  dans  ces 
cavités  une  certaine  quantité  de  sang  en  en  écartant  les  parois. 

La  diminution  de  la  pression  dans  le  thorax  se  neutralise  elle-  ^  '  ( 
même  :  l'oreillette  gauche,  par  exemple,  ne  saurait  aspirer  le  ^ 
sang  des  veines  pulmonaires,  puisque  ces  veines  sont  soumises  ^ 
à  la  même  pression  diminuée  ;  le  ventricule  droit  ne  saurait  être 
gêné  pour  lancer  dans  l'artère  pulmonaire  le  sang  qu'il  contient, 
puisque  celle-ci  est  soumise  à  la  même  aspiration  que  lui.  On  en 


1.  On  aurait  le  vide  dans  la  plèvre  si  la  pression  atmosphérique  tombait  à  une  valeur 
telle,  que  la  rétraction  du  poumon  et  la  tension  de  la  vapeur  pour  la  température  de  la 
plèvre  fissent  équilibre  à  la  pression  intra-pulmonaire. 
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peut  dire  autant  du  ventricule  gauche  par  rapport  à  l'aorte  ;  reste 
donc  l'oreillette  droite  qui,  recevant  le  sang  de  veines  qui  viennent 
de  régions  où  la  pression  est  plus  élevée  que  dans  le  thorax,  ]mi[ 
être  considérée  comme  aspirant  ce  sang.  Mais  il  faut  remarque,, 
qu'au  moment  où  ces  veines  s'abouchent  dans  l'oreillette,  le  sang 
qu'elles  renferment  est  déjà  soumis  ù  une  pression  diminuée.  Le 
lieu  véritable  où  l'aspiration  se  produit,  c'est  l'endroit  où  les 
veines  pénètrent  dans  le  thorax,  soit  au  cou,  soit  à  l'abdomen,  et 
éprouvent,  surtout  en  ce  dernier  point,  un  brusque  passage  d'une 
pression  plus  forte  à  une  pression  plus  faible. 

Toutefois,  si  l'on  considère  clans  leur  ensemble  les  organes  intra- 
thoraciques  au  point  de  vue  de  la  pression  qu'ils  supportent,  il 
est  certain  que  ces  organes  sont  sous  pression  plus  faible  que  les 
autres,  et  cela  ne  semble  pas  être  étranger  à  la  facilité  avec  laquelle 
s'y  produisent  les  congestions  et  les  inflammations. 


Effets  d'une  pression  localisée  sur  les  artères  et  les  veines. 

k  ^X^^Jc^-      §  307'  ~~  Une  Pression  localisée  en  un  point  du  trajet  d'une 


artère  ou  d'une  veine  oblitère  le  vaisseau,  si  elle  est  assez  forte 
pour  surmonter  la  pression  intérieure. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  rappeler  les  effets  que  produit 
l'oblitération  d'un  tronc  artériel  ou  veineux  sur  le  cours  de  sang  : 
nous  en  avons  parlé  §  127  ;  mais  il  faut  signaler  le  rôle  des  ana- 
stomoses qui  rétablissent  alors  la  circulation.  Sur  la  carotide 


Fig.  227.  Touls  récurrent  de  la  carolide  recueilli  au-dessous  du  point  comprimé. 
En  R  on  cesse  la  compression. 


d'un  cheval  appliquons  un  sphygmoscope,  puis  comprimons  l'ar- 
tère entre  le  cœur  et  le  point  d'application  de  l'instrument.  Nous 
I  constaterons  (fig.  227),  que  le  pouls  n'est  pas  supprimé,  mais  at- 
ténué seulement.  La  pulsation  reprend  ses  caractères  normaux  en 
******  f^rrt/U/t^U^  R  quand  on  a  relâché  l'artère.  Pendant  la  compression,  la  pulsa- 
tion est  plus  lente  dans  son  ascension,  en  même  temps  qu'elle  a 
perdu  de  l'amplitude.  Celte  pulsation  est  transmise  par  l'intermé- 
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diaire  des  anastomoses  qui  réunissent  la  partie  de  la  carotide, 
située  en  aval  du  lieu  comprimé  avec  des  branches  restées  per- 
méables. La  pression  dans  la  carotide  s'équilibre  avec  celle  qui 
existe  dans  les  anastomoses  elles-mêmes  et  participe  à  ses  varia- 
tions. Les  impulsions  du  cœur  y  seront  donc  d'autant  plus  atté- 
nuées que  les  artères  anastomotiques  seront  plus  petites  et  appar- 
tiendront, par  conséquent,  à  un  ordre  de  vaisseaux  où  l'élasticité 
artérielle  a  plus  complètement  transformé  l'impulsion  saccadée 
du  cœur,  g  238.  Mais,  si  la  compression  de  l'artère  se  prolonge,  les 
pulsations  récurrentes  prennent  de  la  force,  elles  doublent  par- 
fois d'énergie  en  cinq  ou  six  minutes,  témoignant  ainsi  que  les 
voies  anastomotiques  s'élargissent,  en  cédant  à  la  pression  aug- 
mentée qui  existe  à  leur  intérieur.  Cette  dilatation  devient  défi- 
nitive à  la  longue,  ainsi  que  l'ont  prouvé  les  injections  cadavé- 
riques pratiquées  sur  des  membres  dont  l'artère  principale  était 
depuis  longtemps  oblitérée. 

Le  môme  rétablissement  du  cours  du  sang  s'observe  dans  les 
vaisseaux  veineux  :  ainsi,  après  l'oblitération  d'un  tronc  principal,, 
les  anastomoses,  graduellement  dilatées,  créent  des  voies  nouvelles 
au  retour  du  sang. 

Ces  rétablissements  de  la  circulation  ont  une  grande  importance 
en  médecine  et  en  chirurgie.  Pour  les  artères,  on  peut  suivre  au 
sphygmographe  le  retour  de  la  circulation  artérielle;  nous  en 
parlerons  à  propos  des  lésions  des  artères  (chap.  xxxvm). 


§  308.  —  Effets  d'une  augmentation  de  la  pression  extérieure  sur 
un  organe  tout  entier;  modifications  du  pouls  de  cet  organe.  —  En 
cherchant  à  déterminer  la  valeur  de  la  pression  du  sang  dans 
les  vaisseaux  d'après  la  contre -pression  extérieure  nécessaire 
pour  rendre  les  tissus  exsangues,  j'ai  vu,  sous  l'influence  d'une 
pression  graduellement  croissante,  se  produire  de  curieux  phéno- 
mènes :  ils  consistaient  en  une  exagération  graduelle  du  pouls  de 
la  portion  comprimée,  puis  en  une  décroissance  des  pulsations 
qui  finissaient  par  s'éteindre. 

Pour  comprimer  localement  une  région,  c'est-à-dire  pour  pro- 
duire sur  elle  l'effet  inverse  de  celui  de  la  ventouse,  je  me  servais 
d'abord  d'une  caisse  métallique  percée  d'un  trou  par  lequel  on 
engageait  la  main  et  l'avant-bras.  Autour  de  cette  ouverture,  un 
manchon  de  caoutchouc,  invaginé  du  côté  de  la  caisse,  s'appliquait 
à  l'avant-bras  avec  d'autant  plus  de  force  que  la  pression  inté- 

Marey,  Circulation.  39 


; 
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rieure  était  plus  grande;  il  s'opposait  ainsi  à  l'issue  de  l'air  ou 
de  l'eau  par  l'intermédiaire  desquels  on  faisait  la  compression 
de  la  main  avec,  une  pompe  foulante.  Enfin,  comme  l'accrois- 
sèment  de  la  pression  dans  la  caisse  tendait  à  repousser  au  dehors 
l'avant-bras  qui  y  était  engagé,  des  courroies  passant  derrière  le 
coude  empêchaient  ce  recul  de  se  produire1. 

J'ai  donné  à  peu  près  la  môme  disposition  à  l'appareil  qui  esl 
représenté  figure  228,  et  qui  permet  de  n'agir  que  sur  un  doigt 
introduit  clans  un  tube  de  verre  M  rempli  d'eau.  La  pompe  fou- 
lante est  remplacée  par  une  poche  pleine  d'eau  C  que  l'on  com- 
prime avec  une  presse  à  vis  ;  un  manomètre  à  mercure  mesure 
la  pression  développée. 

Au  début,  lorsque  le  doigt  est  immergé  dans 
l'appareil,  mais  n'est  pas  encore  comprimé,  la  co- 
lonne manométrique  oscille  à  peine;  les  change- 
ments de  volume  du  doigt,  à  chaque  systole  du 
cœur,  sont  donc  très  faibles.  Mais,  à  mesure  que 
la  pression  s'élève,  les  pulsations  apparaissent,de 
plus  en  plus  visibles;  elles  atteignent  ordinaire- 


Fig.  228.  Pulsations  du  doigt  transmises  à  un  manomètre  à  mercure  sous  différentes  pressions. 


'^^ment  une  amplitude  d'un  centimètre,  puis,  diminuent  graduel- 


IA — | 


lement  et  finissent  par  disparaître. 

Pendant  les  phases  où  les  oscillations  manométriques  on» 
une  grande  amplitude,  le  patient  a  conscience  des  pulsations 
de   ses  artères,  il  les  perçoit,  sauf  la  douleur,  comme  dans, 
un  doigt  atteint  de  panaris,  tandis  que  s'il  n'y  a  pas  de  pres- 
sion exercée  sur  le  doigt,  il  n'éprouve  rien.  L'explication  de 
ces  battements  est  la  suivante  :  quand  le  doigt  n'est  soumis  à 


t.  Pour  la  description  de  cet  appareil,  voir  Trav.  lab.,  t.  II,  p.  313. 
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aucune  pression  extérieure,  ses  vaisseaux  distendus  sont  arrivés 
à  la  limite  de  leur  extensibilité  et  ne  changent  pas  sensiblement  / 
de  volume  au  moment  des  maxima  de  pression  intérieure  qui  cor-  ^ 
respondent  au  pouls.  Mais  à  mesure  que  s'élève  la  contre -pression  ^z*" 
Extérieure,  la  force  élastique  des  parois  vasculaires,  aidée  de  cette 
contre-pression,  produit  une  diminution  du  calibre  des  vaisseaux 
qui  chassent  une  partie  du  sang  qu'ils  renfermaient.  Dès  lors,  la  t  J2j^  /) 
force  élastique  des  vaisseaux  diminue  et  ils  deviennent  plus  cxten- 1%  c^ 
sibles  au  moment  des  maxima  de  la  pression  artérielle;  c'est  .  ljL~_}A~u; 

alors  la  colonne  du  manomètre  qui  supporte,  en  grande  partie, 
l'effort  du  sang  auquel  ne  résistent  plus  autant  les  parois  vascu-  ^ 


Iaires.  Plus  la  contre-pression  augmente,  plus  les  vaisseaux  déten-  f  >v~*7 
dus  deviennent  extensibles  et  plus  le  manomètre  éprouve  de  ^^-^ 
variations.  Mais,  à  un  moment  donne,  les  vaisseaux  sont  vides  de 
sang  dans  l'intervalle  des  pulsations  et  n'en  reçoivent  plus  que 
dans  les  instants  où  la  pression  s'élève  à  son  maximum;  plus  tard 
encore,  c'est  à  peine  si  le  sang  les  pénètre  pendant  les  maxima;  h  u  ■ 
encore  un  degré  dans  la  contre-pression  et  il  n'y  a  plus  de  péné- 
tration du  sang.  Pendant  cette  dernière  phase,  les  oscillations  du 
manomètre  ont  été  en  décroissant  et  ont  fini  par  s'éteindre.         <~&czz4.  - 

Pour  bien  réassurer  que  telle  est  en  effet  la  cause  de  ces 
pulsations  grandissantes  puis  décroissantes  des  organes  com-  t~^~ 
primés,  j'ai  fait  des  expériences  clans  des  conditions  toutes  phy- 
siques, et  j'ai  obtenu  les  mêmes  résultats  que  sur  les  tissus 
vivants1. 

C'est  encore  à  cette  cause  qu'il  faut  attribuer  les  battements  qui 
surviennent  dans  les  parties  comprimées,  ceux  qu'on  éprouve  aux  /', 
mains  quand  elles  sont  enfermées  dans  des  gants  trop  étroits, 
aux  pieds  dans  des  chaussures  trop  serrées;  elle  donne  aussi  ^ 
l'explication  des  battements  qui  se  produisent  dans  les  parties  en- 
flammées quand  il  y  a  étranglement,  c'est-à-dire  compression  des 
tissus  par  la  peau  distendue  ou  par  une  gaine  aponévrotique. 
Dans  ces  cas,  le  relâchement  des  tuniques  vasculaires  rend  le  vo-^*~~ 
lume  des  tissus  tellement  grand  qu'ils  se  trouvent  comprimés  par 
des  enveloppes  normalement  assez  larges  pour  les  contenir. 

Ces  phénomènes  doivent  se  rapprocher  de  ceux  qui  ont  été 
signalés  par  Quincke2  sous  l'influence  de  la  compression  des 

l  Trav.  lab.,  t.  II,  p.  309. 

2.  H.  Quincke  (Berl.  klin.  Wochenschr.,  1868,  s.  34).  ^  ^^Oh 
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ongles.  Quand  cette  compression  pratiquée  au  voisinage  de  lai 
matrice  de  l'ongle  produit  une  large  lunule  décolorée,  cette  luiiule 
se  resserre  à  chaque  pulsation  du  cœur,  par  la  dilatation  des 
vaisseaux  du  voisinage.  Quincke  donnait  celte  expérience  connue 
un  exemple  du  pouls  des  capillaires,  mais  il  faut  tenir  compte  de 
la  pression  exercée  pour  développer  ces  pulsations.  Le  pouls  des 
capillaires  apparaît  aussi  quelquefois  sans  compression  des  tissus. 
Certains  sujets  ont  aux  éminences  thénar  et  hypothénar  des  dila- 
tations vasculaires  qui  forment  deux  plaques  vivement  colorées; 
chez  ces  personnes,  à  chaque  pulsation  du  cœur,  il  se  produit  un 
élargissement  de  ces  taches  et  une  augmentation  de  leur  rougeur. 

La  compression  fait  naître  des  battements  semblables  dans  les 
vaisseaux  de  l'œil;  le  cerveau  présente  aussi  des  phénomènes  du 
môme  genre  qui  se  traduisent  par  les  mouvements  des  fonta- 


nelles  :  nous  reviendrons  sur  ce  sujet  en  signalant  les  particu 

1  nm  Inn     /~l  /-v     In       ni  m/hi  I  n  1  i  a  /inMf     n  An    /-\  n/vn  n  t  \  ri 


larités  de  la  circulation  dans  ces  organes. 
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INFLUENCES  DE  LA  RESPIRATION  SUR  LA  CIRCULATION 
DANS  LE  CŒUR  ET  DANS  LES  ARTÈRES. 

Changements  de  position  du  cœur  sous  l'influence  des  mouvements  respiratoires.  — 
Influence  de  la  respiration  sur  la  tension  artérielle  et  sur  le  pouls.  —  Conditions  qui' 
amènent  une  discordance  entre  les  mouvements  respiratoires  et  les  ondulations  de  la 
pression.  —  Influences  de  la  toux  et  du  hoquet  sur  le  tracé  du  pouls.  —  Influence 
de  l'effort  sur  les  caractères  du  pouls.  —  Modifications  des  caractères  du  pouls  par 
un  effort  d'inspiration. 

L'influence  de  la  respiration  sur  le  cours  du  sang  veineux  a  été 
étudiée  au  chapitre  xxv;  il  nous  reste  à  parler  des  effets  qu'elle  pro- 
duit sur  la  situation  du  cœur,  sur  la  circulation  dans  ses  cavités 
et  sur  la  pression  du  sang  dans  les  artères.  La  connaissance  de 
ces  influences  a  une  importance  capitale  pour  celui  qui  explore 
les  pulsations  du  cœur  et  le  pouls  artériel. 


Changements  de  position  du  cœur  sous  l'influence  des 
mouvements  respiratoires. 

2  309.  —  Le  cœur  repose  sur  la  voûte  convexe  que  forme  le 
diaphragme  à  la  base  de  la  poitrine,  et,  glissant  sur  la  courbure 
antérieure  du  diaphragme,  se  loge  dans  le  sillon  que  forme  celui- 
ci  avec  les  parois  thoraciques.  Mais,  pendant  les  mouvements  e^fL 
respiratoires,  la  courbure  du  diaphragme  change  :  l'angle  où  est 
logé  le  cœur  s'ouvre  dans  l'inspiration  et  les  ventricules  s'abais-  y£*~C 
sent;  inversement,  dans  l'expiration,  le  cœur,  pressé  entre  les 
parois  thoraciques  et  le  diaphragme  qui  devient  plus  convexe, 
s'élève,  en  s'échappant  comme  un  corps  glissant  qu'on  serre  entre 


les  doigts.  De  ces  mouvements  alternatifs  d'ascension  et  de  des- 
cente, il  résulte  que  si  l'on  explore  la  pulsation  du  cœur  au  voisi- 


•vu 
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nage  de  la  pointe,  au  5»  espace  intercostal,  cette  pointe  s'éloigne 
des  parois  thoraciques,  en  s'élevant  au  moment  des  expirations 
puis  revient  au  contact  des  parois  à  l'inspiration  suivante,  né 
là  une  sorte  d'intermittence  dans  les  pulsations,  ou,  tout  au 
moins,  une-  inégalité  périodique  dans  leur  force  et  dans  leur 
forme. 

Les  déplacements  du  cœur  par  la  respiration  se  produisent  à  un 
moindre  degré  du  côté  du  ventricule  gauche,  surtout  quand  le 
patient  est  couché  horizontalement  sur  le  côté  gauche. 


Influences  de  la  respiration  sur  la  tension  artérielle 
et  sur  le  pouls. 

g  310.  —  Les  physiologistes  ont  étudié  avec  soin  les  influences 
de  la  respiration  sur  la  circulation  artérielle  ;  les  uns,  en  se  ser- 
vant du  manomètre  inscripteur,  les  autres  en  employant  le  sphyg- 
mographe.  Malgré  toutes  ces  recherches,  la  question  reste  encore 
entourée  de  certaines  obscurités. 
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Fig.  2Î9.  Influence  des  mouvemenls  respiratoires  sur  la  pression  du  sang;  la  pression  s'élève  dans 
l'expiration,  s'abaisse  dans  l'inspiration. 


Lorsque,  sur  un  animal,  on  adapte  un  manomètre  à  une  artère 
voisine  du  thorax,  on  voit  la  colonne  de  mercure  animée  de  deux 
sortes  de  mouvemenls  :  les  uns,  constitués  par  des  oscillations 
petites  et  fréquentes,  correspondent  aux  battements  du  cœur;  les 
autres,  formés  par  des  oscillations  plus  grandes  et  plus  rares, 
dépendent  de  la  respiration1. 

Au  moyen  de  son  kymographion,  Ludwig  oblint  un  tracé  où  ces 


1.  Un  troisième  ordre  d'oscillations  à  durée  encore  plus  longue  s'observe  quelque- 
fois; ces  oscillations  sont  dues  aux  contractions  rythmiques  des  vaisseaux.  (V.  §  247, 
fig.  207  et  208.) 
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deux  sortes  d'oscillations  sont  représentées.  La  ligure  229  fait  bien  L 
comprendre  comment  se  combinent  les  deux  influences  du  cœur 
et  de  la  respiration  sur  la  pression  du  sang*.  L'explication  que 
Ludwig  donna  de  ce  phénomène  était  la  suivante  :  -  Les  mou- 
vements respiratoires  exercent  sur  le  système  artériel  une  m-  ^  J 
fluence  analogue  à  celle  qui  a  été  signalée  sur  les  veines  ;  de  telle  £ 
sorte  que  la  tension  dans  les  artères  de  la  tête  et  des  membres 
baisse  par  l'appel  du  sang  qui  se  fait  vers  le  thorax  à  chaque 
inspiration,  et  augmente,  au  contraire,  quand  l'expiration  tend  a 
pousser  le  sang  artériel  vers  les  vaisseaux  de  la  périphérie. 

En  expérimentant  avec  son  sphygmographe,  Vierordt*  arriva  à  ^  ^ 
la  conclusion  inverse  :  il  admit  que  c'est  dans  l'inspiration  que  le 
sang  est  poussé  le  plus  fortement  vers  la  périphérie  et  que  la  ten- 
sion artérielle  s'élève.  , 

Enlin,  Einbrodt*,  dans  ses  expériences  sur  les  animaux,  trouva 
que  si  les  mouvements  respiratoires  sont  amples  et  prolongés,  r 
l'inspiration  s'accompagne  d'abord  d'un  abaissement  delà  tension  ^ 
artérielle,  puis  d'une  élévation  de  cette  tension,  tandis  que,  dans 
l'expiration,  la  tension  monte  d'abord  et  s'abaisse  à  la  fin.  Z^fr~% 

On  voit  que  les  opinions  émises  relativement  aux  effets  de  la 
respiration  sur  la  circulation  artérielle  se  contredisent  d'une  ma- 
nière à  peu  près  complète.  J'ai  essayé  à  mon  tour  d'étudier  l'in- 
fluence de  la  respiration  sur  le  pouls  à  l'aide  du  sphygmographe. 
Ce  sujet  méritait  d'autant  mieux  l'attention  que,  dans  un  grand 
nombre  de  maladies  où  existe  de  la  dyspnée,  le  tracé  du  pouls 
offre  des  caractères  tout  particuliers  qui  ont  une  grande  imporj 
tance  pour  le  diagnostic. 

La  contradiction  que  nous  venons  de  signaler  entre  les  résul- 
tats  obtenus  par  Ludwig  et  par  Yierordt  nous  a  paru  sexpli- 
quer  facilement  par  ce  fait,  que  les  influences  de  la  respiration 
thoracique  sur  le  cours  du  sang  sont  inverses  des  influences  de  la 
respiration  abdominale  et  que,  suivant  la  manière  dont  nous  res- 
pirons, tantôt  l'une,  tantôt  l'autre  de  ces  influences  prédomine,  ce 
qui  donne  lieu  à  des  résultats  opposés. 

1.  Ludwig,  Beitràge  zur  Kennlniss  des  Einflusses  der  Respirations  Bewegungen 
aufcler  Blutlaufin  Aortensystcm.  —  Miïller's  Arch.,  1847,  p.  242,  el  Lehrbuch  der 
Physiol,  1861. 

2.  Vierordt,  Die  Lehre  von  Arterienpuls. 

3.  Einbrodt,  Ueber  den  Einfluss  der  Athtmbewegungen  auf  Herzschlag  und  Blut- 
druck,  MolleschotVs  Untersuchungen,  Bd.  VII,  186G,  p.  314. 
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§311.—  Influence  des  mouvements  respiratoires  sur  la  ligne  d'en- 
semble du  sphygmogrnmme,  c'est-à-dire  sur  la  pression  moyenne  du 
sang,  artériel.  —  Comme  l'action  aspirante  et  foulante  que  le  tho- 
rax exerce  sur  le  sang  va  toujours  en  s'éleignant  à  mesure  qu'on 
observe  des  vaisseaux  plus  éloignes  de  la  poitrine,  il  s'ensuit  que 
la  pression  du  sang  dans  l'artère  radiale  est  presque  entièrement 
soustraite  aux  influences  de  la  respiration  quand  celles-ci  n'ont 
qu'une  intensilémodérée.  On  peul's'cn  convaincre  en  examinant  les 
sphygmogrammes  dont  nous  avons  déjà  donné  un  grand  nombre 
de  types.  Dans  ,1a" plupart  d'entre  eux,  la  ligne  d'ensembie  est  à 
peu  près  horizontale,  ce  qui  prouve  que  la  tension  de  l'artère 
radiale  n'a  pas  sensiblement  varié 

Mais  si,  au  lieu  de  respirer  paisiblement,  on  fait  des  mouve- 
ments d'inspiration  ou  d'expiration  d'une  grande  amplitude,  ou 
bien  si  l'on  crée  un  obstacle  au  libre  passage  de  l'air  par  les  voies 
respiratoires,  aussitôt  la  ligne  d'ensemble  du  tracé  devient  ondu- 
leuse. 


k~A  ity 


Sil'on  cherche  à  quèl 'moment  la  tension  s'élève,  si  c'est  à  l'in- 
spiration ou  à  l'expiration,  la  question  devient  plus  complexe,  car 
les  choses  se  passent  différemment  suivant  la  manière  dont  on 
respire. 

Quand  on  tient  la  bouche  fermée  et  qu'on  rétrécit  l'ouverture 
des  narines  pour  gêner  le  passage  de  l'air  respiré,  on  voit  la 

1.  Quand  on  inscrit  les  changements  de  volume  des  organes,  les  influences  de  la  res- 
piration sont  plus  sensibles  que  dans  le  tracé  du  pouls,  de  sorte  que  la  ligne  d'ensemble 
présente  presque  toujours  des  ondulations  assez  marquées.  Cela  lient  à  ce  que  les  petits 
vaisseaux,  fort  résistants  au  passage  du  sang,  obéissent  mieux  aux  lentes  variations  de 


Fig.jj230.  Influence'de  la  respiration  sur  les  changements  de  volume  de  la  main. 


pression  produites  par  les  mouvements  respiratoires  qu'aux  variations  brèves  pro- 
duites par  le  cœur.  La  figure  230  montre  ces  influences  à  un  haut  degré  dans  la  seconde 
moitié  du  trace  :  à  ce  moment,  le  passage  de  l'air  avait  été  gêné  par  l'occlusion  d'une 
narine. 
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igne  d'ensemble  du  tracé  s'abaisser  dans  l'inspiration  et  s'élever  ^ 
dons  l'expiration  (fig.  231).  C'est  le  type  indiqué  par  Ludwig. 


Fig.  231.  Influence  de  la  respiration  sur  le  pouls  lorsqu'on  fait  prédominer  l'action  thoracique. 

Quand  on  respire  largement,  la  bouche  ouverte,  de  façon  que  l'air 
passe  et  repasse  librement  à  travers  les  voies  respiratoires,  on  a 
l'effet  inverse  :  la  ligne  d'ensemble  s'élève  dam  l'inspiration  et  s'a- 


tL  i^-t.  <^~- 


Fig.  232.  Influence  de  l'a  respiration  sur  le  pouls  lorsqu'on  fait  prédominer  l'action  abdominale. 


baisse  dans  l'expiration,  comme  on  le  voit  figure  232.  C'est  le  type 
indiqué  par  Vierordt. 


§  312.  —  C'est  aux  changements  de  la  pression  que  supportent  les 
gions  intra-thoracique  et  intr a- abdominale  de  l'aorte  que  sont  dues  j+U^* 
les  variations  de  la  tension  artérielle  pendant  les  mouvements  respi-\^i^  u~i 
îratoires.  —  Quand  une  pression  extérieure  s'exerçant  sur  l'aorte 
js'ajoute  à  l'élasticité  de  ce  vaisseau,  le  sang  est  refoulé  dans 
•les  artères  de  la  périphérie  où  il  élève  la  pression.  On  peut  se  iv— vL^- 
fconvaincre  de  la  réalité  de  cet  effet  au  moyen  de  l'expérience  sui- 

Lite:  "^^JSZtf- 

Un  sujet  étant  couché  sur  le  dos,  on  lui  applique  le  sphygmo- 
/graphe  et  pendant  que  le  tracé  s'inscrit,  on  comprime  l'abdomen  ^ 
'du  patient.  Aussitôt  la  ligne  d'ensemble  du  tracé  s'élève,  ce  qui 
montre  que  le  sang  de  l'aorte  abdominale  a  été  refoulé  dans  les 
tvaisseaux  de  la  périphérie;  si  l'on  cesse  la  compression,  le  sang 
lreflue  dans  l'aorte,  et  la  ligne  d'ensemble  s'abaisse.  1 

La  môme  chose  doit  se  passer  lorsque  les  mouvements  respira-  V 
jtoires  augmentent  ou  diminuent  la  pression  autour  de  l'aorte,  I* 
boit  dans  la  poitrine,  soit  dans  l'abdomen.  Mais  les  effets  de  la 

I       •  Sfc/V* 
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respiration  clans  le  thorax  sont  exactement  inverses  de  ceux  qu'elle 
produit  dans  l'abdomen  :  quand  la  poitrine  est  le  siège  d'une 
aspiration,  il  y  a  compression  dans  la  cavité  abdominale.  Or,  on 
va  voir  que,  suivant  la  prédominance  des  influences  thoracique? 
ou  des  influences  abdominales,  la  respiration  agit  sur  le  pouls  de 
façon  opposée. 

§  313.  —  Effets  de  la  respiration  sur  la  pression  dans  le  thorax.  — 
y*  ^'^^L'agrandissement  de  la  poitrine  au  moment  de  l'inspiration  crée 

<rXvl  uLiv-  *S     cIans  le  Pounion  un  vicle  clue  l'a^r  vient  aussitôt  combler  en  se 

précipitant  dans  les  voies  respiratoires.  Si  la  pénétration  de  l'air 
!>v^  ,  W*-  lfJ^_'  est  facile,  la  raréfaction  dans  le  poumon  est  faible,  parce  que  le 
vide  est  comblé,  pour  ainsi  dire,  à  mesure  qu'il  se  forme.  Mais 
k^.,  A».  si  la  rentrée  de  l'air  se  fait  difficilement,  l'aspiration  thoracique 

devient  beaucoup  plus  intense;  c'est  dans  ces  circonstances  qu'on 
':    voit  les  espaces  intercostaux  s'affaisser,  les  creux  sus-claviculaires 
se  déprimer,  annonçant  l'énergie  de  l'aspiration  intérieure.  Dans 
jjses  conditions,  le  sang  des  artères  de  la  périphérie  reflue  en  partie 
dans  l'aorte  thoracique;  celle-ci  est  dilatée  comme  le  sont  des  vais- 


seaux  placés  au-dessous  d'une  ventouse.  Aussi  devra-t  on  voir 
baisser  la  tension  dans  les  artères  des  membres;  c'est  en  effet  ce  s 
qui  a  lieu.  Dans  l'expiration  gênée,  l'inverse  se  produit  :  l'air 
ne  peut  s'échapper  assez  vile  sous  l'influence  de  la  rétractilité  du» 
i  L,      poumon;  les  muscles  expirateurs  viennent  seconder  l'élasticité 
pulmonaire  pour  expulser  l'air  au  dehors.  Alors,  l'aorte  thoracique, 
au  lieu  d'être  sous  une  pression  négative  comme  à  l'ordinaire,  se  M 
trouve  comprimée  à  sa  surface  et  chasse  le  sang  dans  les  artères  si 
i^jlw  le  )J+L  Périphériques  K  M 

g  314.  —  Des  effets  de  la  respiration  sur  la  pression  dans  l'abdo- 
meWt  _  Pendant  que  ces  phénomènes  se  produisent  dans  le  tho- 

fc?  Xj^r^^  rax'  v°y°ns  ce  (ïui  se  Passe  dans  1,aDdomen-  lorsque,  dans  une 

inspiration,  le  diaphragme  s'abaisse  et  agrandit  la  cage  thoracique,  J 
^  il  rétrécit  au  contraire  la  cavité  abdominale.  Le  diaphragme,  en 

s'abaissant,  déprime  les  viscères  et  ceux-ci  repoussent  en  tous  * 

^\  1 .  On  conçoit  que  ces  effets  ne  se  produisent  qu'à  un  faible  degré  quand  la  respiration 

est  libre,  car  le  vide  pleural  n'est  alors  soumis  qu'aux  variations  de  la  force  élastique  - 
du  poumon  plus  ou  moins  distendu  ;  tandis  que,  dans  le  cas  d'obstacle  au  libre  passage 
de  l'air,  la  pression  intra-thoracique  est  influencée  par  la  raréfaction  et  la  condensation» 
alternatives  de  l'air  contenu  dans  le  poumon. 


— 
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sens  les  parois  abdominales  qui  se  tendent,  durcissent  et  témoi- 
gnent  que  la  pression  est  augmentée  dans  le  ventre.  Dans  l'ex- 
piration, au  contraire,  le  diaphragme  remonte  etles  parois  abdo- 
minales sont  moins  tendues. 

Ces  alternatives  de  pression  augmentée  et  diminuée,  l'aorte  ab-  V 
dominale  les  subit.  Dans  la  respiration  normale,  ces  influences  '? 
ont  peu  d'intensité  et  comme  elles  s'exercent  en  sens  inverse  sur  %.  > 
les  parties  intra-thoracique  et  intra-abdominale  de  l'aorte,  leurs  ^^—^ 
effets  tendent  à  se  neutraliser.  Mais,  si  nous  sortons  des  condi- 
tions physiologiques  de  la  respiration,  nous  verrons  l'une  de  ces 


actions  prédominer  sur  l'autre,  et  suivant  que  c'est  l'influence  iX~r 
thoracique  ou  l'influence  abdominale  qui  prédominera,  des  effets 
de  sens  inverse  se  feront  sentir  jusque  dans  les  artères  éloignées,  / 
comme  la  radiale, 

Toute  gène  au  passage  de  l'air  à  travers  les  voies  respiratoires 
augmente  les  influences  thoraciques  et  produit,  en  c^rrsequence,  y^i — ^  JUv*- % 
l'ascension  de  la  lign^^nsen^ble  du  tracé  pendant  IHiùjffiïuMw,  sa  h^^~ ^~{j*M~r 
descente  pendant  l'expjmtëon  (type  représenté  Lfigure  231).  Cette"  °-' 

forme  est  celle  que  Ludwig  a  signalée;  on  l'observe  quand  on  ' 

1  * *ij7 .-*••-  ,       •■         '■  '     -     .  •         »i  "<~i.     »  o 

respire  par  une  seule  narine.  ~  U*Srw*e/l- 

Toute  gêne  à  l'ampliation  de  l'abdomen  pendant  que  les  voies 
aériennes  sont  libres,  produira  l'effet  inverse  :  l'influence  abdo- 
minale exagérée  se  traduira  par  l'ascension  de  la  ligne  d'ensemble 


du  tracé  pendant  l'inspiration,  par  sa  descente  pendant  l'expiration 
(type  représenté  figure  232).  —  C'est  l'effet  signalé  par  Vierordt. 

Enfin,  la  respiration  artificielle  qu'on  emploie  si  souvent  dans  -  V  i 
les  laboratoires  pour  entretenir  la  vie  des  animaux  curarisés  pro- 
duira du  côté  du  thorax  des  effets  absolument  inverses  de  ceux 
delà  respiration  normale  ;  les  mêmes  variations  de  pression  s'ob- 
serveront dans  le  thorax  et  dans  l'abdomen,  §  279. 

La  connaissance  des  influences  de  la  respiration  sur  le  pouls  / 
est  féconde  en  applications  pour  le  diagnostic  clinique.  Ainsi,  en 
inscrivant  à  la  fois  le  pouls  et  la  respiration1,  on  peut  reconnaître, 
dans  un  cas  de  dyspnée,  s'il  s'agit  d'un  obstacle  au  passage  de 
l'air  ou  d'une  gêne  aux  mouvements  du  diaphragme.  Ces  influences 
de  la  respiration  sur  la  ligne  d'ensemble  des  sphygmogrammes 
sont  d'autant  plus  intenses  que  la  tension  artérielle  est  plus  faible. 

I.  Pour  la  manière  d'inscrire  les  mouvements  respiratoires,  voy.  la  Méthode  graphi- 
que, p.  551. 
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Chez  les  malades,  par  exemple,  c'est  dans  les  cas  d  anémie  que 
J  après  Riegel*  on  les  voit  se  produire  au  plus  haut  degré.  C'est 
du  reste,  dans  les  cas  de  faible  tension  artérielle  que  toutes  le* 
autres  influences  extérieures,  les  attitudes  par  exemple,  pro! 
du.sent  le  plus  de  changements  dans  les  tracés  du  pouls. 

I  315  -Si  l'on  veut  suivre  plus  facilement  qu'avec  le  sphygmo- 
grapheles  rapports  de  la  respiration  avec  la  circulation  artérielle 
U  faut  opérer  sur  un  animal,  et  inscrire  à  la  fois  les  variations 
manométriques  delà  pression  dans  les  artères  et  les  mouvements 
respiratoires.  M.  Gauthier*  a  fait,  dans  mon  laboratoire, des  expé- 


riences  très  concluantes  qui  montrent  bien  les  effets  inverses  des 
respirations  thoracique  et  abdominale. 

On  applique  un  manomètre  inscripteur  à  la  fémorale  d'un  lapin, 
et  en  même  temps  on  inscrit  avec  un  pneumographe s  les  phases 
des  mouvements  respiratoires. 

L'animal  étant  couché  sur  le  ventre,  on  recueille  le  tracé  mano- 
mélrique  A  (fig.  233);  les  lettres  e  et  i  indiquent,  dans  cette  figure, 
les  débuts  de  l'inspiration  et  de  l'expiration.  On  voit  que  cet  ani- 
mal présente  des  changements  de  la  pression  artérielle  rythmés 
comme  Ludwig  l'avait  indiqué  d'après  ses  premières  recherches. 

On  retourne  l'animal  et  on  le  couche  sur  le  dos.  Aussitôt  une 
forte  respiration  abdominale  se  produit  et  l'on  obtient  le  tracé  B 
(fig.  233),  dans  lequel  la  pression  varie  en  sens  inverse  du  type 

1.  Franz  Riegel,  Ueberdie  Bedeutung  der  Pulsuntersuchungen,  Klin  VortrSge  144 
et  145  (Innere  Med  49). 

2.  Ch.  Gauthier,  Influences  mécaniques  de  la  respiration  sur  la  circulation  arté- 
rielle, thèse,  Paris,  1876,  p.  32. 

3.  Voir  Mèth.  graph.,  p.  541. 
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•   „„t  anv  observations  de  Vierortll. 
précédent,  c'est-à-dire  c.nf.rmeme»t«««tae 

Dans  celle  expérience  on  constate  encore  de 

„ic  rlins  la  fréquence  des  pulsations  aux  umuei  r 
fc«  nous  aurons  /parler  de  ce  phénomène.  j 

•   «mènent  ««e  dl,eorda..cc  entre  les  mouvements 
Ï-^JSJZZZ  les  onanlatlons  le  ,«  Passion 

g  al8  _  Quand  on  opère  sur  certains  animaux,  principalement 
j     chien  on  voit  se  produire  les  désaccords  signalés  par  Eut- 
lu        o'  entre  les  variations  de  la  pression  du  sang  et  les  ^ 
ItS;^       Plusieurs  influences  peuvent  donner 

certains  chiens,  même  soumis  à  une 
e    1     formisation,  font  entendre,  à  l'expiration,  une  sorte 
de°    missement  dans  lequel  les  muscles ^^^^T  Î^U 
contraction.  Chez  ces  animaux,  l'expiration  se  fait  de  deux  ma 
n  ètrli  féren^  :  d'abord  par  le  relâchement  du  diaphragme, 
Ztele  avec  agrandissement  de  la  cavité  abdominale,  puis  pr^fc  ^ 
ef contractions  des  parois  du  ventre,  c'est-à-dire  avec  resser- 
ement  de  cette  cavik  11  y  a  donc,  avec  ce  type  de  mouvements 
sn  r  toires,  diminution  de  la  pression  artérielle  au  commenv.^ 
.1  ,  m  nt  de  vL^à^  augmentation  de  cette  pression  a  la  fin. 
^n  a  déjà  vu  les  effets  de  ce  type  respiratoire  sur  la  pression  vei- 

"Tsiondlieu,  le  ralentissement  du  rythme  respiratoire  peut,? V 
à  lui  seul  produire  le  désaccord  qu'Einbrodt  a  signale.  En  effet,  < 
Hnfluent  d'une  expiration  pour  élever  la  tension  ne  dure  qu'un  , 
instant  S'il  existe  une  pause  avant  que  l'inspiration  suivante  se 
produise,  la  pression  artérielle,  un  instant  élevée,  s'abaisse  bientôt.  <£^<- 
De  même,  une  inspiration  n'abaisse  la  pression  que  pendant  un 
temps  très  court,  celle-ci  se  relève  d'elle  môme,  si  l'expiration  *e  £ 
faitattendre.Ce  mécanisme  se  retrouvera  plus  marque  lorsque  nous  £ 
parlerons  de  Veffôrt  et  de  ses  effets  sur  la  circulation  artérielle.^ 

En  troisième  lieu,  il  n'est  point  impossible  que  1  inégale  per-  ^/ 
méabilité  du  poumon  aux  différentes  phases  de  la  respiration  è  288, 
en  laissant  arriver  au  cœur  gauche  des  quantités  très  inégales  t^y. 
de  sang,  fasse  varier  d'un  moment  à  l'autre  le  volume  des  ondées  it^  j 
ventriculaircs  et  consécutivement  la  pression  artérielle.  Si  cet 
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effet  produit  par  l'inégale  perméabilité  du  poumon  est  peu  mar- 
qué dans  la  respiration  normale,  il  est  au  contraire  très  prononcé 
Nms  la  respiration  artificielle,  quand  on  insuffle  l'air  sous  trop 
lorle  pression  dans  les  poumons. 

Enfin,  chez  le  chien  surtout,  la  respiration  change  tellement  le 
rythme  du  cœur,  que  des  variations  notables  de  la  tension 
artérielle  résultent,  ûe  ces  changements  de  rythme.  Sanderson  1 
développa  celte  opinion,  que  la  composition  chimique  du  sang 
n'étant  pas  la  môme  aux  deux  temps  de  la  respiration,  il  en  peut 
résulter  une  influence  sur  les  centres  nerveux,  capable  de  changer 
le  rythme  du  cœur.  Dans  son  mémoire,  cet  auteur  présente  en 


Fig.  234.  Irrégularités  du  rythme  du  taur  liées  à  la  respiration  chez 


effet  un  grand  nombre  de  tracés  où  le's  variations  du  rythme 
cardiaque  sont  manifestes. 
Cette  théorie  me  semble  bien  hypothétique,  et  j'incline  à  ratta- 
T  ^j^r^cherles  variations  du  rythme  cardiaque  à  l'excitation  mécanique 
éprouvée  par  les  rameaux  du  nerf  vague  dans  les  inspirations 
:Y>  ^ — \  profondes,  influence  que  Brown-Séquard  a  signalée  depuis  long- 
temps \  En  effet,  c'est  dans  les  inspirations  très  profondes, 
et  vers  la  fin  de  celles-ci,  que  se  produit  un  ralentissement  consi- 


1.  J.  Burdon  Sanderson  [the  Croonian  Lecture)  On  Ihe  Influence  exercised  by  the 
Movemenls  of  Respiration  on  Ihe  Circulation  of  the  Dlood,  7  march  1867. 
C/C  <\vw$K  0a  a  cilé  des  cas  d'ai'rél  complet  du  cœur  sous  l'influence  de  la  volonté  :  cet  arrêt 
se  produisait,  dit-on,  par  certains  actes  respiratoires.  Le  cas  du  colonel  Townshend  est 
connu  de  tout  le  monde  ;  il  a  été  rattaché  par  les  physiologistes  à  une  influence  nerveuse 
sur  le  cœur.  Cette  influence  est  définie,  aujourd'hui  que  l'on  connaît  la  propriété  du 
pneumogastrique  d'arrêter  le  cœur  en  diastole,  g  35.  Une  inspiration  profonde  suffit, 
chez  certains  individus,  pour  arrêter  le  cœur  pendant  4  ou  5  secondes.  Chauveau  peut 
à  volonté  produire  sur  lui  ce  phénomène. 


Lt  tri  H 
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dérable  du  rythme  du  cœur.  Mosso  a  donné  un  excellent  typé  de 
phénomène;  nous  le  reproduisons  figure  234.  D'après  le  même 
iuteur   une  hémorrhagie  abondanle  suppriment  l'influence  de 


/'  / 
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Fig.  235.  Suppression  des  irrégularités  du  rythme  du  cœur  après  une  saignée. 

la  respiration  sur  le  rythme  cardiaque.  On  en  voit  la  preuve  dans 
la  figure  235. 

Les  changements  de  fréquence  des  mouvements  du  cœur  s  ob^ 
servent,  chez  l'homme,  dans  les  grands  efforts  d'inspiration.  Fran- 


Fig.  236.  Ralentissement  des  mouvements  du  cœur  dans  une  inspiration  profonde. 

cois-Franck  en  a  publié  un  bon  type  recueilli  sur  lui-même  (fig.  236). 
Chez  certains  sujets,  dans  la  respiration  normale,  on  voit  se  pro- 
duire les  changements  de  rythme;  la  figure  115  en  était  un  exemple. 


Influences  de  la  toux  et  du  hoquet  sur  le  tracé  «lu  pouls. 

g  317;  _ija  toux  est  une  expiration  brusque  précédée  d'un  effort  ^^^j^ 

t<_xW^-« —  L  

Fig.  237.  KITets  de  la  toux  sur  le  pouls. 

y   tiïïhu      l  VMiït  *.'.<-  .  yha*- 

avec  occlusion  de  la  glotte  ;  elle  comprime  l'aorte  dans  le  thorax 


A   baisser  la  tension  dans  les  artères~pérïpnériqu*es"  (fig"^™!! 
-  ^^aMXI^    trième  pulsation).  'M 
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et  dans  l'abdomen,  ce  qui  élève  brusquement  la  pression  arté 
nelle  (fig.  237).  e 

Le  hoquet  est  une  inspiration  convulsive;  il  fait  brusquement 


Fig.  238.  Effets  du  Iiuquet  sur  lo  pouls. 


Influence  de  l'effort  sur  Ie«  caractère,*  du  poul». 

.  ,  w  l  318.  —  L'effort,  tel  qu'on  le  comprend  en  physiologie,  con- 

)  siste  en  une  tendance  énergique  à  l'expiration,  tandis  que  la 
glotte  est  fermée  et  empêche  celte  expiration  de  se  produire.  Dans 
l'effort,  les  parois  de  l'abdomen  se  tendent  fortement  et  soulèvent 
le  diaphragme  ;  en  même  temps,  les  muscles  expirateurs  Ihora- 
ciques  se  contractent  avec  force.  Tout  concourt  donc  à  comprimer 
le  cœur  et  les  vaisseaux  logés  dans  les  cavités  splanchniques.  De 
là  résultent  des  modifications  de  la  circulation  veineuse,  §  277,  et 
Vw<~-    de  la  circulation  artérielle  ;  nous  allons  étudier  ces  dernières. 


Expérience.  —  Qu'on  ferme  la  glotte  et  qu'on  fasse  un  violent 
effort,  on  voit  aussitôt  s'élever  la  ligne  d'ensemble  du  sphvgmo- 
gramme  (fig.  239);  celte  ligne  monte  d'autant  plus  haut  que  l'eP 
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Fig.  239.  Modifications  du  pouls  pendant  et  après  un  ell'url. 

fort  est  plus  intense,  puis  le  tracé  s'abaisse  au  moment  où  l'effort 
est  terminé;  enfin,  quand  l'amplitude  du  pouls  a  atteint  son  mi- 
nimum, on  la  voit  se  relever  graduellement. 

Au  lieu  de  fermer  la  glotte,  on  peut  encore  fermer  les  narines 
avec  la  main  et  adapter  à  la  bouche  un  manomètre  qui  montre 
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à  quoi  degré  s'élève  la  pression  de  l'aircontenu  dans  le  poumon 
pendant  l'eflbrt.  De  cette  manière,  on  constate  parfois  une  pres- 
sion de  12  à  14  centimètres  de  mercure  à  l'intérieur  des  voies 
aériennes.  ^jff'*^"  (fy* 

On  voit  que  les  effets  de  l'effort  ne  sont  que  l'exagération  de 
ceux  que  produit  une  expiration  quand  l'issue  de  l'air  est  gênée,  v^-*^ 
Ces  effets  s'expliquent  donc  par  la  théorie  que  nous  avons  donnée  c^Lu  ^  ^ 
ci-dessus,  §  312,  et  d'après  laquelle  la  compression  de  l'aorte 
élève  la  pression  moyenne  (et  par  conséquent  la  ligne  d'en-  j/^^i 
semble  du  tracé)  dans  les  artères  périphériques,  tandis  que,  si  ; 
l'on  supprime  cette  compression,  il  se  produit  un  reflux  du  1C  i^vw 
sang  vers  les  cavités  splanchniques  et  un  abaissement  de  la  ten- 
sion artérielle1. 


1.  Voici  l'explication  plus  détaillée  de  ce  qui  se  passe  du.côté  de  la  circulation  artérielle 
pendant  l'effort.  Au  moment  où  l'effort  commence,  le  pouls  qui  s'écrivait  sur  une  ligne 
horizontale  a  b,  Og.  240,  c'est-à-dire  sans  intervention  des  influences  respiratoires,  s'élève 
subitement  de  b  en  c.  Arrivé  à  son  summum,  l'effort  a  comprimé  l'aorte  thoracique  et 
l'aorte  abdominale  avec  toute  la  force  dont  il  était  capable.  Cette  pression  extérieure,  se- 
condée par  l'élasticité  aortique,  a  chassé  vers  les  artères  périphériques  une  certaine 
quantité  de  sang  et  y  a  élevé  la  tension  jusqu'au  niveau  indiqué  par  le  point  c.  Mais 
ces  artères  périphériques,  contenant  du  sang  sous  une  plus  haute  pression,  donnent  un 
débit  plus  rapide.de  sorte  que,  sous  l'influence  de  l'accroissement  de  la  circulation  péri- 


Fig.  2'i0.  Modifications  du  pouls  pendant  la  durée  de  l'effort. 

pliériquc,  l'aorte  se  vide  de  plus  en  plus  et  diminue  peu  à  peu  de  volume.  En  diminuant 
de  volume,  l'aorte  perd  de  sa  tension  élastique,  de  telle  sorte  que  la  somme  des  forces  qui 
poussent  le  sang  vers  la  périphérie  diminue  graduellement.  Le  maximum  de  tension  c 
ne  se  maintient  donc  pas  dans  les  artères,  mais  décroît  peu  à  peu,  à  mesure  que  décroît 
la  force  élastique  de  l'aorte,  bien  que  l'effort  se  maintienne  le  môme  et  que  la  pression  de 
l'air  dans  les  poumons  garde  le  même  degré,  comme  on  peut  s'en  assurer  au  moyen  du 
manomètre. 

A  cette  cause  de  décroissance  de  la  pression  dans  les  artères,  il  faut  ajouter  la  diminu- 
tion graduelle  du  volume  des  ondées  vcntriculaires,  car  le  sang  veineux  est  retenu  par 
I  effort  en  dehors  des  cavités  splanchniques.  11  s'ensuit  une  diminution  du  courant  san- 
guin qui  traverse  le  poumon  et  revient  au  cœur  gauche.  La  figure  240  montre  cette 
mabey,  Circulation.  30 
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Mais  l'influence  de  l'effort  sur  le  pouls  ne  se  borne  pas  à  faire 
varier  la  ligne  d'ensemble  du  tracé,  c'est-à-dire  la  pression 
moyenne  du  sang  dans  les  artères;  elle  change  aussi  la  forme 
et  la  fréquence  du  pouls. 

Le  pouls,  au  moment  où  l'effort  a  élevé  la  tension  de  la  radiale, 
devient  fortement  dicrote;  plus  on  maintient  l'effort,  plus  le 
dicrolisme  devient  marqué.  Deux  causes  concourent  à  produire 
ce  dicrotisme  si  prononcé  :  d'abord  la  moindre  réplétion  de  l'aorte 
qui  devient  plus  extensible,  §  101,  et  ensuite  la  diminution  du 
volume  des  ondées  ventriculaires,  §  49.  Ajoutons  que  la  plus 
grande  fréquence  des  pulsations  donne  au  dicrotisme  le  caractère 
que  nous  avons  déjà  signalé  §  172,  et  qui  a  été  désigné  en  Alle- 
magne sous  le  nom  d'anacrotisme. 

Cette  diminution  du  volume  des  ondées  par  l'obstacle  que 
l'effort  apportait  au  retour  du  sang  veineux  persiste  encore  quel- 
ques instants  après  que  l'effort  a  cessé.  En  effet,  pour  que  le  ven- 
tricule gauche  reçoive  du  sang  en  abondance  et  puisse  en  en- 
voyer des  quantités  considérables  à  chaque  systole,  il  faut  que 
{/Z^JL^     le  sang  veineux  qui  rentre  abondamment  dans  la  poitrine  au  rno- 

décroissance  de  la  tension  et  fait  voir  qu'à  partir  du  point  c  la  ligne  d'ensemble  du 
tracé  va  toujours  en  s'abaissant. 

Examinons  maintenant  la  figure  241  qui  montre  avec  détails  la  série  des  changements 
qui  se  produisent  à  partir  du  moment  où  l'effort  qui  durait  depuis  un  certain  temps  cesse 
tout  d'un  coup.  De  a  en  6  l'effort  se  continue,  la  tension  est  élevée  dans  la  radiale,  à 
cause  de  la  compression  de  l'aorte.' L'effort  cesse  au  point  6;  aussitôt,  le  sang  des  ar- 


Fig.  241.  Modifications  du  pouls  après  que  l'effort  a  cessé. 

tères  périphériques  où  la  tension  est  forte  reflue  dans  l'aorte  qui,  vidée  d'une  partie  de 
son  contenu,  se  trouve  pour  ainsi  dire  trop  large.  Ce  reflux  subit  fait  baisser  la  pres- 
sion dans  les  artères  périphériques  et  par  conséquent  dans  la  radiale. 

A  partir  de  ce  moment,  le  cœur  continuant  à  battre  rétablit  peu  à  peu  l'état  pnmitit 
de  la  tension  artérielle,  et  l'on  voit  la  ligne  d'ensemble  du  tracé,  d'abord  tombée  en  c, 
s'élever  peu  à  peu  et  reprendre  son  niveau  normal  en  d 
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ment  où  l'effort  cesse  ait  le  temps  de  traverser  le  cœur  droit,  le  fl 
poumon,  les  veines  pulmonaires,  qu'il  revienne  enfin  au  cœur  i^f^ 
gauche  et  y  pénètre  assez  abondamment  pour  fournir  des  ondées' 
volumineuses.  Il  faut,  en  général,  6  à  7  secondes  au  sang  pour 
accomplir  ce  parcours;  mais  alors,  il  est  versé  plus  abondamment 
que  de  coutume,  a  cause  de  l'accumulation  qui  s'est  faite  dans  les  ' 
veines  ;  aussi,  voit-on  les  pulsations  devenir  de  plus  en  plus  fortes 
et  leur  période  systolique  présenter  plus  de  durée  qu'à  l'état  nor- 
mal. 


g  319.  —  Changements  de  la  fréquence  du  pouls  pendant  et  après 
l'e/fort.  —  Nous  savons  que  dans  les  circonstances  ordinaires  la 
forte  pression  du  sang  dans  les  artères  tient  à  un  obstacle  au  ' 
cours  du  sang  dans  les  petits  vaisseaux  et  qu'elle  s'accompagne 
d'un  ralentissement  des  battements  du  cœur.  Dans  l'effort  d'expi- 
ration, la  pression  est  augmentée  dans  la  radiale,  comme  l'indi- 
que la  hauteur  du  tracé.  Pourquoi  n'y  a-t-il  pas  diminution  de  la 
fréquence  du  pouls?  Pourquoi  cette  fréquence  est-elle,  au  con- 
traire, augmentée?  On  va  voir  que  cette  exception  apparente 
s'explique  tout  naturellement  et  fournit  une  confirmation  nouvelle 
à  la  loi  que  nous  avons  exprimée  §  217. 

Dans  l'effort,  l'augmentation  de  pression  qu'on  observe  dans 
les  artères  périphériques  ne  tient  pas  à  un  obstacle  au  cours  du 
sang,  mais  provient  d'une  force  nouvelle  qui  s'ajoute  à  celle  du 
ventricule  gauche  pour  pousser  le  sang  vers  les  extrémités  arté- 
rielles. Or,  cette  force  ne  se  borne  pas  à  comprimer  les  artères 
elle  agit  aussi  sur  le  cœur  qui  est  placé  dans  le  milieu  comprimé.' 
Si  nous  éliminons  l'action  de  la  pression  commune  qui  agit  à  la 
fois  sur  le  cœur  et  sur  les  artères  logées  dans  les  cavités  splanch- 
niques,  il  ne  reste  plus  qu'un  surcroît  de  rapidité  du  sang  dans 
les  vaisseaux  de  la  périphérie  qui  ne  supportent  que  la  pression 
atmosphérique  normale.  Cet  écoulement  plus  facile  du  sang  en- 
traîne comme  conséquence  un  accroissement  de  la  fréquence  des 
battements  du  cœur.  Du  reste,  si  l'on  examine  ce  qui  se  passe 
après  que  l'effort  a  cessé,  on  voit  que  pendant  que  la  tension 
artérielle  se  répare,  les  pulsations  deviennent  de  moins  en  moins 
fréquentes,  chacune  ayant  une  durée  plus  longue  que  celle  oui  il 
précède.  4 

Enfin,  les  réflexions  qui  ont  été  faites  au  paragraphe  précédent 
sur  la  manière  dont  le  cœur  se  remplit  pendant  l'effort,  expliquent 
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l'augmenlation  de  fréquence  des  systoles  quand  chacune  d'elles 
n'envoie  qu'une  petite  ondée  dans  les  artères.  Cette  accélération 
est  une  conséquence  de  la  tendance  du  cœur  à  faire  un  travail 
uniforme,  §  224.  Après  l'effort,  au  contraire,  quand  le  sang  retenu 
dans  les  veines  rentre  dans  la  circulation,  le  volume  des  ondées 
ventriculaires  s'accroît,  et  chaque  systole  représentant  un  plus 
grand  travail,  le  rythme  de  ces  mouvements  se  ralentit. 


Modifications  des  caractères  du  pouls  par  un  effort  d'inspiration. 


§  320.  —  Si,  après  avoir  fermé  la  glotte  comme  dans  les  expé- 
riences précédentes,  on  fait  un  violent  effort  d'inspiration,  la  ligne 
d'ensemble  du  sphygmogramme  s'abaisse  (L,  fig.  542);  c'est  le  ré- 
sultat naturel  de  l'aspiration  thoracique  exagérée.  En  outre,  les 
mouvements  du  cœur  se  ralentissent,  probablement  sous  l'in- 
fluence du  pneumogastrique,  dont  nous  avons  déjà  vu  les  effets 
associés  aux  mouvements  énergiques  d'inspiration,  g  316. 

Deux  causes  concourent  donc  à  produire  l'abaissement  de  la 


Fig.  242.  Ralentissement  du  cœur  et  abaissement  du  niveau  du  pouls  dans  un  effort 

en  inspiration. 


tension  artérielle  :  d'une  part  la  dilatation  de  l'aorte,  d'autre  part 
le  ralentissement  du  rythme  du  cœur. 

Et  cependant  l'abaissement  de  la  tension  par  l'effort  inspira- 
loire  est  bien  plus  faible  que  l'élévation  de  la  tension  pendant 
l'effort  expiratoire.  Cela  tient,  d'une  part,  à  ce  que  les  forces  in- 
spiratrices sont  toujours  moindres  que  les  forces  expiratrices  ; 
d'autre  part,  à  ce  que  l'aorte,  remplie  et  tendue,  est  très  peu  ex- 
tensible et  que,  voisine  de  sa  limite  d'élasticité,  elle  cède  très  peu 
à  l'aspiration  thoracique. 


CHAPITRE  XXIX. 


INFLUENCE  DU  SYSTÈME  NERVEUX   ET  DES  POISONS 
SUR   LA  CIRCULATION. 

Réflexes  cardiaques.  —  C'est  par  les  pneumogastriques  que  se  transmet  au  cœur 
Faction  nerveuse  réflexe  qui  en  ralentit  les  mouvements.  —  Actions  réflexes  qui  se 
produisent  sur  le  système  vaso-moteur.  —  Réflexes  vasculaires  qui  suivent  l'excita- 
tion du  bout  central  du  pneumogastrique.  —  Réflexes  vasculaires  qui  paraissent 
avoir  pour  centres  les  ganglions  nerveux.  —  Causes  d'erreurs  dans  l'étude  des 
influences  du  système  nerveux  sur  la  circulation.  —  Action  des  poisons  sur  la  cir- 
culation; complexité  de  l'effet  des  poisons.  —  Différences  des  effets  produits,  sui- 
vant la  dose  à  laquelle  on  administre  un  poison.  —  Des  phases  successives  qui 
s'observent  dans  les  effets  des  poisons  sur  la  circulation.  —  Effets  complexes  des 
poisons.  —  Effets  de  certains  poisons  sur  le  cœur.  —  Action  des  poisons  sur  les 
vaisseaux. 

Nous  avons  indiqué  dans  les  chapitres  iv  et  xxiv  l'innervation 
du  cœur  et  celle  des  vaisseaux.  Dans  ce  court  exposé,  chacun  des 
éléments  nerveux,  cardiaques  ou  vasculaires,  a  été  considéré  iso- 
lément, afin  de  chercher  quelle  en  est  l'action  propre.  Nous  essaye- 
rons, dans  le  présent  chapitre,  de  montrer  comment  ces  actions 
nerveuses  se  combinent  entre  elles  et  dans  quelles  conditions  elles 
se  manifestent. 

Quand  une  émotion  fait  rougir  ou  pâlir  le  visage,  suspend  ou 
accélère  les  battements  du  cœur,  ou  bien  quand,  sur  un  animal,  le 
pincement  d'une  racine  sensitive  fait  subitement  baisser  la  tension 
artérielle,  il  est  évident  qu'il  s'est  produit  une  action  nerveuse, 
soit  sur  le  cœur,  soit  sur  les  vaisseaux,  peut-être  môme  sur  le  cœur 
et  les  vaisseaux  à  la  fois. 

Dans  ces  dernières  années,  les  physiologistes  ont  beaucoup  étu- 
dié ces  phénomènes;  un  nombre  considérable  de  travaux  ont  été 
publiés  sur  ce  sujet,  nous  n'en  pourrons  donner  qu'une  idée  très 
sommaire. 
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Réflexes  cardiaques. 

§  321.  —  Lorsqu'on  excite  un  nerf  sensitif,  ou  l'une  des  racines 
]  rachidiennes  postérieures,  on  observe  ordinairement  un  abais- 
sement passager  de  la  pression  ;C1.  Bernard1  a  signalé  depuis  long- 
temps cet  effet.  Si  l'on  s'est  servi  d'un  manomètre  inscripteur,  on 
remarque,  sur  le  tracé,  que  les  oscillations  cardiaques  ont  di- 
^  .         minué  de  fréquence;  il  est  donc  vraisemblable  déjà  que  l'abais- 
|  sèment  de  la  pression  artérielle  est  l'effet  du  ralentissement  des 
mouvements  du  cœur. 
On  obtient  ce  ralentissement  en  irritant,  par  exemple,  les  narines 


Fig.  243.  Ralentissement  du  rythme  du  cœur  et  abaissement  de  la  pression  artérielle  sous  l'influence 
de  l'excitation  du  bout  périphérique  du  pneumogastrique. 


d'un  animal  avec  de  l'ammoniaque  caustique.  Tous  les  mammi- 
fères ne  présentent  pas,  à  cet  égard,  la  même  sensibilité;  le 
lapin  se  prête  très  bien  à  ce  genre  d'expériences.  L'effet  produit 
sur  le  cœur  est  identique  à  celui  qu'on  obtient  par  l'excitation 
du  bout  périphérique  d'un  nerf  pneumogastrique  préalablement 
coupé  (fig.  243).  D'après  François-Franck  on  obtient  de  sembla- 
bles ralentissements  du  cœur  en  excitant  d'autres  branches  sen- 
sitives,  le  laryngé  supérieur,  la  muqueuse  sous-glottique,  etc.*. 

,vna^  j_  C1  Bernard  (Syst.  nerv.,  t.  I,  p. 270,  273, 286, 291, 295) avait  en  outre  institué  des 
expériences  pour  démontrer  que  la  sensibilité  récurrente  des  racines  antérieures,  quand 
elle  est  trop  peu  intense  pour  se  manifester  par  des  réactions  extérieures  appréciables, 
pouvait  toujours  être  mise  en  évidence  par  les  modifications  réflexes  produites  sur  le 
cœur.  Il  avait  été,  en  cela,  précédé  par  Magendie,  qui  avait,  précisément  dans  le  même 
but,  appliqué  le  manomètre  de  Guettet  à  l'exploration  de  la  pression  chez  les  animaux. 

■2.  Le  fait  du  ralentissement  réflexe  du  cœur  sous  l'influence  des  irritations  nasales 
produites  par  des  vapeurs  ou  des  liquides  irritants  chez  le  lapin  avait  été  constaté 
par  Dogiel  en  1866  [Ueber  d.  Wirkimg  d.  Chlorof.  auf  den  Org.  d.  Thierc).  Depuis 
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Le  même  physiologiste  a  vu  le  ralentissement  du  cœur  succéder 
à  une  irritation  de  la  muqueuse  pulmonaire.  Un  animal  trachéo- 
.tomisé  auquel  on  fait  respirer  de  l'air  mélangé  de  vapeurs  irri- 
tantes présente,  quoique  à  un  faible  degré,  le  ralentissement  du 
cœur. 

C'est  à  ce  genre  d'influence  que  paraît  se  rattacher  l'effet  des 
inspirations  profondes  ;  le  déploiement  exagéré  du  poumon  agi- 
rait comme  une  excitation  sur  les  branches  terminales  des  pneu- 
mogastriques. Brown-Séquard  a  démontré  que  l'intégrité  de  ces 
nerfs  est  nécessaire  pour  que  ce  ralentissement  se  produise. 


Fig.  244.  Ralentissement  réflexe  des  mouvements  du  cœur  à  la  suite  d'un  attouchement 

du  péritoine  enflammé. 

Bifii  (de  Milan)  a  obtenu  sur  la  grenouille  l'arrêt  du  cœur,  au 
moyen  d'une  brusque  percussion  de  l'abdomen.  On  l'observe  à  la 
suite  d'un  simple  attouchement  du  péritoine,  quand  cette  mem- 
brane a  été  quelque  temps  exposée  à  l'air  et  est  devenue  le  siège 
d'une  inflammation  qui  la  rend  plus  sensible1.  La  figure  244 

Dogiel,  un  grand  nombre  de  physiologistes  ont  étudié  ce  phénomène  :  nous  citerons 
particulièrement  Hering  et  Kratschmer,  Holmgren,  Rutherford.  L'historique  détaillé 
de  ces  recherches  a  été  rapporté  par  François-Franck  dans  son  mémoire  sur  les  effets 
des  excitations  des  nerfs  sensibles  (Trav.  lab.,  IV,  1879.)—  Le  même  auteur  a  repris 
récemment  ces  expériences  en  les  étendant  aux  différentes  branches  sensibles  affé- 
rentes au  pneumogastrique  {Trav.  lab.,  IV,  1878-79). 

1.  Les  effets  cardiaques  des  irritations  des  nerfs  sensibles  de  l'abdomen  ont  été  indi- 
qués d'abord  par  Brown-Séquard  (Arch.  de  médecine,  1856).  Ce  physiologiste  avait  ob- 
servé l'arrêt  réflexe  du  cœur  sous  l'influence  de  l'irritation  traumatique  des  ganglions 
du  plexus  solaire.  —  Cl.  Bernard  [Palhol.  exp.,  p.  120)  rapporte  des  cas  de  mort  rapide 
chez  les  animaux  auxquels  il  pratiquait  «  diverses  expériences  sur  les  ganglions  ou 
nerfs  ahdominaux  ».  L'étude  détaillée  de  ces  effets  cardiaques  des  irritations  abdomi- 
nales a  été  reprise  en  Allemagne  par  Goltz,  Bernstein,  etc.;  de  Tarchanoff  (Trav.  lab., 
1876)  les  a  complétées  en  montrant  que  l'irritation  abdominale  produit  d'autant  plus  faci- 
lement les  arrêts  réflexes  du  cœur  que  la  surface  irritée  a  été  rendue  plus  sensible  par 
une  inflammation  préalable.  C'est  dans  la  même  catégorie  d'actions  nerveuses  réflexes 
qu'on  doit  ranger  les  syncopes  qui  surviennent  chez  l'homme  à  la  suite  de  l'ingestion 
rapide  de  grandes  quantités  de  boissons  glacées.  De  même,  la  contusion  de  l'épigastre 
du  testicule,  la  perforation  intestinale  dans  la  péritonite,  la  fièvre  typhoïde,  peuvent 
produire  la  mort  subite  par  syncope,  etc. 
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montre  ce  phénomène  provoqué  sur  un  lapin  dont  le  péritoine 
était  enflammé  par  une  exposition  prolongée  à  l'air. 

L'expérience  montre  que  l'intensité  de  l'action  réflexe  est  pro- 
portionnelle à  L'excitabilité  des  nerfs  sensitifs  ou  à  l'intensité  de 
l'excitant  employé.  On  provoque,  en  eilèt,  des  ralentissements 
plus  ou  moins  marqués  du  rythme  du  cœur  en  graduant  l'inten- 
sité de  l'excitant.  Ainsi,  en  passant  sous  le  nez  d'un  lapin  une 
éponge  imbibée  d'acide  acétique,  et  en  tenant  cette  éponge  plus 
ou  moins  près  des  narines,  François-Franck  a  produit  des  irrita- 
tions graduellement  croissantes  de  la  muqueuse  nasale.  Les 
quatre  tracés  recueillis  successivement,  lignes  1,2,3,4,  figure  245 


Fig.  245.  Ralentissement  réflexe  du  cœur  à  la  suite  d'une  irritation  de  la  muqueuse  nasale  par  des 
vapeurs  d'acide  acétique.  L'intensité  de  l'irritation  croît,  dans  la  série  des  expériences,  de  l  à'4 
(d'après  François-Franck). 


correspondent  aux  effets  d'excitations  de  plus  en  plus  intenses  de 
la  muqueuse  nasale. 

Dans  tous  ces  tracés,  l'excitation  de  la  muqueuse  nasale  a  eu 
lieu  à  l'instant  E.  Dans  le  tracé  inférieur  (ligne  1),  où  cette  excita- 
tion était  très  faible,  le  cœur  se  ralentit  à  peine,  et  tardivement; 
en  même  temps,  la  respiration  continue.  Le  tracé  2,  montre  un 
ralentissement  immédiat  du  cœur,  l'excitation  était  déjà  plus 
forte;  la  respiration  s'arrête  complètement  en  inspiration.  Les 
tracés  3  et  4,  obtenus  avec  des  excitations  plus  fortes  encore, 
c'est-à-dire  en  plaçant  l'éponge  très  près  des  narines ,  montrent 
à  un  degré  plus  élevé  le  ralentissement  du  cœur  et  l'arrêt  de  la 
respiration. 
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C'est  par  les  pneumogastriques  que  se  transmet  nu  coeur  l'action 
nerveuse  réflexe  qui  en  ralentit  les  mouvements. 

g  322.  —  Pour  démontrer  que  les  pneumogastriques  sont  la  voie 
centrifuge  par  laquelle  le  cœur  est  influencé  dans  son  rythme,  on 
répète  les  expériences  précédentes,  après  avoir  coupé  ces  deux 
nerfs,  et  l'on  constate  que  le  cœur  cesse  d'être  ralenti.  Il  suffit  de 
laisser  un  pneumogastrique  intact  pour  voir  se  conserver  le 
ralentissement  ou  l'arrêt  réflexe  du  cœur.  Or,  comme  les  pneumo- 
gastriques contiennent  des  fibres  sensitives  de  provenances  va- 
riées, si  l'on  coupe  l'un  de  ces  nerfs  et  si  l'on  en  excite  le  bout 
central,  on  voit  encore  se  produire  le  ralentissement  du  cœur,  le 
nerf  resté  intact  servant  à  la  transmission  de  l'action  réflexe. 
Vient-on  à  couper  ce  second  nerf,  l'excitation  du  bout  central  du 
premier  reste  sans  action  sur  le  cœur  ». 

L'atropine  a  la  propriété  de  supprimer  l'action  des  pneumo- 
gastriques sur  le  cœur;  elle  fait  disparaître  les  réflexes  cardiaques 
dont  nous  venons  de  parler;  ce  poison  est  employé  par  les  physio- 
logistes comme  un  équivalent  delà  section  des  pneumogastriques. 

Sur  les  animaux  curarisés  ou  chloroformés,  ces  réflexes  dispa- 
raissent également.  Dans  ce  dernier  cas ,  on  pouvait  croire  que 
c'était  exclusivement  la  suppression  de  l'acte  sensitif  qui  suppri- 
mait l'action  réflexe.  Mais  le  chloroforme  et  la  plupart  des  narco- 
tiques agissent  également  sur  le  pneumogastrique  en  enlevant  à  / 
ce  nerf  sa  propriété  d'arrêter  le  cœur,  de  sorte  que,  malgré  des 
excitations  directement  portées  sur  le  pneumogastrique,  le  cœur 
garde  son  rythme  ou  bien  s'accélère  sur  les  animaux  profondé- 
ment chloroformés  ou  soumis  à  une  curarisation  intense. 

wzA 

Actions  réflexes  qui  se  produisent  sur  le  système  vaso-moteur. 

1 323.  —  On  a  vu  au  chapitre  xxiv  qu'il  semble  y  avoir  deux  sortes^*" 
de  nerfs  vasculaires,  les  uns  constricteurs,  émanés  du  grand  sym- 

Jm™'  'nflUetnCf  n™ses  don»  nous  venons  de  parler  ne  se  bornent  pas  à  ralentir 

e pTrat Tes  Lt  "J?  "'f  °U  raIenti^galement  les  mouvements 

csp.rato.re  .  Cet  effet  s'observe  dans  les  figures  ci-dessus  représentées  :  après  l'exci- 

«lire  les  ondulat.ons  du  tracé  qu,  correspondent  aux  mouvements  respiratoires. 
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pathique,  les  autres  dilatateurs,  dont  les  mieux  connus,  la  corde 
du  tympan  par  exemple,  semblent  provenir  directement  du  sys- 
tème cérébro-spinal.  Ces  nerfs  dont  nous  avons  déjà  vu  les  effets 
quand  on  les  soumet  à  une  excitation  directe  semblent  agir  éga- 
5  lement  sous  une  influence  réflexe.  Brown-Séquard  et  Tolozan 1  ont 
montré  que  si  l'on  plonge  une  main  dans  l'eau  glacée,  l'autre 
main  se  refroidit;  ces  auteurs  attribuent  à  un  resserrement  réflexe 
des  vaisseaux  le  refroidissement  de  la  main  qui  n'est  pas  dans 
l'eau.  Il  est,  en  effet,  bien  difficile  d'admettre  que  le  refroidisse- 
ment du  sang  ait  eu  le  temps  de  se  faire,  de  sorte  que  la  main  non 
immergée  ait  reçu  du  sang  refroidi.  On  peut,  du  reste,  démontrer 
directement  qu'un  resserrement  vasculaire  s'est  produit  dans  ces 
circonstances.  François-Franck  a  répété,  sous  une  forme  plus  pré- 
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^ig.  246-  Resserrement  réflexe  des  vaisseaux  de  l'avant-bras  et  de  la  main,  inscrit  au  moyen  de  l'ap- 
,  pareil  fig.  99.  L'une  des  mains  étant  dans  l'appareil,  on  saisit  de  l'autre  un  morceau  de  glace  à 

-.  î<ov~/      î'instant  FF'  (d'après  François-Franck). 

cise,  l'expérience  de  Brown-Séquard  et  Tolozan.  En  plaçant  l'une 
de  ses  mains  dans  un  appareil  inscripteur  des  changements  de  vo- 
lume, et  en  tenant  dans  l'autre  main  un  morceau  de  glace,  il  a  vu 
une  diminution  de  volume  notable  de  la  main  qui  n'était  pas  sou- 
mise à  l'action  directe  du  froid.  La  figure  246  ne  laisse  aucun  doute 
sur  l'existence  du  resserrement  vasculaire  dont  nous  venons  de 
parler. 

Mpsso  a  vu  également,  en  plongeant  le  bras  dans  son  pléthys- 
lN^ivy>^v"mographe  (§  240),  qu'une  émotion  amenait  un  changement  de 
C]/V^A^     volume  de  la  région  immergée;  d'autres  fois,  l'ingestion  d'un 
médicament  d'une  saveur  désagréable  provoquait  un  resserre- 
-  0*a-1*        ment  immédiat  des  vaisseaux2;  il  a  répété  l'expérience  sur  diffé- 
rents sujets  et  sur  différentes  régions  du  corps,  avec  le  même 


1.  Brown-Séquard  et  Tolozan,  Recherches  expérimentales  sur  quelques  effets  du 
froidsur  l'homme  (Soc.  de  Biol.,  1851),  et  Journ.  de  laPhysiol.,  1858,  p.  497. 

2.  Mosso,  Circolazione  nel  cervello  de  l'Uomo,  p.  47. 
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résultat.  Nous  aurons  à  décrire  quelques-unes  de  ces  expériences 

à  propos  de  la  circulation  cérébrale.  . .  JL  .  l^-M 

Ces  resserrements  vasculaires  réflexes  doivent  amener  des  chan- 
gements dans  la  pression  du  sang;  un  manomètre  appliqué  à  une 
artère  annoncera  donc  une  élévation  de  pression  si  les  vaso-con-    (  ^^^^  ,gîu^~ 
strideurs  se  contractent  à  la  suite  d'une  impression  sensitive. 
C'est  ce  qui  arrive  en  effet;  mais  comme  dans  la  plupart  des  cas    py  ^A 
une  excitation  sensitive  donne  lieu  en  même  temps  à  un  ralentis-  u~*,  /^w 

sement  réflexe  du  cœur,  cette  dernière  influence  qui  tend  à  faire 
baisser  la  tension  masquera  en  partie  celle  de  la  constriction  des 
vaisseaux;  elle  pourra  même  prédominer,  de  sorte  que  malgré         —  \' 
l'existence  d'une  constriction  des  vaisseaux  la  pression  du  sang  je  u 
baissera.  d^yCC .  ç  fcu 

On  voit  déjà  que  le  problème  se  complique  par  la  coexistence  de  H  <*kv>~~-< 


Fig.  247.  Élévation  de  la  pression  chez  un  chat  atropinisé,  sous  l'influence  d'un  resserrement 
vasculaire  produit  par  l'excitation  du  bout  central  d'un  récurrent. 

deux  actions  de  sens  inverses.  On  peut  toutefois,  en  général,  sépa- 
rer ces  actions  l'une  de  l'autre,  en  supprimant  les  réflexes  car- 
diaques, soit  par  la  section  des  deux  pneumogastriques,  soit  par 
l'emploi  de  l'atropine. 

Sur  un  chat  atropinisé,  on  excite  le  bout  supérieur  du  récur- 
rent; un  réflexe  vasculaire  constricteur  se  produit  et  élève  la  pres- 
sion artérielle.  La  figure  247  montre  l'élévation  de  la  pression 
manométrique  dans  l'artère  fémorale. 

Si  l'excitation  employée  est  plus  forte,  le  resserrement  des  vais- 
seaux est  également  plus  fort.  La  figure  248  montre  que  la  pres- 
sion fémorale  s'élève  à  17  c.  au  moins.  Au  moment  où  la  pression 
atteint  son  maximum  dans  l'artère,  on  remarque  aussi  un  ra- 
lentissement des  pulsations  du  cœur.  Cet  effet  ne  semble  pas 
produit  par  une  action  des  nerfs  extrinsèques  sur  le  cœur,  car 
les  deux  pneumogastriques  avaient  été  coupés.  Ce  ralentissement 
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semble  dû  à  l'accroissement  de  la  pression  du  sang,  comme  nous 
en  avons  vu  des  exemples  au  chapitre  xxi. 


Fig.  2US.  Réllexe  vaso-constricteur  intense  produit  par  une  excitation  très  forte  du  bout  central 
d'un  pneumogastrique,  l'autre  pneumogastrique  étant  coupé. 


Réflexes  vasculaires  qui  suivent  l'excitation  «lu  bout  central 
du  pneumogastrique. 

i^iaaXv*-'    g  324^  _  Quan(J  on  excjte  ie  bout  central  du  pneumogastrique, 
le  lapin  ou  sur  le  chien,  après  s'être  mis  à  l'abri  des  réflexes 
kH-j  c-      cardiaques,  on  observe  également  un  resserrement  des  vais- 
yfc    seaux.  François-Franck  a  mesuré  le  temps  qui  s'écoule  entre  le 
L^vvJl^v    moment  de  l'excitation  et  celui  de  l'élévation  de  pression  dans  les 
artères;  il  a  trouvé  6  ci  7  dixièmes  de  seconde  entre  l'excitation 
et  son  effet  réflexe  vasculaire1. 

1.  Ce  retard  du  réflexe  vaso-constricteur  varie,  du  reste,  dans  plusieurs  conditions. 
La  durée  la.  moins  considérable  étant,  sur  un  animal  donné,  de  six  à  sept  dixième? 
de  seconde  (exploration  manométrique  dans  le  bout  périphérique  d'une  artère),  si  on 
refroidit  l'animal,  cette  durée  augmente  notablement.  Il  en  est  de  même,  quand  on 
administre  un  anesthésique,  et  notamment  le  chloroforme,  qui,  à  un  moment  donne, 
supprime  complètement  le  réflexe  vaso-moteur.  On  peut  ainsi  assister  à  l'atténuation 
graduelle  du  resserrement  réflexe,  en  même  temps  qu'à  l'augmentation  croissante  du 
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Ce  n'est  pas  toujours  un  resserrement  vasculaire  qui  s'observe 
après  l'excitation  du  bout  central  du  pneumogastrique;  chez  le 
chat,  c'est  au  contraire  un  relâchement  des  vaisseaux  qu'on  ob- 
tient et  une  chute  de  la  pression.  La  figure  249  montre  la  chute  fu^*->f  K 
de  pression  qui  suit  celte  excitation  pratiquée  sur  un  chat  dont 


Fig.  249.  Réllexe  vaso-dilatateur  obtenu  sur  le  chat  par  l'excitation  du  bout  central  d'un  des 
pneumogastriques  coupés  (  ligne  supérieure  ),  et  par  l'excitation  du  bout  central  du  dé- 
presseur  (ligne  inférieure). 

'  ïifi  dall- 

es deux  pneumogastriques  étaient  coupés.  Sous  l'influence  de  oÀ- 

'excitation  du  bout  central  du  pneumogastrique,  on  observe  éga- 

ement  l'arrêt  de  la  respiration. 


§  325.  —  Nerf  dépresseur  de  Ludwig  et  Cyon.  —  Sur  le  lapin,  il 
existe,  à  la  région  du  cou,  un  petit  nerf  dont  les  terminaisons  se 
nêlent  aux  plexus  sous-endocardiaques  ;  ce  petit  filet  remonte  le 
:ong  de  la  carotide,  au  voisinage  du  pneumogastrique;  il  a  à  peu 
jrès  le  volume  du  cordon  cervical  du  grand  sympathique.  Arrivé 
m  peu  au-dessus  du  nerf  laryngé  supérieur,  il  se  bifurque  et  en- 
oic  une  branche  au  laryngé,  tandis  que  l'autre  va  se  jeter  dans 
e  nerf  pneumogastrique;  c'est  le  nerf  dépresseur. 

Lorsqu'on  coupe  ce  filet  nerveux,  on  constate  que  l'excitation  de 
;on  bout  inférieur  ou  cardiaque  est  sans  effet  sur  les  mouvements 
lu  cœur;  mais  si  l'on  en  excite  le  bout  supérieur,  l'animal  donne 

etard  qu'il  présente  sur  l'excitation.  C'est  encore  un  cas  comparable  à  celui  des  mus- 
les  dont  le  Icmpu  perdu  varie  en  raison  inverse  de  l'intensité  de  la  contraction.  §  16.  ~S 
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jb  I  •  "  J  f  des  signes  de  douleur,  et  la  pression  du  sang  dans  les  artères  s'a- 

baisse  de  4  à  5  centimètres  et  môme  davantage  (fig.  249,  Hgne 
inférieure).  Ce  phénomène  a  surtout  frappé  les  physiologistes 
qui  l'ont  découvert;  aussi  ont-ils  donné  à  ce  filet  nerveux  le  nom 
de  dépresseur.  Cette  chute  de  pression  ne  s'accompagne  pas  d'ar- 
rêt respiratoire  comme  lorsqu'on  excite  le  bout  central  du  pneu- 
mogastrique. 

Mais,  d'après  Ludwig  et  Cyon,  en  même  temps  que  la  pressior 
du  sang  s'abaisse,  les  mouvements  du  cœur  se  ralentissent.  Ce 
fait  semblerait  donc  indiquer  la  production  d'un  réflexe  cardiaque 
modérateur,  et  rendrait  suspecte  l'existence  du  relâchement  vas- 
culàire.  Pour  éliminer  toute  influence  cardiaque  primitive,  Ludwig 
~.)  <Ï^Au\et  Cyon  0nt  cnerché  à  détruire  par  4a  galvano-caustique  tous  les 
<>t^,ailïï.erfs  qui  se  rendent  au  cœur;  ils  ont  vu  alors  persister  le  ralen- 
tissement du  cœur  et  l'abaissement  de  la  pression.  Ces  auteurs  se 
sont  crus  autorisés  à  conclure  que  l'abaissement  de  la  pression 
4  à     f    du  sang  entraîne  le  ralentissement  du  rythme  cardiaque1.  Quant 
au  mécanisme  de  la  dépression,  il  serait  le  suivant  :  une  action 
réflexe  s'exerce  par  les  nerfs  vaso-moteurs  splanchniques,  et  pro- 
duit le  relâchement  des  vaisseaux  de  l'intestin  ;  en  conséquence, 
une  large  voie  est  ouverte  au  passage  du  sang  des  artères  dans  les 
veines  et  la  pression  s'abaisse. 
\x>  L£       Quelle  est  donc  l'action  vaso-motrice  de  ces  nerfs  splanchniques? 

Asp2,  qui  l'a  étudiée,  dit  que  la  section  des  nerfs  splanchniques 
fait  relâcher  les  vaisseaux  de  l'intestin  et  abaisse  la  tension  arté- 
^J-,  yL  rielle;  en  même  temps  se  produirait  une  accélération  des  mouve- 

^.  bA^As  '■  ments  du  cœur.  En  excitant  le  bout  périphérique  de  ces  nerfs, 

on  obtient  un  resserrement  des  vaisseaux. 
Ce  ne  serait  donc  pas  l'activité  des  nerfs  vaso-moteurs  splanch- 
J\  Ji^i         niques,  mais  la  suspension  réflexe  de  leur  activité  qui  s'obtiendrait 
|  par  l'excitation  du  nerf  dépresseur.  A  moins  qu'on  n'admette, 

dans  les  nerfs  splanchniques,  deux  ordres  de  vaso-moteurs,  les 
uns  dilatateurs,  les  autres  constricteurs ,  et  qu'on  ne  suppose 
\  .que  le  réflexe  provoqué  porte  principalement  sur  les  nerfs  di- 
latateurs. 

1 .  Nolis  avons  exposé  dans  le  chapitre  xxi  lés  raisons  qui  nous  semblent  démontrer 
qUe  l'abaissement  de  la  pression  artérielle  produit,  au  contraire,  l'accélération  du 
rythme  du  cœur. 

2.  Asp,  Beobachlungen  ûber  Gefàssnerven.  (Arbeiten  aus  der  phys.  Anstall  su 
Leipzig,  1867.) 
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Réflexes  vasculairee»  qui  paraissent  avoir  pour  centres  les  ganglions 

g  326.  —  Cl.  Bernard  a  attribué  au  ganglion  sous-maxillaire  le  qJL  f^^^J  <r 
rôle  de  centre  nerveux,  par  rapport  à  la  glande  dont  les  nerfs  le 
traversent.  En  effet,  après  avoir  coupé,  au-dessus  de  ce  ganglion, 
le  lingual  et  la  corde  du  tympan,  il  a  vu  une  impression  sapide  U^XL  *•  **~t 
provoquer  encore  l'issue  de  la  salive  par  le  conduit  de  Wharton. 
Cette  sécrétion  disparaissait  par  la  destruction  du  ganglion,  d'où 
cette  conclusion,  qu'il  s'agissait  d'un  acte  réflexe  dont  le  ganglion 
sous-maxillaire  était  le  centre. 

Beaucoup  d'auteurs  ont  pensé  que  des  phénomènes  du  même 
genre  se  passaient  dans  le  système  nerveux  vaso-moteur.  On  a  vu, 
§  258,  que  cette  idée  a  déjà  été  émise  par  Henle.  Lister  a  cru  pouvoir 
invoquer  l'action  de  centres  ganglionnaires  pour  expliquer  cer- 
tains phénomènes  de  la  circulation  qu'il  observait  dans  la  patte 
de  la  grenouille  après  la  section  du  nerf  sciatique  ;  Vulpian 1  rap- 
porte l'expérience  suivante,  à  l'appui  du  rôle  des  ganglions  sym- 
pathiques considérés  comme  des  centres  : 

Sur  une  grenouille  dont  on  arrache  le  ganglion  cervical  supé- 
rieur d'un  côté,  et  à  laquelle  on  pratique  l'excision  du  cœur,  on  U  <-^>*-  1 
observe  un  resserrement  général  des  vaisseaux,  et  une  anémie  desA 
tissus,  sauf  dans  les  régions  dont  les  nerfs  vasculaires  émanent  ' 
du  ganglion  détruit.  La  langue  conserve  de  ce  côté  un  piqueté 
rouge  qui  contraste  avec  la  pâleur  générale  de  sa  moitié  opposée.', 

Je  ne  pousserai  pas  plus  loin  l'exposé  des  influences  nerveuses 
qui  modifient  la  circulation  ;  des  ouvrages  étendus  ont  été  écrits 
sur  ce  sujet,  sans  qu'on  soit  arrivé  à  trancher  les  questions,  ni 
à  mettre  l'accord  entre  les  différents  auteurs.  Qu'il  me  soit  per- 
mis de  faire  quelques  réflexions  à  cet  égard. 


Causes  d'erreur  dans  l'étude  des  influences  du  système  nerveux  3 

sur  la  circulation. 

r,  fi 

g  327.  —  La  difficulté  des  études  sur  le  système  nerveux  cardio- 
vasculaire  tient  à  des  causes  multiples  :  en  premier  lieu,  au  nom* 

i.  Vulpian,  Leçons  $w  l'appareil  vaso-moteur.  Paris,  1873,  p.  334, 
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bre  considérable  des  influences  qui  peuvent  être  mises  enjeu,  et 
des  combinaisons  qu'elles  peuvent  afl'ccler  entre  elles.  Ainsi,  pour 
transmettre  l'impression  centripète,  les  voies  sont  en  grand  nom- 
bre, tous  les  nerfs  de  sensibilité  générale  et  plusieurs  des  nerfs 
de  sensibilité  spéciale  peuvent  servir  à  ce  transport;  il  arrive 
même,  parfois,  que  l'impression  n'est  point  perçue  et  qu'on  ne  la 
reconnaît  qu'à  la  réaction  qu'elle  produit. 

Le  physiologiste  qui  veut  déterminer  expérimentalement  les  pro- 
priétés de  certain  nerf  doit  se  tenir  en  garde  contre  des  causes 
d'erreurs  sans  nombre.  Le  nerf  n'aura  pas  toujours  les  mêmes 
propriétés  aux  différents  points  de  salongueur,  suivant  qu'il  sera 
exploré  avant  ou  après  l'émission  de  certaines  branches,  ou  l'ac- 
quisition de  certaines  anastomoses.  Excite-t-on  le  bout  périphé- 
rique d'un  nerf,  on  doit  craindre  les  effets  de  la  sensibilité  récur- 
rente. Opère-t-on  sur  des  animaux  différents,  les  résultats  obtenus 
cessent  d'être  comparables,  soit  que  des  variations  anatomiques 
existent,  d'une  espèce  à  une  autre,  soit  qu'il  y  ait  des  différences 
dans  les  fonctions  d'un  même  nerf.  Enfin,  les  réactions  produites 
peuvent  changer  de  sens  suivant  les  conditions  du  sujet  en  expé- 
rience. 

§  328.  —  La  nature  de  l'excitant  employé  change  les  résultats  ; 
or,  c'est  à  l'agent  électrique  surtout  que  recourent  les  physiolo- 
gistes, à  cause  de  son  application  facile  et  de  la  possibilité  qu'il 
donne  de  signaler  avec  précision  le  début  et  la  fin  de  l'excitation. 
Mais  ces  avantages  sont  compensés  par  le  danger  de  voir  l'excita- 
tion se  propager  en  dehors  du  point  où  l'on  voulait  la  localiser,  et 
par  la  difficulté  de  régler  l'intensité  des  courants  et  de  reproduire 
toujours  la  même  excitation  dans  des  conditions  identiques.  On 
évite,  en  partie,  ces  inconvénients  en  excitant  les  nerfs  au  moyen 
des  décharges  d'un  condensateur  d'une  surface  déterminée  chargé 
avec  un  nombre  connu  d'éléments  constants  et  de  même  nature. 
Mais  comme  cette  méthode  n'est  pas  généralement  adoptée,  il  en 
résulte  qu'il  est  presque  impossible  de  comparer  entre  eux  les 
résultats  obtenus  par  des  expérimentateurs  différents,  de  sorte 
que  souvent  des  désaccords  existent  dans  les  effets  obtenus , 
quand  les  conditions  des  expériences  semblaient  être  semblables. 

Enfin,  l'insuffisance  des  moyens  dont  nous  disposons  pour  appré- 
cier la  véritable  nature  d'un  trouble  circulatoire  donne  lieu  à  de 
fausses  interprétations  des  phénomènes  observés. 
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Ainsi,  l'augmentation  du  diamètre  des  petits  vaisseaux  se  tra- 
duit par  la  rougeur  des  tissus;  en  d'autres  cas,  on  l'apprécie  d'a- 
près une  élévation  de  la  température  ou  une  augmentation  du 
volume  d'un  organe.  Ces  différentes  manifestations  correspon- 
dent à  un  même  phénomène,  l'élargissement  des  vaisseaux  qui 
amène  une  circulation  plus  rapide. 

Mais  cet  élargissement  des  vaisseaux,  à  quoi  tient-il?  Les  tu- 
niques vasculaires  sont-elles  relâchées,  ou  bien  la  force  qui  pousse 
le  sang  est-elle  accrue?  La  réponse  à  ces  questions  ne  peut  être 
donnée,  en  général,  que  si  l'on  consulte  à  la  fois  plusieurs  des 
phénomènes  qui  s'observent  dans  la  région  dont  les  vaisseaux 
sont  dilatés.  Ainsi,  on  a  une  notion  complète  de  la  cause  d'une 
dilatation  vasculaire  si  l'on  mesure  à  la  fois  la  pression  et  la  vi- 
tesse du  sang  (g  207),  ou  bien  si  l'on  mesure  la  pression  du  sang 
et  le  volume  de  l'organe.  Mais,  bien  souvent,  l'expérimentateur 
qui  s'attend  à  obtenir  certains  effets  à  la  suite  d'une  excitation 
nerveuse  se  contente  de  la  première  manifestation  qui  se  produit 
dans  le  sens  qu'il  avait  prévu.  Nous  en  citerons  un  exemple  d'au- 
tant plus  remarquable  qu'il  nous  est  fourni  par  un  expérimenta- 
teur dont  personne  ne  méconnaît  l'autorité. 


§  329.  —  Des  prétendus  effets  croisés  des  actions  vaso-motrices.— 
Cl.  Bernard ,  après  avoir  coupé  le  grand  sympathique  au  cou 
d'un  lapin,  vit  que  l'oreille  du  côté  correspondant  à  la  lésion  s'é- 
tait échauffée,  et  de  plus,  que  l'oreille  opposée  s'était  refroidie. 
Pour  expliquer  ce  refroidissement,  Cl.  Bernard1  admit,  du 
côté  refroidi,  une  influence  nerveuse  inverse  de  celle  qui  avait 
échauffé  l'autre  oreille.  Or,  ces  effets  croisés  semblent  être  entiè- 
rement indépendants  du  système  nerveux  :  ils  paraissent  tenir  à  ' 
des  conditions  mécaniques  fort  simples. 

Comme  les  deux  carotides,  chez  le  lapin  et  chez  la  plupart  des 
quadrupèdes,  naissent  de  l'aorte  par  un  tronc  commun  il  est 
clair  qu'une  grande  solidarité  existera  entre  les  deux  bifurcations 
de  cette  artère  commune  et  que,  par  conséquent,  l'augmenta 
tion  de  la  vitesse  du  courant  dans  l'une  des  branches  amènera  * 
une  diminution  de  la  vitesse  dans  l'autre  (g  2C9).  Ainsi,  quand 
l'une  des  oreilles  s'échauffera  p'ar  Met  d'une  circulation  plus  1 
rapide,  on  devra  voir  l'autre  oreille  se  refroidir. 


L.  61.  Bernard,  Leçons  sur  le  système  nerveux.  1858,  t.  II,  p.  502. 
marf.y,  Circulation. 
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Pour  justifier  celle  théorie  j'ai  fait  l'expérience  suivante.  Appli- 
quant deux  thermomètres  très  sensibles  aux  deux  oreilles  d'un 
lapin,  j'ai  vu  qu'il  suffisait  de  comprimer  l'une  des  carotides  pour 
refroidir  l'oreille  correspondante  et  échauffer  en  même  temps  l'o- 
reille opposée.  La  décompression  de  la  carotide  avait  le  double  effet 
de  rendre  à  l'oreille  qui  était  exsangue  sa  couleur  et  sa  tempé- 
rature primitive  et  en  môme  temps  de  refroidir  l'oreille  opposée1, 
i^-^  j/f     -  Il  semble  que  la  même  théorie  doive  s'appliquer  à  certains  effets 

qu"on  a  considérés  comme  des  phénomènes  réflexes,  ainsi,  à 
certaines  variations  croisées  de  la  température  des  membres  infé- 
rieurs. 

g  330,  —  L'emploi  du  manomètre,  si  précieux  dans  les  expé- 
riences physiologiques,. a  presque  toujours  besoin  d'être  contrôlé 
par  d'autres  moyens  d'observation.  J'ai  longuement  insisté  dans 
le  chapitre  xx  sur  la  nécessité  de  connaître  à  la  fois  la  vitesse  et 
la  pression  du  sang  dans  une  artère  avant  de  décider  si  une  élé- 
vation du  manomètre  tient  à  un  accroissement  de  la  force  impul- 
sive du  cœur,  ou  à  une  diminution  de  la  perméabilité  des  petits 
vaisseaux.  Et  pourtant,  combien  de  fois  n'a-t-on  pas  admis,  d'a- 
près l'élévation  du  manomètre  tout  seul,  que  les  vaisseaux  se 
contractaient  quand  on  voyait  s'élever  la  colonne  de  mercure, 
ou  qu'il  se  produisait  un  réflexe  vaso-dilatateur  quand  on  voyait 
cette  colonne  s'abaisser? 

Il  est  vrai  que  le  manomètre  inscripteur,  en  même  temps  qu'il 
signale  un  abaissement  ou  une  élévation  de  la  pression  artérielle, 
permet  aussi  de  reconnaître  l'augmentation  ou  la  diminution  de 
fréquence  des  mouvements  du  cœur,  ce  qui  donne  une  présomp- 
tion, tout  au  moins,  relativement  à  la  cause  du  changement  de  la 
pression.  Mais,  quand  on  s'attend  à  constater  un  réflexe  dilatateur 
des  vaisseaux,  il  est  bien  difficile  de  ne  pas  l'accepter  dès  qu'on 
voit  baisser  le  manomètre.  Et  si  cette  chute  de  pression  s'accom- 
pagne de  ralentissement  du  rythme  cardiaque,  on  en  est  quitte 
pour]  admettre  que  ce  ralentissement  est  secondaire  et  que  c'est 
la  chute  de  pression  qui  l'a  provoqué. 

a  331  —  Les  changements  de  volume  des  organes  constituent 
encore  une  indication  précieuse,  mais  peuvent  tenir  à  différentes 


1.  Marey,  Soc.  de  Biologie,  1860,  p.  27. 
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influences  :  une  pression  plus  forte  du  sang  artériel  peut  les 
produire,  mais  ils  peuvent  aussi  bien  dépendre  d'un  relâchement 
des  vaisseaux.  Mosso  a  donc  combattu  avec  raison  les  prétentions 
de  Basch  qui  espérait  évaluer  la  pression  du  sang  dans  les  or- 
ganes, d'après  leur  changement  de  volume. 

11  faut  nécessairement  arriver  à  cette  conclusion,  que  chacun 
des  moyens  que  nous  avons  d'estimer  les  changements  dans  la 
circulation  n'est  bon  qu'à  la  condition  d'être  contrôlé  par  un 
autre.  La  détermination  simultanée  de  la  vitesse  et  de  la  pression 
du  sang  dans  une  artère  serait  sans  doute  le  meilleur  moyen  de 
reconnaître  si  l'on  a  affaire  à  un  changement  de  la  force  im- 
pulsive du  sang,  ou  à  une  variation  de  la  résistance  des  petits 
vaisseaux.  Mais  l'application  des  instruments  inscripteurs  de  la 
vitesse  n'est  possible  que  sur  les  grosses  artères  des  grands  ani- 
maux; exiger  l'emploi  de  cette  méthode  serait  restreindre  beau- 
coup le  champ  des  expériences  possibles,  ce  serait  interdire  l'ex- 
périmentation à  tous  ceux  qui  ne  disposent  que  des  ressources 
des  laboratoires  ordinaires  de  physiologie. 

Il  semble  qu'on  puisse  trouver  un  moyen  d'égale  valeur  dans 
l'inscription  simultanée  des  changements  de  volume  d'un  organe 
et  des  changements  de  la  pression  dans  les  artères  afférentes.  En 
effet,  si  une  région  se  gonfle  par  suite  du  relâchement  de  ses  vais- 
seaux, il  en  résultera  une  certaine  diminution  de  la  pression 
dans  l'artère  afférente.  Si,  au  contraire,  on  voit  s'élever  la  pres- 
sion en  même  temps  que  s'accroît  le  volume,  on  devra  rapporter 
cet  effet  à  un  accroissement  de  la  force  qui  pousse  le  sang. 

J'ai  l'ait  avec  François-Franck  quelques  essais  pour  inscrire  les 
changements  de  volume  des  membres  chez  les  animaux.  Mais  la 
patte  d'un  chien  ou  celle  d'un  lapin  se  prêtent  très  mal  à  l'adap- 
tation des  appareils  à  déplacement,  et  nos  essais  n'ont  pas  réussi. 
Toutefois,  en  présence  des  perfectionnements  que  reçoit  chaque 
jour  cette  méthode,  il  est  à  espérer  qu'on  pourra  bientôt  combiner 
l'emploi  du  manomètre  à  celui  d'un  inscripteur  des  changements 
de  volume.  Mosso  a  fait  dans  ce  sens  d'heureuses  tentatives  : 
ainsi,  il  a  inscrit  à  la  fois  les  changements  de  volume  du  cerveau 
et  les  changements  de  pression  dans  la  carotide,  ce  qui  remplit 
toutes  les  conditions  requises  pour  une  expérience  rigoureuse 

1.  Depuis  la  rédaction  de  ce  chapitre,  j'ai  appris  que  MM.  Ch.  Roy  et  Conheim  avaient 
fait  construire  toute  une  série  d'appareils  explorateurs  des  changements  de  volume 
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Dans  lu  tu  de  du  rythme  du  cœur,  on  attribue  d'ordinaire  à  des 
influences  nerveuses  les  troubles  qui  se  produiscnl.  Mais  on  a  vu 
précédemment  que  ces  modiliealions  tiennent  souvent  à  des  varia- 
tions primitives  de  la  pression  du  sang  dans  les  artères.  Il  est 
probable  qu'elles  tiennent,  parfois  aussi,  à  des  changements  dans 
la  circulation  pulmonaire.  Quand  le  cœur  gauche  reçoit  peu  de 
sang,  les  battements  s'accélèrent  224).  Il  est  donc  possible  que 
des  actions  nerveuses  qui  auraient  pour  effet  de  resserrer  les 
capillaires  du  poumon  produisent  l'accélération  des  mouvements 
du  cœur.  Un  expérimentateur  non  prévenu  les  attribuerait  sans 
doute  à  une  action  accélératrice  directe  ou  réflexe  du  cœur1. 

Il  est  probable  qu'une  étude  plus  approfondie  réduira  notable- 
ment le  nombre  des  actions  réellement  subordonnées  à  des  in- 
fluences nerveuses  réflexes,  ou  du  moins  diminuera  beaucoup 
la  complication  de  ces  phénomènes. 

ACTION  DES  POISONS  SUR  LA  CIRCULATION. 


Complexité  de  l'effet  des  poisons. 

§  332.  —  L'action  des  poisons  sur  la  circulation  se  rattache 
intimement  à  celle  du  système  nerveux  ;  en  effet,  un  grand  nombre 
de  substances  semblent  agir  en  excitant  ou  en  paralysant  les 
nerfs  cardiaques  ou  vasculaires. 

On  est  habitué  à  considérer  tout  poison  introduit  dans  l'orga- 
nisme comme  absorbé  par  le  sang,  comme  intimement  mélangé 
à  ce  liquide,  et  transporté  avec  lui  dans  tout  le  corps.  Dès  que  le 

des  organes  et  des  extrémités  des  membres.  Les  recherches  de  ces  physiologistes  ne 
sont  pas  encore  publiées  à  l'heure  où  j'écris  ces  lignes. 

1.  Charpentier  et  Couty  ont  recherché  l'inlluence   de  l'excitation  des  sens  sur  la 
fréquence  des  battements  du  cœur  et  sur  la  pression  artérielle  (Comptes  rendus  de 
VAcad.  des  sciences,  t.  LXXXV,  n°  3),  et  ont  constaté  que  des  excitations  du  goût,  de 
l'odorat,  de  l'ouïe  et  de  la  vue  modifient  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  et  font 
varier  la  pression  du  sang,  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  l'autre. 
Dogiel,  Ueber  den  Einfuss  der  Musils  auf  don  Blulhreislauf  (Arch.  f.  Anal,  und 
Q/¥^>Physiol.)  1880,  p.  416)  a  repris,  sur  les  animaux  et  sur  l'homme,  les  expériences 
relatives  à  l'inlluence  des  sons.  Chez  les  animaux,  ce  savant  constatait  avec  le  kymo- 
graphion  les  changements  survenus  dans  la  circulation  ;  dans  ses  expériences  sur 
l^wA"  l'homme,  il  s'est  servi  de  l'hydrosphygmographe.  Des  effets  manifestes  ont  été  produits 

par  les  sons  musicaux  :  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  et  la  pression  du  sang 
artériel  ont.  varié  en  sens  divers;  les  variations  étaient  accrues  par  la  strychnine, 
atténuées  par  le  chloral,  l'éther  éthylique  et  la  morphine. 


ht 
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poison  arrive  au  contact  de  l'organe  ou  du  tissu  sur  lequel  il 
exerce  une  action  spéciale,  on  voit  les  accidents  se  produire.  C'est 
ainsi  qu'on  peut  introduire  presque  impunément  du  curare,  de 
la  strychnine,  du  venin  de  serpent  dans  le  sang  artériel  d'un 
membre  ;  le  poison  reste  sans  effets  généraux  si  une  ligature  f. 
serrée  empêche  le  sang  empoisonné  de  revenir  par  les  veines  et  o  ^  ' 
«l'entrer  clans  la  circulation  ;  mais  dès  qu'on  le  laisse  se  mêler  à  ^,  /  r  A'IvM 
la  masse  du  sang,  on  voit  se  produire  des  accidents  particuliers      ^  ^  ^ 
suivant  le  cas:  paralysie,  convulsions,  anesthésie,  arrêt  de  la  L,  /  /, 
respiration,  etc.  V)tf<fi~'  ^  ^ 

En  quel  point  l'effet  du  poison  s'est-il  produit  primitivement  ? 
Tel  est  le  doute  qui  plane  sur  toutes  les  expériences  de  ce  genre 
et  les  rend  beaucoup  plus  obscures  encore  que  celles  où  l'on 
agit  sur  un  nerf  isolé,  et  en  un  point  déterminé  de  ce  nerf1. 

Le  mode  d'administration  d'un  médicament  ou  d'un  poison 
change  la  manière  dont  son  action  s'exerce  ;  la  dose  à  laquelle  on 
l'a  employé  modifie  entièrement  les  effets  obtenus;  enfin,  dans  le 
cours  de  l'empoisonnement,  les  manifestations  qui  se  produisent 
présentent  des  phases  successives,  parfois  inverses  les  unes  des 
autres.  Telle  est  la  complexité  extrême  des  questions  qui  se  ratta- 
chent à  l'action  de  toute  substance  toxique  ou  médicamenteuse. 

§  333.  —  Différences  des  effets  produits  par  une  même  dose  d'un 
poison,  suivant  la  manière  dont  elle  est  administrée.  —  Cl.  Bernard 
insistait  avec  raison  sur  les  différences  qui  se  produisent  quand 
on  administre  un  poison  dans  des  conditions  différentes,  de  telle 
sorte  que  tantôt  cette  substance  pénètre  lentement  dans  l'orga- 
nisme et  que  tantôt  elle  y  soit  presque  instantanément  introduite. 
Un  poison  injecté  dans  la  trachée,  dans  les  cavités  séreuses,  ou  ^  k^d^- 
dans  le  tissu  cellulaire  sous-cutané,  s'absorbe  avec  une  certaine 
lenteur,  mais,  si  on  l'injecte  dans  une  veine,  le  sang  fortement  ^  U 
intoxiqué  pourra  exercer  en  un  point  de  son  parcours  une  action  ï  ' 
spéciale  que,  plus  dilué,  il  n'eût  pas  produite.  Ajoutons  que,  dans 
les  absorptions  lentes,  l'élimination  continuelle  du  poison  l'em- 

1.  De  réccnlcs  expériences  de  Brown-Séquard  (Société  de  Biol.,  188Ô,  et  Cours  faits 
au  Collège  de  France  (Gaz.  hebd.,  17  juin  1881)  tendent  à  faire  penser  que  certains  poi- 
sons, le  chloroforme,  par  exemple,  et  l'acide  cyanhydrique  transmettent  leur  action, 
par  l'intermédiaire  des  nerfs,  de  la  périphérie  du  corps  où  ils  sont  appliqués  jusqu'aux! 
centres  nerveux.  Celle  théorie  rendrait  compte  de  l'effet,  en  quelque  sorte  foudroyant.de 
l'acide  cyanhydrique  appliqué  sur  laconjonctive  d'un  animal.  La  rapidiléde  la  mort  exclut 
lasupposition  d'un  transportdu  poison  par  lacirculation  jusqu'au  système  nerveux  central. 
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pêche  d'être  jamais  tout  entier  présent  dans  le  sang  ;  une  notable 
partie  est  déjà  rejetée  par  l'organisme  avant  que  le  reste  soit 
absorbé. 

François-Franck  et  Troq.ua.rt1,  reprenant  avec  détail  des  re- 
cherches de  Vulpian,  de  Rokitansky,  etc..  ont  lait  des  expériences 
sur  les  effets  du  chloral  ;  ils  ont  vu  que  cette  substance,  graduel- 
lement introduite  dans  le  sang,  ralentit  les  mouvements  du  cœur; 
0  le  ventricule  se  remplit  largement  pendant  les  longues  diastoles  et 
envoie  de  fortes  ondées.  Mais,  peu  à  peu,  les  mouvementsdu  cœur 
reprennent  leur  fréquence;  le  pneumogastrique  semble  perdre 
graduellement  sa  propriété  de  tempérer  le  rythme  cardiaque. 

Mais  si  le  chloral  est  injecté  tout  d'un  coup  dans  la  jugulaire 
d'un  animal,  l'effet  produit  est  tout  autre.  Le  cœur  s'arrête  au 

l/^^v*y'  les  nerfs  sous-endocardiaques,  peut 

à  la  fibre  musculaire.  Le  système  nerveux  central  n'a  pas  besoin 
d'intervenir  pour  provoquer  l'arrêt  du  cœur  ;  on  obtient,  en  effet, 
cet  arrêt  sur  un  cœur  de  tortue  isolé  et  soumis  à  la  circulation 
artificielle;  aussitôt  que  le  sang  mêlé  de  chloral  pénètre  dans  les 
cavités  du  cœur,  celui-ci  se  ralentit  ou  s'arrête. 

§  334.  —  Différence  des  effets  produits  suivant  la  dose  à  laquelle 
on  administre  le  poison.  —  On  observe  parfois,  avec  un  même  poi- 
son, des  effets  entièrement  opposés  suivant  qu'on  l'a  administré 


\  l  bout  de  5  à  6  secondes,  ainsi  que  la  respiration.  L'influence  du 
poison  s'est  localisée  sur  le  cœur  lui-même,  peut-être  en  irritant 
1rs  îip.rfs  snns-p.ndnr.arrîiamifiK  nmit-être  en  s'adressant  directement 


jjtà  forte  ou  à  faible  dose.  Un  exemple  frappant  est  celui  de  la  bella- 
done ou  de  son  alcaloïde,  l'atropine.  Meuriot2  a  rassemblé  un 
grand  nombre  d'expériences  desquelles  il  résulte  que  l'atropine,  à 
k*"WVv,A  "7    i^J  faible  dose,  accélère  le  rythme  du  cœur  et  élève  la  tension  arté- 
rielle ;  qu'à  forte  dose  elle  ralentit  le  cœur  et  abaisse  la  pression 
(Uw.  lw — ,  .  ? 

^Jjjw^w^-  D'après  l'enchaînement  des  effets  de  l'atropine,  il  semble  que 
l'action  de  ce  poison  s'exerce  primitivement  sur  le  cœur.  C'est  du 
moins  ce  qui  ressort  des  études  faites  sur  l'état  des  nerfs  pneumo- 
gastriques dans  l'empoisonnement  par  l'atropine.  Une  faible  dose 

1.  R.  Troquart,  Recherches  sur  les  troubles  cardiaques  produits  par  les  injections 
intra-veineuses  d'hydrate  de  chloral  (Trav.  lab.,  t.  III,  p.  255,  et  Thèses  de  Taris, 
1877). 

2.  Meuriot,  de  la  Méthode  physiologique  en  thérapeutique  et  de  ses  applications 
à  l'étude  de  la  belladone.  (Thèses,  Paris,  1868.) 
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de  ce  poison,  lorsqu'elle  produit  l'accélération  du  cœur,  semble 


agir  en  supprimant  l'action  des  nerfs  pneumogastriques,  car  \rXjLA^  J 

Ceux-ci  deviennent  incapables,  quand  on  les  excite,  de  produire  le 
ralentissement  ou  l'arrêt  du  cœur.  A  forte  dose,  l'atropine  agirait- 
elle  sur  d'autres  éléments  nerveux  ou  musculaires  ?  On  est  tenté 
de  le  croire  en  voyant  le  ralentissement  du  cœur  survenir  sans 
qu'il  y  ait  retour  des  propriétés  du  pneumogastrique. 

La  muscarine  (agaricus  muscarius)  aurait,  d'après  Dogiel,  deux 
actions  différentes  suivant  la  dose  à  laquelle  on  l'administre.  De 
petites  doses  ralentissent  ou  même  arrêLent  temporairement  les  5^ 
battements  du  cœur  ;  en  même  temps  la  pression  artérielle 
s'abaisse.  A  haute  dose,  la  muscarine  accélère  le  rythme  du  cœur 
et  élève  la  pression  du  sang.  Dans  cette  phase  de  l'empoisonne-  yU-.^  h&*^- 
ment,  l'excitation  du  bout  central  du  pneumogastrique  produi- 
rait l'arrêt  du  cœur  en  systole.  La  pointe  excisée  des  ventricules 
présenterait  alors,  pendant  assez  longtemps  ,  des  mouvements 
rythmés.  </  ^t^Jt^vJ  j  ■  ^ 

L'atropine  et  la  muscarine   sont  considérées  comme  deux  i. 
poisons  antagonistes  l'un  de  l'autre,  leurs  effets  étant  diamétra-  -f?v-^- 
lement  opposés.  Mais  pour  tous  deux  on  observe  ce  caractère 


commun,  qu'ils  produisent  des  phénomènes  inverses  suivant  la 
dose  à  laquelle  on  les  emploie. 


Des  phases  successives  qui  s  observent  dans  les  effets  des  poisons 

sur  la  circulation. 

§  335.  —  Un  des  premiers  travaux  relatifs  à  l'action  des  sub- 
stances toxiques  sur  la  circulation  est  celui  de  Traube 1  sur  les 
effets  de  l'acide  carbonique.  Cet  auteur  signale  l'existence  de 
stades  successifs  dans  l'empoisonnement,  et  donne  l'interprétation 
de  chacun  d'eux  avec  une  hardiesse  qu'on  n'aurait  plus  aujour- 

d'hui-  L~J-  PiJLj 

Traube  constate  d'abord  que  la  fréquence  des  mouvements  du  [^j.  ^ 
cœur  diminue;  c'est,  dit-il,  l'effet  d'une  irritation  des  nerfs  d'arrêt 
du  cœur.  Plus  tard,  la  fréquence  du  pouls  augmente,  il  l'explique  /  ^>— 


1.  L.  Traube,  Ueber  die  Wirkungen  des  Kohloxydga%es  auf  den  Respirations 
und  Circulations  Apparat.  (Berliner  Med.  Gcsscllschaft,  Bd.  I,  1866.) 
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par  l'irritation  du  centre  vaso-moteur.  Plus  tard  encore  la  pres- 
sion baisse;  Traube  conclut  à  un  affaiblissement  du  muscle 
cardiaque. 

Sans  rien  préjuger  au  sujet  du  mode  d'action  de  certaines 
substances,  on  constate  qu'un  grand  nombre  d'entre  elles  ont  des 
effets  différents  suivant  le  temps  qui  s'est  écoulé  depuis  le  moment 
où  elles  ont  été  administrées;  ainsi,  la  digitaline  dont  l'action  la 
plus  connue  est  de  ralentir  le  cœur  ne  produit  pas  immédiate- 
ment cet  effet.  Tout  au  moins  dans  les  cas  où  elle  est  admi- 
nistrée à  haute  dose,  cette  substance  accroît  d'abord  l'énergie  du 
W-tsJu^  cœur  et  la  fréquence  de  ses  mouvements  ;  la  sédation  du  pouls  ne 

o^-v  -  se  montre  que  plus  tard. 

Déjà,  dans  une  expérience  faite  avec  Chauveau,  nous  avions  été 
frappés  de  l'énorme  augmentation  de  force  et  de  fréquence  des 
systoles  ventriculaires  chez  un  cheval  auquel  nous  avions  injecté, 
dans  la  jugulaire,  du  sang  chargé  de  digitaline.  Mais  bien  que  ce 
fût  une  sonde  cardiaque  introduite  dans  le  ventricule  gauche  qui 
accusât  l'augmentation  de  la  force  du  cœur,  il  pouvait  rester  un 
5^)1  W  W~  /-V' doute  sur  la  cause  de  ce  phénomène  :  on  a  vu,  en  effet,  que  la 
systole  proportionne  son  énergie  aux  résistances  qu'elle  doit  sur- 
monter (§  80).  Il  était  donc  possible  qu'un  resserrement  des  petits 
vaisseaux  eût  élevé  la  pression  du  sang  dans  les  artères  et  que 
l'accroissement  de  l'effort  systolique  fût  secondaire.  Toutefois, 
^'vv-4</ATaccélération  simultanée  du  rythme  du  cœur  rendait  cette  suppo- 
sition improbable 

Dans  une  expérience  faite  ultérieurement  dans  le  laboratoire  de 
Chauveau,  on  appliqua  un  hémodromomètre  et  un  sphygmoscope 
aux  artères  d'un  cheval  soumis  pareillement  à  une  injection  de 
^-^  A^"*"       digitaline  dans  les  veines.  On  vit  alors,  deux  minutes  après  l'in- 
jection, que  la  pression  et  la  vitesse  s'accroissaient  toutes  deux 
~~^Q  ^  dans  les  artères  ;  par  conséquent,  le  cœur  avait  subi  un  accrois- 
sement d'énergie.  Plus  tard  le  cœur  se  ralentit,  mais  la  pression 
^  ,     et  la  vitesse  continuèrent  à  rester  accrues,  indiquant  ainsi  une 
augmentation  de  la  force  impulsive  du  cœur. 

Des  poisons  dont  l'effet  immédiat  paraît  se  porter  sur  les 
vaisseaux  offrent  également  deux  stades  dans  leur  action.  Ainsi, 
Yémétine  et  le  tartre  stibié,  après  un  resserrement  passager, 
semblent  donner  lieu  à  un  relâchement  des  vaisseaux. 


CHAPITRE  XXIX. 


489 


Hffets  complexes  des  poisons. 

g  336.  —  L'action  des  poisons  ne  s'exerce  pas  en  un  seul  point  (j) !J^V^  ,vw^ 
de  l'appareil  circulatoire.  Si  quelques-uns  semblent  agir  primitive- 
ment sur  le  cœur,  et  quelques  autres  sur  les  vaisseaux,  il  n'est  ^^^^x 
pas  rare  que  ces  deux  sortes  d'influences  se  combinent,  soit  pour  ^     ^  n  ^ 
concourir  à  un  effet  commun,  soit  pour  se  neutraliser  plus  ou 
moins  l'une  l'autre.  De  là  une  nouvelle  complication  qui,  s'ajou- 
tant  à  tant  d'autres,  rend  très  difficile  l'analyse  des  influences 
toxiques  et  médicamenteuses. 

Pour  ne  pas  se  livrer  à  des  interprétations  hasardées,  il  faut 
multiplier  les  moyens  de  contrôle,  et  ne  pas  se  borner  à  l'emploi 
du  manomètre  ou  du  sphygmographe  seul,  l'emploi  d'un  instru- 
ment unique  laissant  toujours  place  au  doute. 

g  337.  —  Effets  de  l'atropine  iur  la  circulation.  —  Prenons  pour 
exemple  les  effets  de  l'atropine  sur  la  circulation.  Le  sphygmo-  , 
graphe  exprime  nettement  l'accroissement  de  fréquence  du  cœur 


ni- 


Fig.  250.  Ligne  1,  typo  normal  du  pouls  d'un  homme;  ligne  2,  sphygmogramme  recueilli 
après  une  injection  de  sulfate  d'atropine. 

et  la  faible  tension  artérielle;  on  en  voit  des  exemples  frappants 
dans  les  figures  suivantes  empruntées  à  Meuriot. 

Dans  la  figure  250,  le  tracé  n°  1  pris  avant  l'injection  d'atro- 
pine montre  un  pouls  de  tension  assez  forte,  à  systole  longue,  à 
dicrotisme  faible;  fréquence  65  à  la  minute.  Après  l'injection, 
(tracé  2)  tension  faible,  dicrotisme  très  prononcé,  fréquence  132! 

Dans  la  figure  251,  les  modifications  du  pouls  sont  aussi  frap- 
pants; sa  fréquence  passe  de  60  à  140.  Faut-il  voir  dans  cette 
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('  norme  accélération  du  pouls  un  simple  effet  de  la  suppression 
de  l'action  des  pneumogastriques  par  l'atropine?  On  sait  qu'après 
la  section  de  ces  nerfs,  en  môme  temps  que  le  pouls  s'accélère, 
la  tension  artérielle  s'accroît  (§  50).  Or,  sous  l'influence  de  l'atro- 
pine, le  pouls  a  pris  les  caractères  de  la  faible  tension  ;  il  est  donc 
probable  qu'une  autre  influence  s'est  produite  dans  les  cas  ci- 


rv 


Fig.  251.  Ligne  1,  pouls  normal;  ligne  2,  pouls  après  une  injection  d'atropine. 

dessus  représentés,  et  je  serais  porté  à  admettre  l'existence  de 
quelque  resserrement  des  vaisseaux  pulmonaires  amenant  la 
petitesse  des  ondées  ventriculaires  et  expliquant  la  faible  tension 
artérielle.  On  comprend  sous  quelles  réserves  je  propose  cette 
explication.  Des  faits  de  ce  genre  appellent  de  nouvelles  études, 
et  doivent  attirer  l'attention  sur  l'état  des  vaisseaux  pulmonaires 
dans  ce  genre  d'empoisonnement. 


V 


338.  —  Effets  du  nitrite  d'amyle  sur  la  circulation. —  L'influence 


Fig  252.  Modifications  du  pouls  par  une  inhalation  de  nitrite  d'amyle. 


de  cette  substance  sur  les  caractères  du  pouls  n'est  pas  moins 
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prononcée  que  celle  de  l'atropine,  mais  elle  est  toute  différente, 
comme  on  va  le  voir  par  les  tracé  suivants  : 

Le  pouls  du  sujet  mis  en  expérience  présentait  normalement  le 
type  représenté  figure  252,  ligne  1.  Après  une  inhalation  faite  de 
A  en  B,  le  pouls  a  pris  la  fréquence  et  la  forme  représentées  dans 
les  sphygmogrammes  2,  3,  4,  5  recueillis  à  un  intervalle  de  30  se- 
condes les  uns  des  autres.  On  y  voit  les  caractères  de  la  faible 


Fig.  253.  Ligne  1,  pulsation  du  cœur  à  l'état  normal;  ligne  2,  pulsation  après  l'inhalation 
de  n  i  tri  te  d'amyle  :  le  sommet  est  bifurqué. 


tension:  fréquence  et  dicrotisme;  puis,  l'effet  du  poison  s'atténue 
et  le  pouls  tend,  peu  à  peu,  à  revenir  à  son  type  normal. 

Pendant  ce  temps  la  pulsation  du  cœur  a  changé  de  caractère, 
le  cardiogramme  253  est  recueilli  après  l'inhalation  de  nitrite  ,' 
d'amyle;  on  y  voit  la  bifurcation  du  sommet  de  la  pulsation  du 
cœur,  phénomène  qui  a  été  expliqué  g  159  et  attribué  au  reten- 
tissement d'ondes  aortiques  produites  par  la  faible  tension 
artérielle. 


g  339. 

vaisseaux. 


-  Influence  de  l'ammoniaque  sur  la   contraction  des  Q 

—  Mosso  a  signalé  une  substance  qui  agit  sur  la 


Fig.  234.  Effets  des  inhalations  d'ammoniaque.  Ligne  t,  pouls  normal  de  la  main; 
ligne  2,  pouls  après  l'inhalation. 


contractilité  vasculaire  :  c'est  l'ammoniaque  introduite  par  inha- 
lation pulmonaire.  L'expérience  a  été  faite  en  inscrivant  les  varia- 
tions de  volume  de  l'avant-bras  au  moyen  d'un  appareil  analogue 
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à  celui  qui  a  été  décrit  g  127;  le  pouls  normal  de  la  main  et  de 
l'avant-bras  avait  Le  type  représenté  figure  154,  ligne  1. 
Or,  l'emploi  de  l'appareil  à  déplacement  permet  de  constater 
0   que,  sous  l'influence  de  l'inhalation  d'ammoniaque,  l'avant- 
bras  avait  diminué  de  16  centimètres  cubes.  Mosso  se  croit 
donc  autorisé  à  conclure  que  les  vaisseaux  se  sont  resserrés  sous 
l'influence  de  l'ammoniaque.  Sans  repousser  cette  conclusion, 
■   ;  tvw-X'w— ^  faut  Se  souvcnir  cependant  que  la  diminution  de  volume  d'un 
organe  peut  tenir,  soit  à  un  resserrement  de  ses  vaisseaux,  soit 
à  un  abaissement  de  la  pression  dû  à  un  affaiblissement  du  cœur. 
Tous  les  doutes  seraient  levés  si  des  expériences  de  ce  genre 
étaient  faites  sur  de  grands  animaux  en  inscrivant  concurrem- 
ment la  vitesse  et  la  pression  du  sang  dans  les  artères. 


Effets  de  certains  poisons  sur  le  cœur. 

§  340.,—  Malgré  la  multiplicité  des  effets  que  peut  produire 
chaque  poison,  il  est  certains  d'entre  eux  qui  ont  une  action  pré- 
^  1        dominante  sur  le  cœur,  et  que  l'on  a  souvent  désignés  sous  le 
nom  de  poisons  du  cœur.  Souvent,  en  détachant  le  cœur  d'un 
animal  et  en  l'humectant  avec  une  solution  toxique,  on  observe 
un  trouble  de  son  rythme,un  ralentissement  ou  une  accélération, 
et  enfin  un  arrêt  complet  de  ses  battements.  Il  y  adonc  eu  mani- 
U        festement  une  action  directe  du  poison  sur  le  cœur,  sans  inter- 
jT^yvvW  ^(,yention  du  système  nerveux  central. 

J  y  '     Sur  un  animal  intact  les  mêmes  poisons  produisent  les  mêmes  j 

troubles  de  la  fonction  cardiaque,  et,  de  plus,  on  constate  quel 
certains  d'entre  eux  arrêtent  le  cœur  en  diastole  et  certains  autres 
en  systole.  Cette  différence  d'action  est  extrêmement  caractérisée; 
Ï2c^(  v>^v~v^V  ^es  P°isons  diastoliques  laissent  le  cœur  rouge  et  gorgé  de  sang, 
les  poisons  sysloliques  lui  donnent  l'apparence  d'un  petit  cône 
it^a^-.  pâle  et  complètement  exsangue  formé  par  le  ventricule  resserré, 

tandis  que  les  oreillettes  conservent  un  assez  grand  volume. 
Parmi  les  poisons  diastoliques  se  rangent  l'aconitine,  la  musca- 
vv^.      rine  (alcaloïde  de  l'agaricus  muscarius),  la  pilocarpine  (alcaloïde 
|v^vm^     eyu*~^~    du  jaborandi),  la  quinine,  l'acide  cyanhydrique,  l'azotate,  de 
(L^^LSi) .        potasse,  etc. 
(A>yit-t-^  f«  Parmi  les  poisons  systoliqites  on  cite  :  l'atropine,  la  digitaline, 

l'inée,  la  calabarine,  l'anliar,  la  saponine,  etc. 
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Toutefois  il  n'y  a  pas  opposition  absolue  entre  l'action  que  ces  ^w^.  0 
deux  groupes  de  poisons  exercent  sur  le  cœur;  deux  d'entre  eux  ^  t  ^ 
seulement  peuvent  être  considérés  comme  antagonistes  l'un  de 
l'autre,  la  muscarine  et  l'atropine. 

La  muscarine  introduite  dans  l'organisme  agit  sur  un  grand  <K^V  ,  o^L^- 
nombre  de  fonctions  :  ainsi  elle  accroît  la  sécrétion  de  la  plupart  ^C^CU-  U*~s 
des  glandes,  fait  resserrer  la  pupille,  provoque  des  contractions  ^L^x 
de  l'estomac  et  des  intestins,  trouble  la  respiration,  et  semble  JT*  ,  u~^~ 

atteindre  aussi  la  fonction  musculaire.  Quant  au  cœur,  elle  l'arrête 
en  augmentant  graduellement  la  durée  des  périodes  diastoliques.  J/(T~< 
Cet  arrêt  ne  dépend  pas  d'une  influence  nerveuse  centrifuge  trans-  ... 
mise  par  les  pneumogastriques,  car  on  l'obtient  aussi  après  que 
ces  nerfs  ont  été  coupés.  Lorsque  tout  mouvement  du  cœur  a  cessé,  '^fn-j^- 
on  trouve  les  ventricules  en  diastole,  rouges  et  gonflés  par  le  V, 
sang. 

L'atropine  produit,  même  à  faible  dose,  des  effets  généraux  o^" 
marqués:  elle  tarit  les  sécrétions,  dilate  la  pupille,  relâche  Fin-  oU(I( 
teslin,  modifie  la  respiration.  Quant  au  cœur,  elle  en  accélère  le 
rythme  comme  le  fait  la  section  des  nerfs  pneumogastriques  ; 
ceux-ci  perdent  leur  propriété  d'arrêter  le  cœur,  et  l'excitation  du 
bout  périphérique  de  l'un  d'eux  reste  sans  effet.  En  même  temps  A 
qu'il  accélère  son  rythme,  le  cœur  se  relâche  de  moins  en  moins, 
et  quand  il  a  cessé  de  battre,  le  ventricule  revenu  sur  lui-même^b» 
est  complètement  exsangue  et  décoloré.  UZj^  ' 

Cette  opposition  des  effets  produits  par  ces  deux  poisons  a  inspiré  » 
à  Schmiedeberg  et  Koppe  1  l'idée  de  les  employer  concurremment, 
pour  voir-  s'ils  ne  se  neutraliseraient  pas  l'un  l'autre,  et  ces  t  < 
auteurs  ont  observé  qu'une  faible  dose  d'atropine  supprime 
instantanément  les  effets  généraux  produits  par  la  muscarine,  en  ' 
même  temps  que  les  troubles  de  la  fonction  cardiaque.  J.-L.  Pré- 
vost2  a  proposé  l'emploi  de  l'atropine  comme  contre-poison  de  /?, 
la  muscarine  et  réciproquement.  11  a  vu,  toutefois,  qu'il  existe 
entre  ces  poisons  une  différence  notable  d'énergie,  et  qu'il  faut  des 
doses  élevées  de  muscarine  pour  supprimer  momentanément  les 
effets  de  l'atropine. 

On  a  signalé  également  un  certain  degré  d'antagonisme  entre 

1.  Schmiedeberg  et  Koppe,  das  Muskarin,  das  gifiige  Alcaloïde  des  Flienenpilzes 
Leipzig,  1869.  a    ^  ' 

jj.  J.-L.  Prévost,  Antagonisme  physiologique  (Congrès  international  de  Genève 
loi  i,  p.  716).  ' 
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des  poisons  du  groupe  diastolique  et  d'autres  du  groupe  systolique; 
mais  l'opposition  de  leurs  effets  est  moins  complète  que  celle  de 
l'atropine  et  de  la  muscarine. 


Action  de»  poisons  sur  les  vaisseaux. 


§  341.  La  plupart  des  substances  chimiques  ou  médicamen- 
teuses, introduites  dans  les  vaisseaux,  en  modifient  la  contrac- 
tilité;  presque  toujours,  comme  on  l'a  vu,  le  premier  effet  est  un 
resserrement  vasculaire  auquel  succède  un  relâchement.  Il  estl 
toutefois  certaines  substances  qui  ont  sur  les  vaisseaux  une 
frCvwt       influence  extrêmement  prononcée  :  les  unes  pour  les  faire  con- 
i  l  Ju/V  V^^V"  tracter,  comme  la  nicotine,  la  digitaline,  l'ergotine  etc.;  les  autres 
pour  les  faire  relâcher,  comme  le  nitrite  d'amyle,  et,  à  des  degrés 
(^^l  |  \/\-Ja>       moindres,  l'inée,  le  chloroforme,  les  narcotiques,  le  curare,  etc. 
çjUUr^  [iy^JL^        Ori  a  tenté  de  grouper  les  poisons  qui  ont  une  action  vasculaire, 


r  u^~^  en  poisons  constricteurs  et  en  poisons  dilatateurs,  mais,  d'une  part 

cette  distinction  est  rendue  illusoire,  par  l'opposition  complète  des 
effets  de  tout  poison,  suivant  la  dose  à  laquelle  il  est  employé; 
d'autre  part,  le  rapprochement  qu'on  a  voulu  faire  entre  lesj 
poisons  vaso-constricteurs  et  les  poisons  systoliques,  entre  les 
vaso-dilatateurs  et  les  diastoliques,  n'est  pas  justifié  par  les  expé-j 
riences  instituées  à  cet  égard. 

En  résumé,  la  question  relative  aux  effets  des  poisons  sur  la < 
circulation  du  sang  est  d'une  complexité  extrême,  attendu  qu'un 
poison  introduit  dans  l'organisme  porte  son  action  sur  un  grand  ; 
nombre  d'appareils;  que, dans  la  circulation,  il  peut  intéresser  àj 
la  fois  le  cœur  et  les  vaisseaux,  produisant  sur  l'un  et  sur  lesj 
autres  des  effets  qui  tantôt  s'ajoutent  et  tantôt  se  combattent; 
que  non  seulement  les  poisons  modifient  les  influences  ner- 
veuses, mais  aussi  les  propriétés  du  tissu  musculaire  lui-même,  ; 
soit  dans  le  cœur,  soit  dans  les  vaisseaux. 

Cette  extrême  complexité  doit  inspirer  une  grande  prudence  ai 
ceux  qui  veulent  étudier  l'action  thérapeutique  des  différentes 
substances  toxiques  et  médicamenteuses.  Gomme  ces  substances  ^ 
peuvent  agir  à  la  fois  sur  la  grande  et  sur  la  petite  circulation,  sur 
le  cœur  et  sur  les  vaisseaux,  sur  les  nerfs  et  sur  les  tissus  con- 
tractiles, il  faut  rechercher  isolément  chacun  de  ces  modes 
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d'adion  ;  voir  si  la  section  de  certains  nerfs  supprime  les  effets 
de  l'empoisonnement;  observer,  dans  les  conditions  de  la  circula- 
tion artificielle,  l'action  du  poison  sur  la  contractilitc  vasculaire 
ou  sur  la  fonction  du  cœur;  enfin,  faire  concourir  toutes  ces 
notions  à  l'interprétation  des  troubles  que  présente  la  circulation 
dans  son  ensemble  sur  l'animal  empoisonné. 


CHAPITRE 


XXX. 


INFLUENCES  LOCALES  ET  GÉNÉRALES  DE  LA  CIRCULATION 
SUR  LA  TEMPÉRATURE. 

Influence  de  la  circulation  sur  la  température.  — Causes  de  la  déperdition  de  chaleur. 
—  Interprétation  des  expériences  dans  lesquelles  on  modifie  la  température  d'un 
organe  en  en  modifiant  la  circulation.  —  De  l'inégale  répartition  de  la  chaleur  dans 
les  différents  organes.  —  La  température  des  régions  superficielles  est  un  critérium 
de  la  vitesse  du  sang  qui  les  traverse.  —  Des  effets  produits  sur  la  température 
générale  par  la  rapidité  plus  ou  moins  grande  de  la  circulation  du  sang.  —  Alter- 
nance des  variations  de  la  température  profonde  et  de  la  température  superficielle 
dans  le  cas  de  relâchement  vasculaire.  —  Alternance  des  températures  superficielle 
et  profonde  dans  le  cas  d'un  resserrement  vasculaire.  —  Inscription  simultanée 
des  températures  en  divers  points  de  l'économie.  —  Thermographes.  —  La  circu- 
lation est  un  obstacle  à  la  propagation  de  la  chaleur  et  du  froid  à  travers  les  tissus 
vivants. 


Influence  de  la  circulation  sur  la  température. 


g  342.  —  Nous  avons  vu  au  chapitre  xxiv  comment  Cl.  Ber- 
nard, après  avoir  coupé  le  grand  sympathique  au  cou  d'un  lapin, 
a  reconnu  que  la  température  s'élève  dans  la  moitié  correspon- 
dante de  la  tête  et  particulièrement  dans  le  pavillon  de  l'oreille. 
Cet  échauffement,  Cl.  Bernard  le  considéra  comme  produit  direc- 
tement par  une  influence  nerveuse  ;  mais  la  véritable  significa- 
tion de  ce  phénomène  fut  bientôt  donnée  par  d'autres  physiolo- 
gistes qui  l'attribuèrent  à  une  circulation  plus  rapide  dans  la 
région  où  les  vaisseaux  étaient  relâchés  (§  258).  Brown-Séquard 
a  montré,  en  effet,  que  l'excitation  du  bout  périphérique  du  grand 
sympathique  coupé  fait  au  contraire  resserrer  les  vaisseaux  de 


l'oreille,  la  pâlit  et  la  refroidit. 

En  effet,  la  température  d'un  organe  dépend  de  plusieurs  fac- 
teurs :  une  certaine  quantité  de  chaleur  se  produit  sur  place,  une 


j\r~  autre  est  apportée  parle  sang;  enfin,  pour  les  parties  superfi- 
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cielles,  il  se  fait  une  perte  de  chaleur  plus  ou  moins  grande  sui- 
vant la  température  extérieure.  C'est  en  réparant  celte  perte  que  - 
le  relâchement  des  vaisseaux,  au  moyen  de  l'accélération  du  cours  '  <^o-~- 
du  sang  qui  en  résulte,  élève  la  température  des  organes. 

Chez  les  animaux  à  sang  chaud,  la  température  du  corps  est 
presque  toujours  notablement  supérieure  à  celle  du  milieu  dans 
lequel  ils  vivent;  ces  animaux  perdent  donc  sans  cesse  de  la  cha- 
leur; ce  n'est  que  par  une  production  de  chaleur  continuelle 
qu'ils  se  maintiennent  plus  chauds  que  le  milieu  ambiant. 

Nous  n'avons  pas  à  examiner  dans  ce  chapitre  quelles  sont  les 
sources  de  la  chaleur  animale,  mais  seulement  à  montrer  comment 
la  circulation  répartit  cette  chaleur  dans  l'organisme,  et  réchauffe 
plus  ou  moins  les  parties  qui  tendent  à  se  refroidir. 

Causes  de  la  déperdition  de  chaleur. 

§  3j3.  —  Supposons  que  la  température  du  corps  soit  portée  à  (L 
un  degré  égal  pour  tous  les  points  de  l'économie;  puis,  qu'cà 
partir  de  ce  moment,  les  causes  du  refroidissement  agissent  ' 
seules,  comme  cela*  arriverait  pour  un  cadavre  qu'on  aurait  ré- 
chauffé dans,  un  bain.  Sous  l'influence  du  refroidissement,  il  se 
fera  une  nouvelle  répartition  de  la  température,  de  telle  sorte 
que  les  extrémités,  mains,  pieds,  nez,  oreilles,  etc.,  deviendront  ^ 
plus  froides  que  le  reste  du  corps.  En  un  mot,  les  parties  qui 
ont  beaucoup  de  surface  et  peu  de  volume  se  refroidiront  vite,  V 
tandis  que  les  organes  profonds,  beaucoup  plus  abrités  contre  ^ 
les  pertes  de  chaleur,  conserveront  longtemps  leur  température 
élevée1. 

La  production  constante  d'une  certaine  quantité  de  chaleur 
dans  tous  les  points  de  l'économie  ne  saurait  empêcher  une  très 
grande  inégalité  entre  la  température  des  parties  profondes  du 
corps  et  celle  des  parties  superficielles.  Si  la  circulation  ne  pro- 
duisait pas  un  mélange  continuel  du  sang  des  différents  organes, 
il  arriverait  nécessairement,  d'une  part,  quelesparties  profondes,  se 

1.  C'est  ainsi  qu'à  la  surface  du  globe,  non  seulement  la  chaleur  va  croissant  à 
mesure  qu'on  descend  vers  la  prorondeur  de  la  terre,  mais  cet  accroissement  n'est  pas 
la  môme  suivant  qu'on  le  recherche  dans  la  plaine  ou  sur  les  pics  élevés.  Les  saillies 
du  sol,  rayonnant  davantage,  se  refroidissent  plus  profondément:  aussi,  pour  arriver 
ù  'les  couches  isothermes  faut-il  creuser  plus  profondément  en  montagne  qu'en  plaine. 
marey,  Circulation.  ■  22 
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reiroidissanl  très  peu,  accumuleraient  en  elles  une  grande  quan- 
tité de  chaleur;  d'autre  part,  que  les  parties  superficielles,  môme 
en  recevant  une  certaine  quantité  de  chaleur,  en  perdraient 
plus  qu'elles  n'en  pourraient  produire,  et  se  refroidiraient  en  rai- 
son de  l'abaissement  delà  température  extérieure1. 


Interprétation  des  expériences  duns  lesquelles  on  modifie  la  tem- 
pérature d'un  organe  en  en  modifiant  la  circulation. 

OvvvGCU^  Lw^~YJ    §  344.  —  La  circulation  tend  à  corriger  l'inégalité  de  température 
entre  les  parties  superficielles  et  les  parties  profondes.  En  effet, 
elle  apporte  sans  cesse,  à  la  surface  du  corps,  du  sang  chaud 
qui  vient  des  centres,  et  rapporte  aux  centres,  du  sang  qui  s'est 
refroidi  à  la  superficie  du  corps.  Le  sang  veineux  part  du  cœur 
avec  une  température  de  39°  environ,  il  tend  à  donner  à  tous  les 
organes  uniformément  cette  température,  tandis  que  les  causes 
\  U  -   de  refroidissement  tendent  continuellement  à  détruire  l'équilibre. 
Ni  l'une  ni  l'autre  de  ces  influences  antagonistes  ne  s'exerce  d'une  j 
manière  complète,  de  telle  sorte  que,  d'un  côté,  l'inégalité  de  j 
^<V^  \       température  entre  les  différents  organes  augmente  avec  le  refroi- 
dissement du  milieu  extérieur;  et  de  l'autre,  le  nivellement,  de 
/VV~la  température  des  différents  organes  est  d'autant  plus  parfait  ; 
que  la  circulation  est  plus  rapide  et  vient  plus  amplement  réparer  j 
les  pertes  qui  se  font  en  certains  points. 

Ainsi,  quand  on  se  tient  dans  une  chambre  dont  la  température 
est  de  20»  par  exemple,  et  qu'on  cherche  avec  le  thermomètre 
quelle  est  la  température  comparative  de  trois  points  du  corps 
inégalement  exposés  au  refroidissement,  tels  quela  main,  l'aisselle  I 
et  l'urèthre,  on  trouve  des  températures  différentes  pour  ces  trois 
points  :  la  main  est  plus  froide,  l'aisselle  l'est  beaucoup  moins, 

1  Les  causes  de  refroidissement  de  la  surface  du  corps  sont  nombreuses  ;  elles  ne 
se  bornent  pas  au  rayonnement  proprement  dit.  Tous  les  Corps  qui  nous  entourent 
empruntent  à  nos  tissus  une  quantité  de  chaleur  d'autant  plus  grande  qu  ils  sont  a 
une  température  plus  basse  et  qu'ils  conduisent  mieux  la  Chaleur:  Le  mouvement  de 
l'air  qui  nous  entoure  est  encore  une  cause  de  refroidissement  d'autant  plus  grande 
que  le  courant  d'air  est  plus  rapide.  De  même,  quand  le  corps  est  plonge  dans  un  18 
quide  à  basse  température,  la  vitesse  du  courant  augmente  le  refroidissement.  Enfin, 
l'évaporalion  qui  se  fait,  soit  par  la  surface  des  téguments,  soit  par  le  poumon.  enMJ 
à  nos  tissus  une  quantité  de  chaleur  souvent  très  considérable.  C'est  par  l  ^aporalioB 
que  nous  perdons  de  la  chaleur,  même  quand  la  température  de  l  air  excède  celle 
notre  corps. 
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enlin  l'urèthre,  à  une  grande  profondeur,  présente  la  température 
la  plus  haute,  environ  38°. 

Si  l'on  refroidit  alors  l'air  de  la  chambre,  on  voit  que  c'est  la 
main  qui  subit  an  plus  haut  de' 
ment;  l'aisselle  se  refroidit  beai 
pas  de  refroidissement  notable. 

Enfin  si,  à  ce  moment,  on  accélère  la  circulation,  au  moyen 
d'un  peu  de  gymnastique  par  exemple,  on  voit  se  manifester  une  <^JL^ 
tendance  au  nivellement  des  températures;  la  main  s'échauffe  wf  U  cJ^ 
notablement,  l'aisselle  s'échauffe  moins,  enfin  l'urèthre  reste  u-u*^- 
sensiblement  au  même  degré  qu'auparavant. 


3  la  chambre,  on  voit  que  c'est  la 
egré  l'influence  de  ce  refroidisse-  h 
lucoup  moins,  l'urèthre  ne  subit 


De  l'inégale  répartition  de  la  chaleur  dans  les  différents  organes. 

§  345.  Cl.  Bernard  et  Walferdin  ont  constaté  que  le  sang  veineux 
qui  revient  des  membres  est  plus  froid  que  le  sang  des  artères  qui 
s'y  rend,  tandis  que,  pour  les  viscères  splanchniques,  c'est  l'in- 
verse qu'on  observe. 

Quand  le  sang  veineux  de  toutes  provenances  se  mélange  dans 
le  cœur  droit,  il  y  présente  une  température  d'environ  39°.  Après 
avoir  traversé  le  poumon,  le  sang,  dans  le  cœur  gauche,  a  perdu 
d'ordinaire  une  certaine  quantité  de  chaleur.  Malgaigne,  Berger 
Hering,  Cl.  Bernard1,  ont  constaté  cet  abaissement  de  tempéra-  ^ 
ture  qui  exclut  la  supposition  que  le  poumon  soit  le  lieu  de  pro- 
duction de  la  chaleur  animale2.  Le  sang  part  du  ventricule  gauche 
avec  une  certaine  température,  mais  ne  la  garde  pas  dans  tout 
le  système  artériel;  déjà  dans  les  artères  des  membres  il  est  sen- 
siblement refroidi,  et  ce  refroidissement  est  bien  plus  grand  encore 
pour  le  sang  veineux  qui  revient  des  membres.  Cl.  Bernard  a  ob-  i 
servé,  par  des  temps  froids,  un  écart  de  3°  à  4°  entre  la  température 
du  sang  de  la  carotide  et  celle  du  sang  de  la  jugulaire.  à  ht 

Dans  certains  organes,  le  refroidissement  n'a  pas  lien;  ainsi, 
tous  les  viscères  abdominaux  sont  à  peu  près  complètement  pro- 

1.  Voir,  pour  l'historique  de  celle  question,  Cl.  Kernard,  Leçons  sur  la  chai,,,,, 
animale,  p.  82,  1876. 

2.  Certains  auteurs,  Colin  et  Jacobson,  entre  autres,  ont  trouvé  parfois  une  tempé 
rature  un  peu  plus  élevée  dans  le  coeur  gauche;  mais  cette  légère  différence  est  in" 
suffisante  pour  faire  supposer  qu'une  importante  production  de  chaleur  ait  «n„  cIa^" 
dans  le  poumon.  on  sieSe 
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légôs  contre  les  causes  de  refroidissement  et  s'ils  produisent  delà 
chaleur,  cette  chaleur  se  retrouve  dans  le  sang  de  leurs  veines 
qui  présente  une  température  plus  élevée  que  le  sang  artériel.  Tel 
est  le  cas  du  foie,  du  cerveau,  et  probablement  d'autres  organes 
profonds.  Le  foie  semble  être  l'organe  qui  produit  le  plus  de  cha- 
leur, puisque  le  sang  qu'il  verse  par  les  veines  sus-hépatiques 
est,  d'après  Cl.  Bernard,  de  0°,2  à  0°,4  plus  chaud  que  le  sang 
qu'il  reçoit  par  la  veine  porte. 
La  conclusion  naturelle  qui  se  déduit  d'un  excès  de  la  tempê- 
ta Iaw-  rature  du  sang  des  veines  sur  celle  du  sang  des  artères  d'une  ré- 
gion, est  qu'une  certaine  quantité  de  chaleur  s'y  est  produite. 


La  température  des  régions  superficielles  est  un  critérium  de  lu 
-vitesse  du  sang  qui  les  traverse. 


WÂ  H* 


H. 


§  346.  —  J'ai  insisté  précédemment  sur  la  nécessité  d'avoir 
plusieurs  moyens  de  contrôler  l'état  de  la  circulation,  le  mano- 
mètre tout  seul  ne  donnant  le  plus  souvent  que  des  indications 
insuffisantes  §  206.  La  température  des  régions  superficielles  four- 
nit des  indications  précieuses  relativement  ù  la  vitesse  de  la  cir- 
culation. L'échauffement  de  ces  parties  indique  une  circulation 
rapide  ;  leur  refroidissement,  une  circulation  lente.  11  suit  de  là  que 
si  l'on  applique  un  manomètre  à  une  artère  et  si  cet  instrument 
marque  un  abaissement  de  la  tension  artérielle,  la  connaissance 
des  variations  que  la  température  superficielle  aura  éprouvées, 
permettra  de  savoir  si  la  chute  de  pression  dépend  d'un  affaiblis- 
sement du  cœur  ou  d'un  relâchement  des  petits  vaisseaux.  En 
effet,  dans  le  premier  cas,  la  chute  de  pression  s'accompagnera 
d'un  refroidissement  des  parties  superficielles;  dans  le  second, 
d'une  élévation  de  leur  température. 

Que  l'on  coupe  la  moelle  épinière  d'un  animal,  à  la  région  du 
cou,  la  section  intéressera  les  origines  des  nerfs  vaso-constric- 
teurs et  amènera  une  chute  de  pression,  par  suite  de  la  diminu- 
tion de  l'obstacle  au  cours  du  sang  dans  les  capillaires;  aussi 


J^J^  verra-t-on  se  produire,  dans  les  premiers  instants  un  échauffe- 

ment  général  des  parties  superficielles,  sous  l'influence  de  l'accé- 
•  i^v^        lération  du  cours  du  sang. 

Produisons,  au  contraire,  une  chute  de  pression  en  diminuant 
\         la  quantité  de  sang  que  le  cœur  envoie  dans  les  artères,  par 
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exemple,  en  créant  un  obstacle  à  la  circulation  pulmonaire  §  290; 
l'abaissement  de  la  pression  coïncidera  avec  un  refroidissement 
des  parties  superficielles,  parce  que  celles-ci  recevront  moins  de 
sang  que  de  coutume. 

On  va  voir  que  l'exploration  simultanée  des  températures  en 
différents  points  du  corps  donne  des  renseignements  encore 
plus  certains,  et  révèle  un  antagonisme  entre  les  températures, 
centrale  et  phériphérique  quand  il  se  produit  un  changement  dans 
la  vitesse  du  cours  du  sang,  sous  l'influence  d'un  changement  de 
diamètre  des  petits  vaisseaux. 


Des  effets  produits  sur  In  température  générale  par  la  rapidité 
plus  ou  moins  grande  de  la  circulation  du  sang. 

§  347.  —  Plus  un  organe  superficiel  est  chaud,  plus  il  perd  de 
chaleur.  Il  suit  de  là  qu'un  animal  dont  les  régions  superficielles 
sont  échauffées  par  une  circulation  rapide  perdra  beaucoup  de 
chaleur  par  ces  surfaces.  Si  cette  perte  due  à  l'accélération  du 
cours  du  sang  ne  s'accompagne  pas  d'un  accroissement  propor- 
tionnel de  la  production  de  chaleur,  il  y  aura  tendance  au  refroi- 
dissement général,  c'est-à-dire  à  l'abaissement  de  la  température 
profonde.  C'est  pour  cela  qu'un  animal  qui  a  la  moelle  coupée  et 
la  circulation  accélérée  par  la  paralysie  vasculaire,  ne  tarde  pas  à 
se  refroidir  profondément,  s'il  est  placé  dans  une  enceinte  à  basse 
température.  Cl.  Bernard  a  signalé  ce  refroidissement  remar- 
quabledes  animaux,  à  la  suite  d'une  seclionde  la  moelle.  Donders 1 
a  émis  l'opinion,  qu'à  égale  production  de  chaleur  les  animaux 
doivent  se  refroidir  d'autant  plus  vite  que  leur  circulation  est  plus 
rapide.  Snellen2  a  vu  que  des  lapins  dont  il  avait  coupé  le  grand 
sympathique  au  cou,  mouraient  si  on  les  laissait  longtemps  sé- 
journer dans  une  chambre  froide. 

Comme  corollaire  de  la  proposition  qui  précède,  ondoit  conclure 
que  le  resserrement  vasculaire,  ayant  pour  effet  de  diminuer  la 
quantité  de  sang  qui  va  se  refroidir  aux  surfaces,  laissera  la  cha- 
leur  s'accumuler  dans  les  centres,  et  que  la  température  s'y  élè- 

1.  Donders,  Thèse  de  Callcnfels,  1855. 

2.  Snellen,  Experimenlclk  Untersuchumjcn  uber  dm  Einfï\iss  der  Nerven  auf  der 
Entiundungsprocess . 
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vera.  On  aura  donc  ce  contraste,  d'un  refroidissement  des  sur- 
faces dont  la  circulation  n'ira  plus  réparer  les  pertes,  et  d'un 
ôchauffeinent  des  centres  dont  la  circulation  n'emportera  plus 
l'excès  de  chaleur  pour  le  rejeter  au  dehors. 


Alternance  des  variations  de  la  température  profonde  et  de  la  teni- 
pérature  superficielle  dans  le  cas  de  relâchement  vasculalre, 

g  348..-  Pour  constater  l'antagonisme  des  températures  su- 
perficielle et  profonde  quand  il  se  produit  un  changement  de 
v  vitesse  de  la  circulation,  il  faut  observer  à  la  fois  la  température 
dans  plusieurs  régions  du  corps  :  dans  le  centre  et  à  la  surface. 


■asauHH 


Fig.  255.  Représentation  graphique  des  variations  de  trois  thermomètres  appliqués  en  même  temps 
sur  un  même  animal  pendant  qu'on  coupe  le  grand  sympathique  cervical. 


J'ai  repris,  avec  trois  thermomètres  à  la  fois,  l'expérience  clas- 
sique de  Cl.  Bernard  sur  les  effets  de  la  section  du  grand  sym- 
pathique au  cou.  L'un  de  ces  instruments  était  placé  dans  l'oreille 
<V  UiA-T  ^         dont  on  devait  couper  le  sympathique,  l'autre  dans  l'oreille  op- 
^  \jLà^     posée,  le  troisième  dans  le  rectum.  La  figure  255  montre  les  indi- 
u  cations  des  trois  instruments  recueillies  de  minute  en  minute. 


,  i.  caiiuiis  ues  nuis  insiiuw 

^  L'oreille  droite  od  était,  au  début  de  l'expérience,  à  17°  1/2;  la 


-tfct* 
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gauche  à  20»  1/2,  le  rectum  à  28»  1/2.  (L'écart  accidentel  de  3  de- 
grés entre  la  température  des  deux  oreilles  est  à  négliger).  Con- 
statons seulement  que  la  température  du  rectum  est  notablement 
plus  élevée  que  celle  des  oreilles,  cela  s'observe  toujours  puisque 
le  rectum  est  sensiblement  a  l'abri  des  pertes  de  chaleur.  Cette 
répartition  de  la  température  s'est  maintenue  sans  variation 
notable  jusqu'à  l'instant  S  où  l'on  a  coupé  le  cordon  du  grand 
sympathique  au  cou,  du  côté  gauche.  Presque  aussitôt,  le  relâ- 
chement vasculaire  fait  monter  la  température  de  l'oreille  gauche  : 
celle-ci  subit  un  échauffement  de  7°.  En  même  temps,  l'oreille 
droite  se  refroidit,  parce  que  le  courant  sanguin  est,  en  grande 
partie,  détourné  vers  le  côté  où  les  vaso-moteurs  sont  coupés  §  329. 

Mais  un  fait  remarquable,  c'est  que  le  rectum  se  refroidit  pres- 
que aussitôt,  5  minutes  environ,  après  que  la  circulation  s'est  ac-  ^jv<  i^C^'i 
célérée  dans  l'oreille  droite.  Ce  refroidissement  du  rectum  tient 
à  ce  que  de  la  chaleur  est  enlevée  à  l'organisme  par  l'oreille  °  yi^^ 
échauffée  qui  perd  d'autant  plus  de  chaleur  que  la  température  0 
extérieure  est  plus  basse. 

Chez  le  lapin,  la  grande  surface  du  pavillon  de  l'oreille,  la 
grande  vascularité  de  cette  région,  la  minceur  de  son  tissu, 
constituent  un  ensemble  de  conditions  favorables  à  la  déperdi- 
tion de  chaleur.  Et  comme  le  reste  du  corps  de  l'animal  est  abrité 
par  une  épaisse  fourrure,  on  peut  supposer  que  la  circulation  de 
l'oreille  règle,  en  grande  partie,  la  déperdition  générale  de  la  cha- 
leur. 


Alternance  des  températures  superficielle  et  profonde 
dans  le  cas  d'un  resserrement  vasculaire. 

g  349.  —  Quand  les  vaisseaux  se  resserrent,  et  ralentissent  le  ^ 
cours  du  sang,  la  chaleur  ne  sç  porte  plus  aux  surfaces,  mais  /V!  ^sfr&~J 
s'accumule  dans  les  centres.  Deux  expériences  de  Péchollier1  sur 
les  effets  du  tartre  stibié  et  de  l'ipécacuanha  montrent  claire-  tJ^& 
ment  cette  influence  du  resserrement  vasculaire.  Un  lapin  empoi- 
sonné par  l'une  ou  l'autre  de  ces  substances  présente  un  refroi- 


  r~  „  r  

dis  sèment  notable  des  oreilles  et,  en  général,  des  parties  exposées 

/L  lit,. 


1.  Péchollier.  Recherches  expérimentales  sur  l'action  physiologique  du  tartre  stibié. 
(Montpellier  médical,  mai  1863).  —  Du  même.  Recherches  expérimentales  sur  l'ac- 
tion physiologique  de  l'ipécacuanha.  (lbid.,  nov.  et  déc.  1862). 
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au  contact  de  l'air,  tandis  que  sa  température  rectale  s'élève  de 
près  d'un  degré. 

La  théorie  de  cette  influence  des  poisons  vaso-constricteurs 
semble  toute  simple;  je  regrette  toutefois  de  n'avoir  pas  encore 
eu  l'occasion  de  la  contrôler  par  l'emploi  simultané  du  manomètre 
et  du  thermomètre.  On  doit  en  effet,  sous  l'influence  des  poisons 
vaso-constricteurs,  conslater,  en  môme  temps,  l'abaissement  de  la 
température  périphérique,  l'élévation  de  la  température  centrale 
et  l'accroissement  de  la  pression  du  sang  dans  les  artères1. 


Inscription  simultanée  des  températures  en  divers  points  de 
l'économie.  —  Tliermographes. 

§  350.  —  Il  est  très  difficile  de  suivre  à  la  fois,  à  de  courts  in- 
tervalles, les  variations  de  deux  ou  trois  thermomètres  ;  aussi, 
pour  les  expériences  du  genre  de  celles  qui  précédent,  ai-je  cher- 
ché à  construire  des  appareils  enregistreurs  de  la  température. 

J'ai  indiqué  ailleurs2  la  disposition  de  plusieurs  instruments 
que  je  désigne  sous  le  nom  de  thermographes  et  qui  m'ont  servi  à 
cet  usage.  Un  nouveau  thermographe  construit  par  M.  Talin  m'a 
donné  des  résultats  beaucoup  plus  satisfaisants;  il  est  repré- 
senté figure  256. 

Un  réservoir  de  laiton  A,  d'un  demi-centimètre  de  diamètre,  sur 
4  de  longueur,  est  mis  en  communication  par  un  tube  capillaire  en 
cuivre  rouge  avec  un  tube  de  Bourdon  T.  Le  tout  est  exactement 
rempli  d'huile  et  fermé  hermétiquement.  Si  l'on  échauffe  le  ré- 
servoir A,  la  dilatation  de  l'huile  fait  passer  par  le  tube  de  cuivre 
une  petite  quantité  de  liquide  dans  le  tube  de  Bourdon  qui 
prend  la  nouvelle  position  T'  indiquée  par  une  ligne  ponctuée. 

Un  levier  L  articulé  près  de  l'extrémité  du  tube  T  subit  l'in- 
fluence de  ces  changements  de  courbure  et  prend  la  position  Lf 
exprimée  par  des  lignes  ponctuées,  quand  le  réservoir  A  est 
échauffé.  La  sensibilité  de  l'instrument  est  telle,  qu'un  degré  cen- 
tigrade déplace  d'un  centimètre  environ  l'extrémité  du  levier  L. 
En  outre,  la  boule  thermométrique  A  est  assez  petite  pour  s'in- 


1.  Ce  qui  semble  indiquer  une  élévation  de  la  pression  artériolle  sous  l'influence 
de  l'éméline  et  du  tartre  stibié,  c'est  l'abaissement  considérable  de  la  fréquence  du 
pouls  §  223,  qui  peut  diminuer  de  plus  d'un  tiers  de  son  chiffre  normal. 

2.  Voir  la  Méthode  graphique,  p.  315. 
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troduire  dans  les  cavités  naturelles  des  petits  animaux  ou  dans 
l'épaisseur  de  leurs  tissus,  sans  nécessiter  de  trop  grandes 
mutilations. 

Plusieurs  thermographes  peuvent  être  montés  sur  un  même 
support,  et  écrire  à  la  fois  sur  un  même  cylindre,  comme  nous 
le  faisons  avec  les  tambours  à  levier.  Avec  trois  thermographes 
j'ai  obtenu  dans  les  conditions  de  l'expérience  §348  une  courbe  à 
peu  près  identique  à  celle  qui  a  été  représentée  figure  255.  Seule- 


Fig.  256.  Disposition  du  nouveau  thermographe. 


ment  cette  courbe  avait  une  longueur  trop  grande  pour  être  con- 
tenue dans  les  dimensions  d'une  page. 

En  opérant  sur  de  grands  animaux,  on  aurait  beaucoup  de 
facilité  pour  inscrire  les  variations  de  la  température  en  plusieurs 
points;  on  pourrait,  en  effet,  employer  des  thermographes  de 
grandes  dimensions,  ce  qui  donnerait  une  sensibilité  encore  plus 
grande  dans  l'estimation  des  changements  de  température. 


La  circulation  est  un  obstacle  a  la  propagation  de  la  chaleur  et 
du  froid  à  travers  les  tissus  vivants. 

§  351.  —  Depuis  l'introduction  du  thermomètre  en  clinique, 
certains  médecins  ont  cru  pouvoir  reconnaître  l'inflammation  de 
certains  organes  profonds  d'après  l'élévation  de  la  température 
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de  la  peau  au  niveau  de  ces  organes.  Des  inflammations  du  cer- 
veau, des  cavernes  pulmonaires,  des  gastrites  se  seraient  tra- 
duites par  l'élévation  du  thermomètre  appliqué  sur  la  peau,  en 
l'ace  de  l'organe  malade. 

Les  notions  physiologiques  actuelles  ne  permettent  pas  d'ad- 
mettre la  possibilité  de  pareils  diagnostics,  car  l'élévation  du  ther- 
momètre qui  traduirait  au  dehors  ces  inflammations  profondes 
serait  tout  à  fait  imperceptible,  et  rentrerait  dans  les  limites  des 
causes  d'erreur  inhérentes  à  l'emploi  du  thermomètre. 

En  effet,  il  est  démontré  que,  dans  les  organes  profonds,  l'in- 
flammation ne  s'accompagne  pas  d'élévation  notable  de  la  tem- 
pérature. Admettons  même  que  ces  régions  profondes  soient 
normalement  d'un  degré  au-dessous  de  la  température  du  sang  et 
lIcwT^^A  ^ue  l'mflammati°n  les  échauffe  de  ce  degré  ;  cet  excès  de  chaleur 
ne  se  transmettra  pas  librement  à  travers  les  tissus  vasculaires 
qui  recouvrent  la  région  enflammée,  car  la  circulation  entraînera 
avec  le  sang  la  plus  grande  partie  de  la  chaleur  qui  aurait  pé- 
nétré à  travers  les  tissus.  On  peut  s'en  assurer  au  moyen  de 
l'expérience  suivante. 

%]  v   Ikaa^a  0^        Expérience.  —  On  traverse  les  tissus  d'un  animal  au  moyen  d'un 
U^H^  tube  de  plomb,  et  dans  ce  tube  on  fait  passer  un  courant  d'eau 
jj  ^  \         dont  la  température  est  de  deux  ou  trois  degrés  au-dessous 
t*vM^-     ou  au-dessus  de  celle  du  sang.  Un  thermomètre  placé  sur  la 
cUaaa^  copeau,  au  niveau  de  la  région  traversée  par  le  tube,  n'accusera  pas 
y^vJkle  variation  sensible  de  la  température,  bien  qu'une  mince  épais- 
seur de  tissus  vasculaires  le  sépare  des  parties  échauffées  ou  re-  ! 
-p    Y  froidies.  Ce  n'est  qu'avec  des  écarts  très  grands  de  la  température 

~w</w^'v—  ^    de  ,èau  par  raPPort  a  celle  du  san&  (Iue  lon  arrive  a  faire  varier 

<?\U/^  (fvv-  ^  l'état  thermométrique  de  la  peau'. 
,  vJjV!,d'  ~l  Nous  ne  pouvons  insister  plus  longuement  sur  ce.  rôle  qu'a  la 
circulation,  d'empêcher  les  changements  de  la  température  pro- 
fonde de  se  traduire  au  dehors.  Nous  devons  ajouter  que  la 
même  influence  s'oppose  à  ce  que  la  chaleur  et  le  froid  extérieurs 
pénètrent  profondément  dans  les  tissus. 

Parfois  cependant,  l'application  locale  de  la  chaleur  ou  du  froid 
paraît  propager  ses  effets  à  de  grandes  distances.  Ce  qui  peut 
produire  une  illusion  à  cet  égard,  c'est  que  souvent  des  troubles 


1,  François-Franck,  Soc.  de  Biologie,  mai  1880. 
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vaso-moteurs  surviennent  dans  les  téguments  au  voisinage  de  la 

région  sur  laquelle  on  agit.  Ainsi  ce  n'est  pas  la  propagation  de 

la  chaleur  profonde  qu'on  observe  au  niveau  d'une  région  enflam-  /  ^ 

jjaée,  c'est  la  chaleur  apportée  dans  la  peau  elle-même  par  une  c' 

circulation  plus  rapide.  C'est  ainsi  que  l'on  constate  un  échauffe- 

ment  de  la  face,  du  côté  où  il  y  a  un  phlegmon  dentaire,,  et  par-  ^Ifc 

fois  du  côté  où  il  existe  une  pneumonie.  à  a-*-/-^ 


CHAPITRE  XXXI. 


RÔLE  DE  LA  G0NTRACT1LITÉ  VASCULAIRE  POUR  MAINTENIR 
LA  FIXITÉ  DE  LA  TEMPÉRATURE  CENTRALE. 

Variations  de  la  production  de  chaleur  chez  les  animaux  à  sang  froid.  —  Variations 
de  la  production  de  chaleur  chez  les  animaux  à  sang  chaud  ;  moyen  de  les  mesu- 
rer. —  Régulation  de  la  température  animale  par  le  système  nerveux  vaso-moteur. 

—  Action  de  la  chaleur  et  du  froid  sur  les  vaisseaux.  —  Action  de  la  température 
sur  le  cœur.  —  Du  fonctionnement  normal  ou  anormal  du  régulateur  de  la  tem- 
pérature chez  les  animaux.  —  Schéma  imitant  les  variations  de  la  température  qui 
dépendent  d'un  changement  dans  la  production  ou  dans  la  déperdition  de  la  chaleur. 

—  Du  moyen  d'apprécier  la  cause  d'un  changement  survenu  dans  la  température 
animale. 


L'ancienne  distinction  d'animaux  à  sang  chaud  et  d'animaux  à 
sang  froid  a  été  l'objet  de  certaines  critiques:  on  a  proposé  une 
désignation  plus  exacte,  mais  les  expressions  d'animaux  à  tem- 
pérature constante  et  d'animaux  à  température  variable  n'ont 
pas  supplanté  les  dénominations  plus  brèves  auxquelles  tout  le 
monde  était  habitué. 

On  a  caractérisé  autrement  la  différence  qui  existe  entre  ces 
deux  sortes  d'animaux  en  disant,  que  les  premiers  subissent  en- 
tièrement les  influencesdu  refroidissement,  tandis  que  les  seconds 
possèdent  une  fonction  régulatrice  de  leur  température.  Nous 
allons  essayer  de  mieux  spécifier  ces  différences.  Commençons  par 
exposer  en  quelques  mots  ce  qui  est  relatif  à  là  production  de 
chaleur  chez  les  animaux  à  sang  froid  sur  lesquels  on  n'a  que  peu 
de  notions  certaines. 


(  ■    ~  Variations  de  la  production  de  chaleur  chez  les  a  ni  maux 

g  352.  —  Quand  on  prend  la  température  d'un  animal  à  sang 
froid,  d'un  poisson  par  exemple,  on  voit  qu'elle  s'élève  légère- 
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mont  au-dessus  de  celle  du  milieu  dans  laquelle  vit  l'animal;  le 
poisson  produit  donc  de  la  chaleur,  et  comme  il  est  placé  dans 
des  conditions  très  favorables  à  la  déperdition,  il  semble  que  ce 
loger  excès  de  sa  température  ne  puisse  être  obtenu  que  par  une  Re- 
production de  chaleur  assez  considérable.  Aussi,  ai-je  été  fort 
surpris,  après  avoir  placé  un  poisson  dans  un  calorimètre  de  d'Ar- 
sonval,  de  ne  constater  aucun  dégagement  appréciable  de  chaleur. 
Et  pourtant  des  voyageurs  dignes  de  foi  disent  avoir  observé  un 
excès  notable  de  la  température  de  certains  poissons  sur  celle 
de  l'eau.  Davy1,  sur  une  bonite  pôchée  dans  les  mers  Iropicales, 
a  trouvé  une  température  supérieure  de  10  degrés  à  celle  de  l'eau, 
qui  était  elle-même  à  27°.  Le  même  savant  a  signalé,  sur  des 
pélamides,  une  température  de  6  à  7  degrés  supérieure  à  celle  de 
l'eau.  Ces  observations  ont  été  faites  dans  des  mers  à  températures 
élevées.  Dans  nos  rivières,  les  poissons  ne  présentent,  en  général, 
qu'un  excès  de  tempéralure  très  faible  sur  celle  de  l'eau.  Il  se-  .  . 
rait  donc  possible  que  les  animaux  à  sang  froid  ne  produisissent 
de  la  chaleur  qu'en  raison  même  de  l'élévation  de  la  température 
à  laquelle  ils  sont  soumis. 

Celte  supposition  s'accorde  avec  un  fait  très  important  signalé 
par  Hugo-Schultz2.  Ce  physiologiste  a  fait,  sous  la  direction  de 
Pflûger,  des  expériences  comparatives  sur  la  quantité  d'acide  car- 
bonique exhalée  par  les  animaux  à  sang  chaud  et  parles  animaux 
à  sang  froid  soumis  à  des  températures  variables.  Or,  si  l'on  juge 
de  l'intensité  de  la  production  de  chaleur  par  la  quantité  d'acide  i^u^).  *~ 
carbonique  éliminée  en  un  temps  donné,  ces  expériences  montrent 
que  les  animaux  à  sang  froid  produiraient  d'autant  plus  de  cha- 
leur qu'ils  sont  dans  un  milieu  plus  chaud,  tandis  que  les  ani- 
maux à  sang  chaud,  restreignent  leur  production  de  chaleur 
quand  la  température  ambiante  est  élevée. 

Ainsi,  chez  les  animaux  à  sang  froid,  la  température  serait  va- 
riable pour  deux  raisons  :  chez  eux,  quand  la  température  exté- 
rieure est  basse,  d'une  part  la  déperdi  lion  de  chaleur  est  très  grande, 
et  d'autre  pari,  la  production  de  chaleur  parait  diminuer. 
Chez  les  animaux  à  sang  chaud,  la  chaleur  se  produirait  aussi 

1.  Voy.  Gavarret,  la  Chaleur  produite  par  les  cires  vivants,  1856,  p.  126.  L~  eU^^~~~< 1 

2.  Hugo-Schultz,  Ucber  das  AbhàngiQkcitsverhàtlniss  zwisehen  Slo/fwechsel  und 
Korperlemperalwr  béi  dem  Amphibien.  (Pfliïger's  Arch.,  1876,  t.  XIV,  p.  73.)  _ 
E.  l'illigcr,  Ueber  der  Einftuss  der  Temperatur  auf  die  Respiration  der  Kaltbluter. 
(Ibid.) 
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en  quantités  inégales,  mais  la  variation  dans  sa  production 


telle,  qu'elle  compenserait  plus  ou  moins  les  influences  du  mili 
et  tendrait  à  conserver  la  fixité  de  la  température  centrale. 


Variations  de  la  production  de  chaleur  ches  les  animaux  a  *ang 
chaud  ;  moyen  de  les  mcNiirer. 

g  353.  —  Jusqu'à  présent,  il  était  fort  difficile  de  soumettre  les 
animaux  à  des  mesures  calorimétriques.  Le  calorimètre  de  glace 
employé  par  Dulong  et  Despretz  met  les  animaux  dans  des  con- 
ditions défavorables;  il  oblige,  en  effet,  à  les  maintenir  dans  une 
enceinte  à  zéro.  Les  calorimètres  dont  la  construction  est  basée 
sur  la  mélhode  des  mélanges  exigent,  dans  leur  emploi,  de  nom- 
breuses corrections.  En  outre,  ces  deux  sortes  d'appareils,  s'ils] 
indiquent  la  quantité  de  chaleur  produite  en  un  temps  donné  par 
un  animal,  ne  permettent  pas  de  suivre  les  variations  qui  sur- 
viennent dans  cette  production  de  chaleur. 

Ces  difficultés  ont  été  levées,  en  grande  partie,  par  d'Arsonval, 
au  moyen  de  son  nouveau  calorimètre.  J'ai  cherché  moi-même  à! 
faire  de  ce  calorimètre  un  instrument  inscripteur,  calorigraphel,\ 
qui  traduit  par  une  courbe  le  nombre  des  calories  fournies,  à  chaque 
instant,  par  l'animal  sur  lequel  on  expérimente. 

Nous  avons  vérifié  tous  deux,  au  moyen  de  cet  instrument,  que 
la  production  de  chaleur  chez  un  animal  d'une  espèce  quelconque 
s'accroît  par  l'alimentation  et  diminue  par  l'abstinence;  qu'elle 
'  est  plus  grande  à  l'état  de  veille  qu'à  l'état  de  sommeil;  qu'elle 
est,  à  poids  égal,  plus  grande  pour  les  animaux  de  petite  taille 
que  pour  les  grands  ;  enfin,  que  les  animaux  chez  lesquels  une 
ly,  *■  fourrure  épaisse  empêche  les  pertes  de  chaleur  ont  une  production' 

v  ^  iCjyjv^     pjug  f^ble  que  les  animaux  moins  bien  vêtus. 

li—  :     Il  est  probable  que  le  calorigraphe  permettra  de  résoudre  la 
plupart  des  questions  relatives  à  la  production  de  chaleur  par] 
les  animaux  et  par  l'homme.  Une  des  premières  expériences  quel 
noua  nous  proposons  de  faire  au  moyen  de  cet  instrument  sera 
de  rechercher  quelle  est  la  production  de  chaleur  dans  les  maladies 
fébriles» 


1.  Voir,  pour  la  description  de  l'appareil  et  des  principaux  résultats  qu'il  fournit,  la 
Méthode  graphique,  p.  649,  et  A.  d'Arsonval,  Récherches  sur  la  chaleur  animale, 
Trav.  lab.,  IV,  pi  387; 
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Les  résultats  obtenus  jusqu'ici  montrent  que  la  production  de  ; 
chaleur  s'accroît  à  mesure  que  les  causes  de  déperdition  augmen- 
tent d'intensité.  Ces  résultats  sont  donc  favorables  à  la  théorie 
qui  admet  que  la  fixité  presque  parfaite  de  la  chaleur  centrale 
chez  certainsanimaux  tient,  au  moins  en  partie,  à  des  changements 
dans  la  quantité  de  chaleur  produite.  On  va  voir  qu'une  autre 
influence  contribue  puissamment  à  maintenir  la  fixité  de  la  tem- 
pérature animale  :  c'est  la  régulation  de  la  dépense  de  chaleur  par 
le  système  nerveux  vaso-moteur.  c*-*-*  >w<!o  yyl. 


Régulation  de  la  température  animale  par  le  système  nerveux 

vaso-moteur. 

§  354.  —  Le  système  nerveux  vaso-moteur,  en  tenant  sous  sa 
dépendance  la  vitesse  du  sang,  règle  la  dépense  de  chaleur  g  343. 
Il  suit  de  là  que,  si  la  volonté  commandait  aux  nerfs  de  la  vie  7e 
organique,  nous  pourrions,  dès  que  notre  production  de  chaleur 
est  excessive,  éliminer  cet  excès  en  relâchant  nos  vaisseaux  ; 
inversement,  dans  le  cas  de  production  trop  faible,  nous  pourrions 
restreindre  la  perte  en  resserrant  nos  vaisseaux  ;  laissant  alors 
se  refroidir  les  organes  superficiels  pour  lesquels  l'abaissement 
de  la  température  est  inoffensif,  nous  conserverions  à  nos  organes 
intérieurs  la  chaleur  qui  leur  est  nécessaire.  —  , 

Ce  que  notre  volonté  ne  peut  faire  se  produit  automatiquement 
à  chaque  instant.  La  température  se  règle  d'elle-même,  en  vertu 
de  l'action  que  la  chaleur  et  le  froid  exercent  sur  le  cœur  et  sur 
les  vaisseaux.  En  effet,  la  chaleur  relâche  les  vaisseaux  et  accé- 
lère les  mouvements  du  cœur  ;  le  froid  resserre  les  vaisseaux  et 
ralentit  le  rythme  cardiaque. 


Action  de  la  chaleur  et  du  froid  sur  les  vaisseaux. 

\  355.  —  Nous  avons  déjà  vu,  chapitre  xxni,  g  249,  que  le  froid 
appliqué  sur  les  tissus  vivants  les  fait  pâlir  en  en  resserrant  les 
vaisseaux,  et  que  la  chaleur  les  fait  rougir  en  les  relâchant. 
Ces  influences  opposées  ont  été  constatées  par  tous  les  physiolo- 
gistes. 
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Quand  on  place  dans  le  champ  d'une  forte  loupe  la  membrane 
de  l'aile  d'une  chauve-souris,  on  y  voit  une  riche  arborisation 
vasculaire.  Si  l'on  applique  un  peu  de  glace  sur  un  tronc  arté- 
riel (reconnaissable  à  la  direction  centrifuge  du  sang  qui  le  tra- 
verse), ce  vaisseau  se  resserre,  et  de  plus,  les  branches  qui  en  éma- 
nent diminuent  notablement  de  diamètre.  Il  semble  que  le  sang, 
refroidi  en  passant  sous  le  morceau  de  glace,  agisse  par  sa  tem- 
pérature pour  faire  resserrer  les  vaisseaux  dans  lesquels  il  circule 
au  delà  du  point  refroidi.  L'application  de  la  chaleur  sur  un  tronc 
artériel  produit  des  effets  inverses  de  ceux  du  froid. 

On  peut  encore  démontrer  l'influence  des  changements  de  la 
température  du  sang  sur  la  conlractilité  vasculaire  en  injectant 
dans  les  veines  d'un  animal  une  certaine  quantité  d'eau  froide 
ou  d'eau  chaude.  Magendie  «  a  vu  l'eau  froide  élever  la  tension 
artérielle,  l'eau  chaude  la  faire  baisser.  Ces  effets  sont  dus  prin- 
cipalement à  l'influence  de  la  température  du  sang  sur  la  con- 
tractilité  des  vaisseaux.  Ainsi ,  soit  que  le  froid  agisse  à  la  sur- 
face extérieure  des  vaisseaux,  soit  qu'il  agisse  à  leur  intérieur, 
comme  dans  le  cas  où  un  sang  refroidi  les  traverse,  dans  les  deux 
cas  un  môme  effet  se  produit  :  le  resserrement  vasculaire  et,  con- 
sécutivement, la  diminution  de  la  perte  de  chaleur.  Inversement, 
que  la  chaleur  agisse  au  dehors  ou  au  dedans,  les  vaisseaux  se 
relâchent  et  tendent  à  augmenter  la  vitesse  du  sang  ainsi  que  la 
déperdition  de  chaleur. 

Enfin,  le  réchauffement  du  corps  sous  l'influence  de  vêtements 
épais  amène  le  relâchement  des  vaisseaux,  l'accroissement  de 
fréquence  des  mouvements  du  cœur  et  les  changements  de  la 
r^~-  forme  du  pouls,  signes  qui  correspondent  â  la  faible  tension  ar- 
térielle. La  figure  257  montre  les  modifications  obtenues  au 
moyen  de  vêtements  de  plus  en  plus  chauds.  La  ligne  1  corres- 
pond à  la  tension  forte;  le  sujet  avait  froid.  Dix  minutes  après 
avoir  mis  des  vêtements  épais,  son  pouls  avait  pris  le  type  S; 
dix  autres  minutes  après,  on  obtenait  le  type  3  qui  exprime  une 
diminution  de  la  tension  par  relâchement  vasculaire. 

Quel  que  soit  le  régime  de  la  production  de  chaleur  dans  l'or- 
ganisme, il  faut,  pour  qu'il  y  ait  fixité  de  la  température  centrale, 
que  la  déperdition  soit  constante.  Mais  si  l'air  se  refroidit,  la  perte 
sera  trop  grande;  s'il  s'échauffe,  la  perte  sera  trop  faible.  Or  la 

1.  Magendie,  des  Phénomènes  physiques  de  la  vie,  t.  III,  p.' 221  et  239. 


CHAPITRE  XXXI.  513 

température  extérieure,  par  l'influence  qu'elle  exerce  sur  la  con- 
iractilité  vasculaire,  corrige  d'elle-même  ces  inégalités  de  la 
déperdition,  et  tend  à  maintenir  la  température  centrale  à  un 
degré  constant. 

Parfois,  c'est  à  l'intérieur  du  corps  que  le  refroidissement  ou  le 
réchauffement  se  produit.  Prenons  un  breuvage  glacé,  ou  une 
boisson  très  chaude;  nous  verrons  survenir  dans  la  circulation 


Fig.  257.  Transformation  du  pouls  par  les  vêtements  chauds;  relâchement  des  capillaires 
et  abaissement  de  la  tension  artérielle. 


périphérique  des  changements  qui  seront  de  nature  à  restreindre 
la  perte  de  chaleur  dans  le  premier  cas,  à  l'exagérer  dans  le 
second.  C'est  alors  un  changement  de  la  température  du  sang, 
ou  bien  une  action  directe  de  la  température  sur  les  centres  vaso- 
moteurs,  qui  aura  produit  les  modifications  de  la  circulation 
périphérique. 


Action  de  la  température  .sur  le  cœur. 


'è  356-  —  Chez  les  animaux  a  sang  chaud,  le  cœur  n'éprouve  qu'à  w 
un  faible  degré  les  effets  des  changements  de  température, 
puisque,  dans  ces  animaux,  la  chaleur  centrale  est  sensiblement  " 
lixe.  Toutefois,  on  a  observé  des  écarts  assez  notables  dans  la 
température  profonde  de  l'homme,  suivant  le  climat  dans 
lequel  il  vit.  William  Edwards  dit  qu'à  Ceylan  la  température  hu- 
maine s'élève  de  deux  degrés  h  Dans  une  traversée  d'Europe  en 
Amérique,  Brown-Séquard  a  noté  une  élévation  de  1  degré  pour 
Hpfoa  !  ,     f£.  ,  .    -V,  »  «u£«  VI'/  Uy^. 

■  1.  W.  Edwards,  Influence  des  agents  physiques  sur  la  vie,  Paris,  J824,  p.  488.       /v*"*"  .  ^vv 

marey,  Circulation.  33 
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la  température  prise  sous  la  langue.  Ces  écarts  ne  sauraient  être 
sans  influence  sur  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  On  peut 
s'en  convaincre  d'après  ce  qui  s'observe  sur  les  animaux  placés 
dans  des  étuves  fortement  chauffées  :  les  mouvements  de  leur 
cœur  s'accélèrent  considérablement  (g  28).  Inversement,  on  ra- 
lentit le  rythme  du  cœur  d'un  animal  en  le  plongeant  dans  un 
courant  d'eau  froide,  ce  qui  abaisse  graduellement  sa  tempéra- 
„iA  Ui^   ture  centrale. 

Ces  variations  du  rythme  du  cœur  sous  l'influence  des  chan- 
gements de  la  température  extérieure  peuvent  être,  en  partie, 
sous  la  dépendance  du  resserrement  ou  du  relâchement  des  vais- 
seaux qui  modifient  la  tension  artérielle  (g  223).  Mais  nous  savons 
que  la  température  exerce  sur  le  cœur  une  influence  directe;  que 
la  chaleur  en  accélère  le  rythme,  tandis  que  le  froid  le  ralentit;  il 
y  a  donc,  nécessairement,  une  modification  de  ce  rythme  si  la  tem- 
pérature du  sang  varie.  Or  l'influence  que  cette  modification  exerce 
sur  le  mouvement  du  sang  tend,  précisément,  à  augmenter  la  dé- 
pense de  chaleur  si  le  sang  est  trop  chaud,  à  la  diminuer  s'il  est 
trop  froid. 


Du  fonctionnement  normal  ou  anormal  du  régulateur  de  la 
température  chez  les  animaux. 

g  357.  — Les  expériences  sur  la  section  et  la  galvanisation  du 
grand  sympathique  ont  révélé  l'action  de  ce  nerf  sur  la  répar- 
tition de  la  température,  et  son  influence  pour  augmenter  ou  di- 
minuer la  dépense  de  la  chaleur  animale.  Mais  ces  expériences 

"'T^'  avaient  précisément  pour  effet  de  troubler  le  jeu  normal  du  ré- 

gulateur de  la  température;  elles  nous  montraient  des  animaux 

'  ;  >h.o  u—  U  perdant  de  la  chaleur  en  trop  grande  quantité  et  se  refroidissant 
•w  profondément  (g  348),  d'autres  conservant  de  la  chaleur  en  excès, 
de  manière  à  élever  trop  haut  leur  température  centrale  (g  349). 
Or  un  grand  nombre  d'influences  peuvent  troubler  la  fonction 
du  régulateur  de  la  déperdition  de  chaleur  :  les  émotions,  la 
fatigue ,  l'ingestion  de  différentes  substances,  changent  aussi  la 
répartition  de  la  température.  Il  faut  savoir  reconnaître  les  diffé- 
rents états,  physiologiques  ou  pathologiques,  où  existe  un  trouble 
de  l'appareil  vaso-moteur,  et  les  distinguer  des  cas  où  la  modifi- 
cation a  porté  sur  la  production  de  la  chaleur  dans  l'organisme. 
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Nous  avons  déjà  rencontré  un  problème  analogue;  c'est  celui 
où  il  s'agissait  de  décider  si  un  changement  observé  dans  la 
pression  artérielle  tenait  à  une  modification  de  la  force  du  cœur 
ou  à  une  variation  de  la  résistance  des  petits  vaisseaux.  On  a  vu 
que  le  manomètre  tout  seul  est  incapable  de  trancher  cette  ques- 
tion, et  qu'il  faut  un  autre  élément  de  contrôle,  la  mesure  de  la 
vitesse  du  sang  (g  210).  Dans  la  détermination  des  causes  qui 
modifient  la  température  animale,  il  suffira  de  comparer  l'état  de 
la  température  superficielle  à  celui  de  la  température  profonde  ! 
pour  être  en  mesure  de  décider  s'il  s'agit  d'un  changement 
dans  la  production  de  chaleur,  ou  d'un  trouble  de  la  fonction 
vaso-motrice. 

Je  crois  nécessaire,  pour  l'intelligence  du  sujet,  de  réduire < 
d'abord  le  problème  aux  conditions  plus  simples  d'une  expé- 
rience de  physique. 


Schéma  imitant  les  variations  de  la  température  qui  dépendent 
d'un  changement  soit  dans  la  production,  soit  dans  la  déper- 
dition de  la  chaleur. 


g  358.  —  La  figure  258  montre  la  disposition  d'un  appareil  qui 
rend  très  bien  compte  des  différentes  manières  dont  peut  se  pro- 
duire un  changement  dans  les  températures 
superficielle  et  profonde  du  corps  ,  suivant 
qu'il  y  a  variation  dans  la  production  ou  dans 
la  répartition  de  la  chaleur. 

Le  trajet  circulaire  du  sang  est  représenté 
par  un  tube  rempli  d'eau  et  refermé  sur  lui- 
même,  véritable  thermo-syphon  dans  lequel 
le  courant  du  liquide  se  fera  toujours  dans 
le  même  sens.  Une  partie  du  tube  est  enga- 
gée dans  une  caisse  remplie  d'eau  qu'un  bec 
de  gaz,  situé  en  dessous,  échauffe  constam- 
ment. 

Un  robinet  R  est  placé  sur  le  trajet  du  tube 
et  présente  une  résistance  variable  au  cou- 
rant du  liquide,  suivant  qu'il  est  plus  ou 
moins  fermé.  Un  autre  robinet,  placé  sur  le  trajet  de  la  prise  de 
gaz,  sert  à  régler  la  production  de  chaleur.  Supposons  le  robinet  R 


Fig.  258.  Appareil  schéma- 
tique de  la  régulation  de 
la  température  par  la  cir- 
culation du  sang. 
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à  demi  ouvert  et  le  bec  de  gaz  allumé;  le  liquide  de  la  caisse  s'é- 
chaulTera  et  la  chaleur  se  communiquera  a  l'eau  contenue  dans 
le  lube.  Aussitôt  un  courant  s'établira  dans  celui-ci;  les  couches 
qui  se  seront  échauffées  dans  la  caisse  s'élèveront,  par  leur  légè- 
reté spécifique,  dans  la  branche  munie  du  robinet,  et  elles  iront 
perdre  leur  chaleur  dans  la  partie  du  circuit  soumise  au  refroi- 
dissement par  l'air  extérieur.  En  même  temps,  de  l'eau  froide  ren- 
trera dans  la  portion  du  tube  qui  est  engagée  dans  la  caisse. 
Au  bout  de  quelque  temps,  le  système  aura  acquis  un  cer- 
tain équilibre  mobile  de  température  :  l'eau  de  la  caisse  cessera 
de  s'échauffer,  car  toute  la  chaleur  dégagée  par  le  bec  de  gaz  se 
perdra  par  le  refroidissement  dans  le  tube  où  l'eau  circule.  Des 
thermomètres  tl  et  t1  indiqueront  un  certain  excès  de  la  tem- 
pérature de  la  caisse  sur  la  température  du  tube  situé  à  l'air 
libre.  A  ce  moment  l'appareil  représentera  exactement  la  produc- 
tion, la  dépense  et  la  distribution  de  la  chaleur  dans  un  animal. 
En  effet,  il  y  aura  :  une  température  centrale  élevée,  une  tem- 
pérature périphérique  moindre,  enfin  un  équilibre  entre  la  pro- 
duction et  la  dépense  de  chaleur. 

Considérons  maintenant  la  manière  dont  le  jeu  du  robinet  R 
pourra  maintenir  la  fixité  de  la  température  centrale  (c'est-à- 
dire  celle  de  la  caisse)  malgré  les  variations  de  la  température 
extérieure  ou  les  changements  dans  la  production  de  chaleur. 

^  ^  /     g  359.  —  A.  Le  régulateur  de  la  circulation  compense  les  influences 

,  -  de  la  température  ambiante.  —  Si  l'air  ambiant  s'échauffe,  la  perte 
sera  diminuée  dans  le  tube;  il  faudra  donc  ouvrir  davantage  le 
robinet  R,  afin  que  le  courant  devienne  plus  rapide  et  amène 
plus  de  chaleur  dans  la  partie  du  tube  où  elle  se  perd.  Si  l'air 
ambiant  se  refroidit,  on  devra  fermer  davantage  le  robinet  R,  pour 
ralentir  le  courant,  et  par  conséquent  diminuer  la  perte  de  chaleur. 

Ce  premier  cas  répond  à  ce  qui  se  passe  normalement  chez  les 
animaux,  lorsque  les  changements  de  la  température  extérieure 
relâchent  ou  resserrent  les  vaisseaux,  réglant  ainsi  la  dépense  de 
chaleur. 

g  360.  —  R.  Le  régulateur  de  la  circulation  compense  les  effets 
d'une  production  inégale  de  chaleur.  —  Si  la  production  de  chaleur 
varie,  le  jeu  du  robinet  R  pourra  maintenir  constante  la  tempé- 
rature centrale.  Donnons  plus  d'intensité  à  la  flamme  du  gaz,  en 


jL 
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ouvrant  le  robinet  qui  en  règle  le  jet;  le  liquide  s'échauffera  dans 
la  caisse.  Nous  devons  donc  augmenter  la  perle  en  ouvrant  le 
robinet  R,  et  en  rendant  ainsi  la  circulation  plus  rapide.  Inver- 
sement, si  la  flamme  du  gaz  est  moins  intense,  nous  devons,  pour 
empêcher  le  réservoir  de  se  refroidir,  fermer  un  peu  plus  le  ro- 
binet R,  et  ralentir  ainsi  la  circulation  et  par  conséquent  la  dépense 
de  chaleur. 

C'est  de  la  même  manière  que  les  vaso-moteurs  agissent  pour 
rétablir  l'uniformité  de  la  température  centrale,  malgré  les  écarts 
dans  la  production  de  chaleur1. 

§  361.  —  C.  Le  régulateur  de  la  circulation  fonctionne  mal  et 
amène  des  troubles  dans  la  répartition  des  températures.  —  Nous 
n'avons  examiné,  jusqu'ici,  que  les  cas  où  les  régulateurs  de  la 
température  fonctionnent  d'une  manière  normale;  mais  nous 
avons  dit  (§347)  que  des  changements  dans  la  répartition  des  tem- 
pératures peuvent  se  produire,  chez  les  animaux,  par  le  fonction-  .or- 
nement anormal  de  l'appareil  vaso-moteur,  troubles  que  l'on 
pourrait  appeler  des  dérangements  du  régulateur  de  la  dépense  de 
chaleur.  Voyons  comment  notre  appareil  imite  ces  perturbations. 

Quand  le  régime  régulier  de  la  température  est  établi,  et  qu'un 
certain  écart  est  signalé  par  les  thermomètres  V-  et  t2,  entre  les 
températures  centrale  et  superficielle,  si  l'on  ferme  un  peu  le 
robinet  R,  on  verra  s'élever  trop  haut  la  température  de  la  caisse, 
pendant  que  s'abaissera  celle  de  l'eau  dans  le  tube  extérieur.  Cet 
état  correspond  à  celui  que  nous  avons  signalé  chez  les  ani- 
maux (§  349)  quand  on  provoque  chez  eux  un  resserrement  vas- 
culaire  intempestif  :  ainsi,  au  moyen  des  poisons  vaso-constric- 
teurs qui  produisent  l'algidité. 

Ouvrons  largement  le  robinet  R,  nous  verrons  la  chaleur  s'é- 
chapper en  abondance  par  l'augmentation  de  la  déperdition  dans 
l'air.  C'est  le  cas  des  animaux  dont  on  a  paralysé  les  vaso-constric- 
teurs par  la  section  de  la  moelle,  ou  par  certains  poisons,  et 

l.  On  pourrait  rendre  automatique  le  jeu  de  robinet  R  ou  celui  du  robinet  du 
gaz;  l'industrie  emploie  de  nombreux  appareils  de  ce  genre  :  le  régulateur  de  Bun- 
sen, par  exemple,  servirait  à  faire  varier  la  quantité  de  gaz  brûlé  et  à  compenser, 
par  des  .changements  dans  la  production,  les  influences  de  la  température  ambiante 
qui  augmentent  ou  diminuent  la  perte  de  chaleur.  En  rendant,  par  un  dispositif  ana- 
ogue,  le  robinet  R  automatique,  et  en  le  faisant  obéir  aux  changements  de  la  tempé- 
rature de  l'eau  qui  circule  dans  le  tube,  on  imiterait  assez  bien  le  rôle  des  vaso-moteurs 
dans  la  régulation  de  la  température  animale. 
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chez  lesquels  la  chaleur  se  perd  sous  l'influence  d'une  circulation 
trop  rapide. 


Du  moyen  d  apprécier  la  cause  d'un  changement  survenu 
dans  ln  température  animale. 

§  362.— Continuons,  pour  plus  de  simplicité,  à  considérer  ce  qui  se 
passe  dans  l'appareil  schématique  représenté  ci-dessus.  Imaginons 
que  le  jeu  des  robinets  nous  soit  caché,  et  que  nous  soyons  mis 
en  demeure  de  deviner  quel  changement  est  survenu  dans  la  pro- 
duction ou  dans  la  dépense  de  la  chaleur,  en  n'ayant  d'autres  ren- 
seignements que  l'indication  des  thermomètres.  Si  nous  n'avions 
à  consulter  qu'un  des  deux  thermomètres  tl  ou  t\  nous  ne  pour- 
rions nous  prononcer  sur  la  cause  des  changements  qu'il  expri- 
merait. 

En  effet,  considérons  le  thermomètre  t-  qui  traduit  ce  qu'on 
pourrait  appeler  la  température  périphérique  de  l'appareil;  si  ce 
thermomètre  monte,  cela  peut  tenir  à  ce  qu'on  a  ouvert  davan- 
tage, soit  le  robinet  R,  soit  celui  du  gaz,  c'est-à-dire  augmenté 
la  vitesse  de  la  circulation  ou  augmenté  la  production  de  chaleur. 
Inversement,  un  abaissement  du  thermomètre  l*  peut  tenir  à  une 
clôture  de  l'un  ou  de  l'autre  robinet. 

De  môme,  si  nous  n'avions  sous  les  yeux  que  le  thermomètre  tl, 
nous  ne  saurions  pas  si  l'élévation  de  la  température  centrale  est 
due  à  un  accroissement  de  la  production  ou  à  une  diminution  de 
îà  dépense  de  chaleur. 

Mais  consultons  les  deux  thermomètres  à  la  fois.  S'ils  s'élèvent 
tous  deux,  c'est  que  la  production  de  chaleur  augmente  ;  s'ils 
j  s'abaissent  tous  deux,  c'est  que  la  production  diminue.  Ainsi, 
des  variations  de  même  sens  dans  les  indications  des  deux  thermo- 
mètres  correspondent  à  un  changement  dans  la  production  de 
chaleur.  Si  les  variations  des  deux  thermomètres  sont  de  sens 
contraire,  c'est  le  robinet  R  qui  a  changé  d'ouverture.  En  effet, 
dans  le  cas  où  l'on  ferme  un  peu  ce  robinet  qui  règle  la  circulation 
du  liquide,  l'eau  chaude  se  refroidit  plus  complètement  dans  le 
tube,  mais  celle  qui  est  dans  la  caisse  va  moins  abondamment 
-ky^s  emporter  la  chaleur  au  dehors  ;  la  température  devra  donc  s'éle- 
ver dans  les  parties  centrales. 
Inversement,  une  ouverture  plus  large  du  robinet  R  enlèvera 
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plus  de  chaleur  de  la  caisse  pour  la  jeter  à  l'extérieur,  et  la  tem- 
pérature, s'abaissant  dans  les  centres,  s'élèvera  à  la  périphérie,  «j  '  .^ '.  •  

Ainsi,  une  variation  de  sens  inverse  des  températures  centrale  et  JJV 
périphérique  exprime  un  trouble  vaso-moteur. 

Ces  indications  sont  très  importantes  au  point  de  vue  médical; 
en  effet,  depuis  l'introduction  du  thermomètre  en  clinique,  on 
discute  pour  savoir  quel  est  le  meilleur  endroit  pour  appliquer 
cet  instrument.  La  plupart  des  médecins  préfèrent  rechercher  la 
température  centrale,  parce  qu'elle  est  moins  variable,  tandis  que 
d'autres  conseillent  de  mesurer  la  température  superficielle,  pré- 
cisément à  cause  de  sa  variabilité. 

La  vérité  est  que,  si  l'on  se  borne  à  explorer  la  température  en 
une  seule  région  du  corps,  aucun  choix  n'est  bon,  à  cause  de  l'in- 
certitude qui  existe  toujours  sur  les  causes  de  la  variation  qu'on 
observe.  Il  faut  explorer  la  température  en  deux  endroits  différents, 
dont  l'un  représente,  autant  que  possible,  la  température  centrale; 
l'autre,  la  température  superficielle  du  corps. 

Pour  l'estimation  de  la  température  centrale,  on  peut  introduire  \  T 
le  thermomètre  dans  la  bouche  et  le  faire  tenir  sous  la  langue,  la  /   .  it^r- 
respiration  se  faisant  par  le  nez.  Le  rectum,  l'urèthre,  donnent  des 
températures  qui  correspondent  assez  bien  à  celle  du  sang  dans  les  w 
régions  profondes.  On  peut  encore  plonger  le  thermomètre  dans 
l'urine  au  moment  de  l'émission,  comme  l'ont  fait  Forel  et  Mosso 
dans  leurs  expériences.  Mais  l'aisselle  est  un  mauvais  endroit 
pour  l'exploration  de  la  température;  nous  en  donnerons  plus 
loin  la  raison. 

Quant  au  lieu  où  l'on  prendra  la  température  des  parties  super-  i 
ficielles,  la  main  paraît  être  le  meilleur,  puisqu'elle  subit,  à  un  T". 
haut  degré,  les  influences  de  la  température  ambiante. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  rappeler  les  précautions  à  prendre 
dans  l'exploration  des  températures;  tous  les  médecins  les  connais- 
sent. L'essentiel  est  de  laisser  assez  longtemps  en  place  le  ther- 
momètre qui  doit  marquer  la  température  centrale,  pour  être  sûr 
qu'il  a  atteint  son  équilibre  et  donne  la  vraie  valeur  de  cette  tempé- 
rature, car  c'est  la  plus  importante  à  mesurer  exactement. 

Admettons  le  chiffre  de  37°,5  pour  la  température  rectale  chez    $7]'*   ^  °\*t{ 
l'homme  en  santé;  tout  écart,  en  plus  ou  en  moins,  que  présentera    'V  i 
la  température  centrale  en  cette  région,  ne  prendra  sa  véritable 
signification  que  si  l'on  observe,  en  même  temps,  la  température  de 
la  main  soumise  aux  causes  extérieures  de  refroidissement.  Ainsi, 
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une  élévation  de  la  température  rectale  à  39°,  40°,  41»,  si  elle 
coïncide  avec  un  échauffement  de  la  main,  signifiera  qu'il  y  a  aug- 
mentation de  la  production  de  chaleur;  si  elle  coïncide  avec  un 
refroidissement  de  la  main,  exprimera  qu'un  resserrement  vascu- 
lairc,  ou  quelque  obstacle  à  la  circulation  du  sang,  empêche  la 
Z~V*  Pâleur  d'aller  se  perdre  à  la  surface  du  corps.  Un  abaissement  de 
la  température  rectale  au-dessous  de  37%  s'il  s'accompagne  de 
chaleur  de  la  main,  exprimera  un  trouble  des  vaso-moteurs  et  une 
perte  de  chaleur  par  les  surfaces;  mais  s'il  coïncide  avec  un  refroi- 
dissement delà  main,  il  exprimera  une  diminution  dans  la  produc- 
tion de  chaleur.  Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  à  propos  de  la 
lompéralure  dans  les  maladies. 

jr^Vv-^  t1  -;  -  ...... 
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CARACTÈRES  PARTICULIERS  DE  LA  CIRCULATION  DANS  CERTAINS 

ORGANES. 

Circulation  du  cœur.  —  Circulation  des  muscles.  —  Circulation  dans  les  glandes.  

Vitesse  de  la  circulation  veineuse  du  l'oie. 


Bien  que  la  circulation  s'accomplisse  partout  sous  l'influence 
de  l'impulsion  du  cœur  plus  ou  moins  atténuée  par  la  résistance 
des  petits  vaisseaux,  il  existe  toutefois  pour  les  divers  organes 
des  différences  dans  la  manière  dont  s'effectue  le  mouvement  du 
sang.  Ces  différences  sont  en  relation  intime  avec  l'état  de  repos 
ou  d'action  des  organes,  et  révèlent  une  admirable  harmonie 
entre  les  fonctions  des  êtres  vivants. 

Tout  organe  au  repos  présente  une  circulation  plus  lente  que 
pendant  son  activité.  Partout,  en  effet,  le  sang  est  nécessaire  à  *"'..' 
l'accomplissement  des  fonctions  :  le  cerveau,  lorsqu'il  pense  avec 
intensité,  la  glande,  lorsqu'elle  sécrète,  le  muscle,  lorsqu'il  fait  du 
travail,  ont  besoin  d'une  circulation  plus  rapide  que  pendant  leur 
repos.  En  effet,  ces  fonctions  ne  s'accomplissent  qu'en  empruntant 
au  sang  des  matériaux  qui  s'épuiseraient  bien  vite  s'il  ne  s'en 
faisait  un  renouvellement  continuel  par  une  rapide  circulation.  ^ 
:  Aussi  voit- on  partout  une  relation  intime  entre  l'activité  , 
fonctionnelle  et  la  rapidité  du  cours  du  sang.  Le  rein,  dont  la  sécré- 
tion est  continue,  a  continuellement  une  circulation  rapide  et 
verse  par  ses  veines  un  sang  rutilant  qui  n'a  pas  eu  le  temps  de 
prendre  les  caractères  veineux,  tandis  que  les  glandes  salivaires 
ou  les  glandes  gastriques  ont  une  circulation  lente  pendant 
leur  repos,  et  rapide  pendant  leur  sécrétion.  Dans  certains  organes,  ^ 
comme  le  poumon  et  le  foie,  dont  le  rôle  est  de  modifier  l'état  du  ±  ^ 
sang  veineux,  il  y  a  deux  espèces  de  circulations  :  l'une  que  l'on 
doit  considérer  comme  propre  à  l'organe  lui-même  et  destinée  à 
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sa  nutrition,  l'autre,  hors  de  proportion  par  son  abondance  avec 
les  besoins  de  l'organe,  est  destinée  à  modifier  le  sang  qui  le  tra- 
verse. Ai  nsi,  le  poumon  est  nourri  par  les  vaisseaux  bronchiques 
tandis  que  le  sang  veineux  de  l'artère  pulmonaire  traverse  des 
voies  spéciales  où  il  subit,  au  contact  de  l'air,  la  transformation 
connue  sous  le  nom  d'hématose.  De  même,  le  foie,  nourri  par  les 
A*/*^"vaisseaux  émanés  de  l'artère  hépatique,  modifie  le  sang  de  la 
veine  porte  auquel  il  emprunte  en  grande  partie  les  matériaux  de 


la  sécrétion  biliaire. 


La  peau  présente  également  deux  sortes  de  circulations  ré- 
pondant  à  des  besoins  différents.  Indépendamment  des  vaisseaux 
qui  président  à  sa  circulation  propre,  la  peau  en  renferme  d'autres 
qui  permettent  un  passage  rapide  du  sang  des  artères  aux  veines: 
.  x-îw-a  ce  sont  les  anastomoses  de  Sucquet  (§  231),  qui  forment  de  riches 
réseaux  au  voisinage  des  articulations  et  qui,  lorsqu'elles  se 
relâchent,  deviennent  le  siège  d'une  circulation  superficielle  très 
rapide  par  laquelle  s'échappe,  en  grande  partie,  la  chaleur  du  sang 
Sl  e^e  se  trouve  en  excès. 
:  y  ^e  cerveau,  plongé  dans  un  liquide  incompressible,  et  renfermé 

^w^->*^  avec  lui  dans  une  cavité  osseuse,  a  une  circulation  assez  diffé- 
<\*«.-Jv-m  rente  de  celle  des  organes  dont  l'expansion  est  libre.  Si  l'on  fait 

/  v  * —  une  ouverture  aux  parois  du  crâne,  on  reproduit  les  conditions 

y^^~L-^*y^.  des  expériences  précédemment  décrites  où  un  organe,  contenu 
*faA>£jJ^^  Aans  un  appareil  rempli  d'eau,  traduit  ses  changements  de  volume 
^  10    ^  I  par  des  déplacements  de  ce  liquide.  En  effet,  dans  les  cas  où  il 

T  existe  une  ouverture  au  crâne  ou  au  rachis,  les  mouvements 

^L^vV'  du  liquide  céphalo-rachidien  expriment  les  changements  de  vo- 

o^—r  *j  !(.,<.-•  lume  du  cerveau  qui  sont  liés  à  la  dilatation  ou  au  resserrement 
^*~^C*!<J^>        de  ses  vaisseaux. 

Il  faudrait  des  développements  très  étendus  pour  décrire  les 
particularités  de  la  circulation  des  différents  organes,  même  en 
ne  considérant  que  l'état  adulte,  et  en  laissant  de  côté  les  formes 
successives  par  lesquelles  passe  la  circulation  chez  le  fœtus.  Ces 
phases  si  curieuses  sont  indiquées  dans  les  traités  classiques; 
nous  y  renverrons  le  lecteur  et  nous  nous  bornerons  à  étudier, 
<;hez  l'adulte,  quelques-uns  des  types  les  plus  importants,  tels 
que  la  circulation  du  cœur,  celle  des  muscles,  du  cerveau,  de  l'œil 
«t  des  glandes. 
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De  la  circulation  dans  le  cœur. 

g  363.  —  Chez  l'homme  et  chez  les  vertébrés  supérieurs,  le  cœur 
possède  des  vaisseaux,  de  sorte  qu'indépendamment  du  sang  qui 
le  traverse,  et  qui  reçoit  de  lui  son  mouvement  pour  les  besoins 
de  la  grande  et  de  la  petite  circulation,  cet  organe  possède  une  cir- 
iculation  propre.  Mais  celle-ci  offre  d'intéressantes  particularités:  ^  . 
.«elle  est  intermittente,  ou  du  moins  subit  des  alternatives  d'accé-  i#  <^^yr~ 
t  lérations  et  de  ralentissements  rythmées  comme  les  mouvements  y*"*-* 
j  du  cœur  lui-même. 

Une  erreur  longtemps  accréditée,  puisqu'elle  était  déjà  discutée 
•par  Haller  et  par  Sénac,  consistait  à  admettre  que  les  valvules 
jsigmoïdes  de  l'aorte,  soulevées  violemment  par  le  passage  de  >^  - • 
d'ondée  sanguine,  ferment  l'ouverture  des  artères  coronaires  pen- 
dant la  systole  des  ventricules,  de  sorte  que  le  cœur  ne  recevrait 
Me  sang  que  pendant  l'abaissement  de  ces  valvules,  c'est-à-dire  j 
Ipendant  la  diastole  ventriculaire.  Brucke  a  soutenu  récemmenl 
i cette  opinion  et  s'est  trouvé,  à  cet  égard,  en  lutte  avec  Hyrtl  qui 
prétendait,  au  contraire,  que  l'orifice  des  artères  coronaires  est 
t  ibre  pendant  la  systole  du  ventricule. 

Un  argument  décisif  en  faveur  de  cette  dernière  opinion  est  çj^^^, 
ourni  par  l'expérience  de  Chauveau  que  nous  avons  citée  plus  <  - 
maut  (§  213),  et  dans  laquelle  ce  savant  a  réussi  à  inscrire  la  vitesse  a 
i  lu  sang  dans  l'artère  coronaire,  en  même  temps  que  les  pulsations 
le  cette  artère.  On  voit,  sur  les  tracés,  qu'une  impulsion  rapide  - 
pst  imprimée  au  sang  des  coronaires  au  moment  où  le  ventricule 
Intre  en  systole;  et  de  plus,  que  la  compression  exercée  par  les  1 
narois  musculaires  des  ventricules  sur  les  branches  artérielles  qui  01 
es  traversent  obstrue  ces  vaisseaux,  et  arrête  presque  complète- 
ment le  cours  du  sang,  pendant  la  dernière  partie  de  la  phase 
j lystolique.  t*fT È  £ %  £ 

La  circulation  du  cœur  est  donc  intermittente,  non  pas  à  cause 
le  la  discontinuité  de  l'afflux  du  sang,  mais  à  cause  de  la 
'ariabilité  des  résistances  que  le  sang  éprouve  à  traverser  les 
:>arois  ventriculaires,  suivant  qu'elles  sont  en  systole  ou  en 
Kastole.  Les  artères  du  cœur,  tantôt  oblitérées  à  leurs  branches 
erminales,  tantôt  redevenues  subitement  perméables,  éprouvent 
les  changements  intermittents  de  diamètre  que  Brown-Séquard 


524  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

a  pris  pour  des  mouvements  rythmiques  de  ces  vaisseaux1;  mais 
si  ces  variations  de  calibre  des  vaisseaux  du  cœur  étaient  dues  a 
des  contractions  rythmiques  de  leurs  parois,  il  n'y  aurait  aucune 
raison  pour  que  le  rythme  de  ces  resserrements  vasculaires  coïn- 
cidât avec  celui  du  cœur. 


De  la  circulation  dani*  les  muscles. 


LA 


t-  rv. 


§  364.  —  La  disposition  anatomique  des  capillaires  dans  les 
faisceaux  musculaires  striés  fait  prévoir  que  certains  de  ces  vais- 
seaux, logés  dans  l'interstice  des  fibres  contractiles,  doivent  être 
comprimés  quand  ces  fibres  se  gonflent  en  se  raccourcissant; 
mais,  d'autre  part,  l'existence  d'anastomoses  transversales  semble 
assurer  au  passage  du  sang  des  voies  toujours  perméables.  Il  est 
,  donc  difficile  de  prévoir,  d'après  la  disposition  anatomique  des* 
vaisseaux,  comment  la  circulation  du  muscle  sera  modifiée  sui- 
vant l'activité  ou  le  repos  de  cet  organe  ;  aussi,  les  physiologistes 
ont-ils  fait  beaucoup  d'expériences  pour  résoudre  cette  ques- 
tion. 

Le  fait  bien  connu  que,  dans  l'opération  de  la  saignée,  on 
augmente  l'écoulement  du  sang  en  faisant  exécuter  au  patient 
des  mouvements  avec  les  doigts,  montre  péremptoirement  que  le 
mouvement  augmente  la  vitesse  de  la  circulation  dans  les  muscles. 
Ce  résultat  n'est  pas  en  contradiction  avec  ce  que  Chauveau  a  si- 
gnalé, d'un  ralentissement  dans  la  circulation  des  artères  coronaires 
pendant  la  systole  des  ventricules;  en  effet,  après  ce  ralentissement 
systolique,  on  observe  une  accélération  diastolique  très  marquée, 
et  il  est  probable  que  ce  second  effet  prédomine. 

Quand  un  muscle  se  contracte  d'une  manière  intermittente,  les 
compressions  et  relâchements  alternatifs  de  ses  vaisseaux  eff 


-  travent  et  accélèrent,  tour  à  tour,  le  cours  du  sang;  cepen- 


(/Y   K  t  j 


-  ^  dant ,  l'influence  accélératrice  l'emporte ,  puisque  les  veines 
versent  plus  de  sang  pendant  l'action  que  pendant  le  repos  du 


muscle.  Mais  quand  on  contracte  un  muscle  d'une  manière  per- 
manente ou  tétanique,  on  y  ralentit  considérablement  le  cours 
du  sang.  11  est  probable  que  la  compression  permanente  à  la-i 


1.  Brown-Séquard,  Mouvements  r 
logie,  1881). 


y  Mimiques  des  artères  coronaires  (Soc.  de  Bio- 
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,quelle  sont  alors  soumis  les  vaisseaux  intra-musculaires  est  La 
cause  de  ce  ralentissement. 

Ces  influences  inverses  de  la  contraction  intermittente  et  de  la 
contraction  permanente  des  muscles  sur  la  circulation  peuvent  se 
démontrer  par  les  changements  opposés  que  ces  deux  modes  de 
contraction  amènent  dans  la  tension  artérielle.  Nous  avons  déjà 
icité  (g  222)  l'expérience  qui  prouve  qu'une  course  rapide  fait  baisser 
la  tension  dans  les  artères  d'un  cheval,  et  que  le  repos  ramène 
cette  tension  à  son  niveau  primitif.  Cela  ne  peut  s'expliquer  que 
par  une  perméabilité  des  vaisseaux  des  muscles  plus  grande 
pendant  le  mouvement  que  pendant  le  repos. 

Pour  prouver  que  la  contraction  permanente  est  un  obstacle 
au  cours  du  sang,  on  peut  faire  sur  soi-même  l'expérience  sui- 
vante: on  applique  au  poignet  un  sphygmographe  à  transmission, 
puis,  pendant  qu'on  inscrit  le  tracé  (fig.  259),  on  contracte  énergi- 


Fig.  259.  Élévation  de  la  tension  artérielle  par  la  contraction  des  membres  inférieurs. 

quement  les  muscles  des  jambes  et  des  cuisses,  de  manière  à 
tenir  les  membres  inférieurs  en  état  de  rigidité  permanente. 
Aussitôt  la  ligne  d'ensemble  du  sphygmogramme  s'élève,  et  reste 
élevée  pendant  la  durée  de  la  contraction ,  à  peu  près  comme 
si  l'on  avait  comprimé  les  artères  fémorales  \. 

g  365.  —  Expériences  directes  sur  les  variations  de  la  circu- 
lation dans  les  muscles,  suivant  qu'ils  sont  en  repos  ou  en  action. 
—  Pour  mieux  saisir  les  modifications  du  cours  du  sang  dans 
les  muscles  sous  l'influence  du  mouvement  ou  du  repos,  Lud- 
wig  et  Schmidt  ont  opéré  sur  des  muscles  soumis  à  la  circula- 
tion artificielle.  Faisant  arriver  par  l'artère  du  sang  défibriné, 
sous  charge  constante,  ces  auteurs  recueillaient  le  sang  qui  s'échap- 

1.  Pour  faire  cette  expérience,  il  faut  quelque  habitude  ;  on  a  d'abord  une  tendance 
à  effectuer  un  effort  quand  on  contracte  énergiquement  ses  muscles;  dès  lors,  les  effets 
respiratoires  de  l'effort  avec  occlusion  de  la  glotte  interviennent.  Il  faut,  pour  être  sûr 
d'éviter  cette  cause  d'erreur,  parler  pendant  la  durée  de  l'expérience;  on  est  bien  sûr 
alors  de  n'avoir  pas  la  glotte  fermée  et  l'effort  est  rendu  impossible. 
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pait  par  la  veine,  et  en  comparaient  les  débits  dans  les  différents 
étals  du  muscle.  Ils  ont  observé  que,  si  le  muscle  est  soumis 
à  des  courants  lélanisateurs,  la  circulation  s'arrête,  tandis  que, 
si  les  courants  qui  l'excitent  sont  assez  éloignés  les  uns  des  autre» 
t^wU  * v  pour  que  le  muscle  passe  par  des  alternatives  de  raccourcissement 

et  de  relâchement,  le  cours  du  sang  est  plus  rapide  que  dans  le 
muscle  au  repos  ».  Ces  expériences  ont  été  reprises  en  Angleterre 
par  Gaskell  qui  a  constaté  également  une  influence  favorable  de 
la  contraction  des  muscles  sur  la  circulation  du  sang8. 

§  366.  —  Influence  de  la  contraction  des  muscles  sur  le  volume 
du  sang  qu'ils  contiennent.  —  Dans  ses  expériences  faites  au 
moyen  du  pléthysmographe,  Mosso5  a  obtenu  des  résultats  qui 
concordent  entièrement  avec  ceux  de  Gaskell.  En  effet,  la  contrac- 
~~4^  tion  musculaire  ferait  diminuer  le  volume  de  l'avant-bras  et  de  l%j 
A  %~s-s  k^mam  d'où  e^e  chasse  le  sang.  Dès  que  la  contraction  cesse,  le 
wA"  .     membre  augmenterait  de  volume  par  le  retour  du  sang,  et  garde- 

-*• - -ra^  m6me  quelque  temps  un  volume  plus  grand  qu'à  l'état 
^*^c,  L  aX^      normal,  ce  qui  prouve  que  les  vaisseaux  sont  relâchés. 

 ir*^- — '      1.  Pour  appliquer  à  un  muscle  sa  méthode  des  circulations  artificielles,  Ludwig 

/.  ^rrJL-J1-  (Ludwig  et  Sclimidt,  Arbcilen  aus  d.  Phys.  Ansl.  zu  Leipzig  1869)  s'adresse  au  biceps. 

^<^w-  *  femoris  du  chien,  dont  la  circulation  peut  être  facilement  isolée  par  des  ligatures  qui 

oblitèrent  les  vaisseaux  artériels  étrangers  au  biceps.  On  conserve  l'hypogastrique  et 

la  poplitée  pour  recevoir  des  canules  destinées  à  apporter  au  muscle  du  sang  défibiiné; 

deux  autres  canules  sont  appliquées  aux  veines  pour  recueillir  le  sang  qui  aura 

traversé  le  muscle. 

1.  La  méthode  qui  a  déjà  servi  à  apprécier  l'action  des  nerfs  vaso-moteurs  d'après 
l'abondance  plus  ou  moins  grande  de  l'écoulement  du  sang  qui  revient  d'une  région  a 
été  employée  avec  beaucoup  de  talent  par  Gaskell  (Journ.  of  Physiology,  Cambridge, 
1878)  pour  évaluer  les  effets  de  l'action  des  muscles  sur  la  circulation  dans  leur  inté- 
;>    ,•  rieur.  Ce  physiologiste,  recueillant,  toutes  les  cinq  secondes,  le  sang  qui  s'écoulait  par 

lrvJT  la  veine,  construisit,  pour  chaque  expérience,  une  courbe  dans  laquelle  ce  débit  était 
^>  I  porté  en  ordonnée.  Les  expériences  de  Gaskell  montrent  que  la  contraction  et  le  nsfi 

lâchement  des  muscles  ne  produisent  pas,  à  toutes  leurs  phases,  les  mêmes  effets  sur 
t  wvt/vOa  circulation  du  sang.  Ainsi,  au  début  de  la  contraction  permanente,  le  courant  vei- 
^  /  i       neux  augmente  ;  en  effet,  les  vaisseaux  comprimés  expulsent  le  sang  qu'ils  renfer- 
ment,  mais  cet  effet  est  passager,  et  si  la  contraction  se  maintient,  l'écoulement  du 
sang  diminue  et  s'arrête  même.  Quand  la  contraction  cesse,  l'écoulement  veineux  di- 
VWP*  i  ►v'1—  minue  encore;  en  effet,  il  se  loge  d'abord  une  certaine  quantité  de  sang  dans  les  vais- 

seaux redevenus  perméables,  mais,  au  bout  de  quelques  secondes,  l'écoulement  sanguin 
Uww~i^v~-  f        augmente  et  atteint  son  maximum,  puis  revient  à  la  valeur  moyenne  qu'il  présentait 


pendant  le  repos  des  muscles.  Ces  variations  de  la  circulation  aux  différentes  phases 
^  l*+J~  de  l'action  du  muscle  rappellent  ce  qui  se  passe  dans  la  circulation  pulmonaire  aux 

différentes  phases  de  la  respiration  (g  288). 
'  3.  Mosso,  sulle  Variasioni  locale  del  polso  ncl  l'antibraccio  del'  uomo.  (Labora- 

torio  di  farmacologia  sperimcrlale  dell'Univcrsitadi  Torino,  1878). 
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Les  changements  rythmiques  du  volume  du  bras  qui  corres- 
pondent aux  systoles  du  cœur  et  que  nous  avons  précédemment 
décrits  sous  le  nom  de  pouls  des  organes  (§  126)  sont  modifiés 
d'une  manière  assez  singulière  par  la  contraction  permanente  des 
muscles.  Mosso,  introduisant  le  bras  d'un  homme  dans  son  hy- 
dro-sphygmographe,  recueillit  le  tracé  ligne  l,  figure  260,  puis, 
lui  faisant  contracter  avec  force  les  muscles  de  l'avant-bras 
et  de  la  main,  observa,  pendant  la  contraction  môme,  un  ac- 
croissement de  l'amplitude  des  pulsations,  ligne  2.  Enfin,  après 
que  la  contraction  eut  cessé,  il  vit  l'accroissement  de  l'ampli- 
tude du  pouls  se  maintenir  encore  pendant  plusieurs  minutes, 
ligne  3. 

On  comprend  facilement  le  troisième  tracé  qui  s'explique  par 


\  /\  f\  r 


X  s 


Fig.  260.  Pulsations  de  la  main. —  Ligne  1,  avant  la  contraction  musculaire;  ligne  2,  pendant 
la  contraction;  ligne  3,  après  la  contraction. 

une  plus  grande  laxité  des  vaisseaux  après  que  la  contraction 
est  finie  ;  ce  résultat  concorde  avec  les  mesures  du  volume  général 
du  muscle  relâché  et  avec  les  expériences  sur  le  débit  veineux 
après  la  contraction.  Mais  comment  expliquer  la  plus  grande 
amplitude  des  variations  cardiaques  du  volume  du  membre  pen- 
dant la  contraction  elle-même,  puisqu'il  est  prouvé  qu'à  ce  mo- 
ment le  membre  reçoit  moins  de  sang?  Il  semble  qu'on  doive 
faire  intervenir,  pour  expliquer  ce  phénomène,  la  compression 
que  les  muscles  exercent  sur  les  vaisseaux  artériels  et  capillaires, 
compression  qui  diminue  la  force  élastique  de  leurs  parois  et  les 
fait  céder  plus  facilement  aux  accroissements  cardiaques  de  la 
pression  (g  308). 


n  tv^w,  0l++~'> 


367.  —  Influence  des  nerfs  vaso-moteurs  sur  la  circulation  mus- 
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culaire. 
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Indépendamment  des  influences  mécaniques  qui  mo- 
dilient  le  cours  du  sang  pendant  l'activité  des  muscles,  il 
peut  s'exercer  une  action  vaso-motrice  capable  d'agir  sur  la 
circulation  de  ces  organes.  Pour  faire  la  part  de  cette  influence, 
Ludwig  et  Hafiz1  ont  fait  des  expériences  directes  :  ils  ont  opéré 
sur  le  biceps  fémoral  du  chien.  Dans  ce  muscle,  les  nerfs  moteurs 
1  et  les  nerfs  vasculaires  ont  des  origines  différentes  et  suivent 
des  trajets  différents,  de  sorte  qu'il  est  possible  d'étudier  isolé- 
ment l'action  de  chacun  d'eux. 

En  abolissant  l'influence  des  nerfs  moteurs  au  moyen  du  curare, 
Ludwig  et  Hafiz  ont  vu  s'accélérer  le  cours  du  sang  dans  les  mus- 
cles sous  l'influence  d'excitations  de  la  moelle  épinière  ;  ils  ont 


M- 


noté  en  outre  que  les  vaisseaux  des  muscles  sont  très  sensibles 
aux  excitations  traumatiques  :  celles-ci  laissent  après  elles  un  relâ- 
chement persistant  des  vaisseaux  dans  les  parties  qui  ont  été  irritées. 

Cet  épuisement  plus  facile  de  la  contractilité  dans  les  vaisseaux 
musculaires  a  été  nié  par  Grùtzner  et  Heidenhain2. 11  y  aurait,  pour 
ces  auteurs,  des  vaso-dilatateurs  des  muscles  contenus  dans  le 
tronc  du  sciatique.  Heidenhain,  Alexander  et  Gottstein3,  coupant 
le  sciatique  et  le  crural  d'un  chien,  ont  vu  que  la  pression  veineuse 
s'élève  plus  vite  du  côté  paralysé  quand  une  influence  quel- 
conque accroît  la  pression  artérielle;  c'est  un  effet  naturel  du  re- 
lâchement des  capillaires. 


De  la  circulation  dans  les  glandes. 


§  368.  —  C'est  sur  la  glande  sous-maxillaire  qu'ont  été  faites 
les  expériences  les  plus  complètes  sur  les  relations  qui  existent 
entre  l'état  de  la  circulation  et  la  sécrétion  salivaire.  Ludwig 
a  découvert  l'action  remarquable  de  la  corde  du  tympan,  dont 
l'excitation  provoque  un  écoulement  abondant  de  salive  par  le 
conduit  de  Wharton.  Cl.  Bernard  a  vu,  sous  la  même  in- 
fluence, la  circulation  s'accélérer  beaucoup  dans  les  vaisseaux 
de  la  glande.  Au  lieu  d'un  sang  noir  et  peu  abondant  que  ra- 
menaient les  veines  pendant  l'arrêt  de  la  sécrétion,  on  voit, 

1.  Ludwig  und  Hâflz,  Arbeiten  aus  d.  Phys.  Anstalt  zu  Leipzig,  p.  93,  1870. 

2.  Analyse  in  Jahresberichle...  Hoffmann  et  Schwalbe,  p.  70,  1878. 

3.  Ibid.,  p.  71. 
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quand  la  glande  fonctionne,  les  veines  projeter  un  jet  saccadé  de 
sang  rutilant.  A  ces  signes  on  peut  reconnaître  qu'un  relâchement 
s'est  produit  dans  les  vaisseaux  de  la  glande. 

A  l'état  physiologique,  ces  modifications  vaso-motrices  se  pro- 
duisent lorsqu'une  impression  sapide  accompagne  l'ingestion  des  'A  ^*3C  *^ 
aliments  ;  il  survient  alors  un  relâchement  réflexe  des  vaisseaux 
de  la  glande,  comme  dans  l'excitation  de  la  corde  du  tympan. 
Pour  Bernard,  comme  pour  tous  les  physiologistes,  le  centre  réflexe  /î^vL*f, 
de  ces  phénomènes  est  bulbaire.  Ce  n'est  que  très  accessoirement 
que  Bernard  lui-même  a  admis  l'intervention  du  ganglion  sous- 
maxillaire,  et  seulement  lorsque  les  connexions  de  l'appareil  ner- 
veux de  la  glande  avec  les  centres  étaient  complètement  détruites. 

§  369. — De  la  circulation  dans  la  veine  porte  et  dans  le  foie.  —  La 
circulation  de  la  veine  porte  mérite  une  mention  spéciale  à  cause  n 
du  double  rôle  que  cette  veine  joue  chez  l'adulte.  Ramenant  le  sang 
de  l'intestin,  à  la  façon  d'une  veine  ordinaire,  elle  se  subdivise,  au  ' 
niveau  du  hile  du  foie,  à  la  façon  d'une  artère  ;  ses  branches 
pénètrent  dans  cet  organe,  et  s  y  divisent  en  capillaires  ténus  qui  'y^uz  i 
donnent  naissance  à  de  nouvelles  ramifications  convergentes  '  '  { 
formant  les  origines  des  veines  sus-hépatiques.  C'est  par  ces  der-  u^~7/ 
nières  que  le  sang  veineux  venu  de  l'intestin  et  qui  a  traversé  le  ^p^Zl  /' 
foie  se  verse  dans  la  veine  -cave  inférieure.  Rosapelly 1  a  fort  bien  W 
étudié  le  mécanisme  de  la  circulation  porte-hépatique  dans  les  ,0^ 
différents  points  de  son  trajet;  il  a  vu  comment  la  veine  porte      :■■ ' 
présente,  dans  son  parcours  entre  l'intestin  et  le  foie,  une  près-  cUH' 
sion  positive  qui  augmente  à  chacune  des  inspirations  que  fait 
l'animal,  tandis  que  les  veines  sus-hépatiques  sont  le  siège  d'une 
pression  négative  que  les  inspirations  exagèrent,  comme  cela  se  tg^,'^  ï*J4L 
passe  pour  toute  veine  voisine  du  thorax.  Ainsi,  dans  l'arbre  vas-  tu^l7/' 
culaire  qui  traverse  le  foie  et  qui  émane  de  la  veine  porte,  le 
sang  est  doublement  sollicité  à  suivre  son  cours  :  d'une  part,  la 
pression  positive  de  la  veine  porte  a  une  valeur  de  7  à  20  milli- 
mètres de  mercure;  d'autre  part,  l'aspiration  thoracique  du  côté 
des  veines  sus-hépatiques  peut  atteindre  7  ou  8  millimètres.  Ces 
deux  valeurs  s'ajoutent  algébriquement  pour  constituer  la  force 
avec  laquelle  le  sang  traverse  le  foie. 

l.Ch.-L.  Rosapelly,  Recherches  théoriques  et  expérimentales  sur  les  causes  cl  le 
mécanisme  de  la  circulation  du  foie  (Thèse,  Paris,  1873). 

marey,  Circulation.  ^ 
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On  voit,  d'après  cela,  l'importance  du  rôle  de  lu  respiration  pour 
faciliter  la  circulation  hépatique,  et  l'on  conçoit  que  les  influences 
qui  augmentent  l'étendue  des  mouvements  respiratoires,  telles  que 
l'habitude  de  l'exercice  musculaire,  activent  la  circulation  hépa- 
tique, tandis  que  la  vie  sédentaire  produit  une  stase  dans  le  foie  et 
par  conséquent  dans  l'intestin. 


Vitesse  de  la  circulation  veineuse  du  foie. 

\  370.  —  L'obstacle  que  le  foie  oppose  au  passage  du  sang  delà 
/L'  veine  porte  paraît  plus  faible  que  celui  des  autres  réseaux  capil- 
laires; Rosapelly  a  vu,  en  pratiquant  la  circulation  artificielle, 
que  de  l'eau  traversait  cet  organe  avec  une  grande  facilité.  Mais 
c'est  surtout  en  recourant  à  la  méthode  de  Hering  qu'il  a  déter- 
miné la  vitesse  de  la  circulation  hépatique.  La  solution  de  cyano- 
pu,  ferrure  de  potassium  injectée  dans  la  veine  porte,  au  niveau  du 

i:  Us~^-A  hile  du  foie,    a  mis  de  6  à  12  secondes  pour  passer  jusque  dans 

les  veines  sus-hépatiques.  Celte  solution  avait  entièrement  tra- 
versé le  foie  au  bout  d'une  minute.  Des  calculs  qu'il  a  faits  sur  la 
longueur  du  trajet  vasculaire  que  le  sang  veineux  doit  parcourir 
au  travers  du  foie,  Rosapelly  conclut  que  la  vitesse  du  sang  vei- 
^  neux  dans  le  foie  est  d'environ  5  millimètres  par  seconde. 

La  circulation  intestinale  varie  beaucoup  suivant  l'état  d'absti- 
nence ou  de  digestion  ;  dans  ce  dernier  cas,  le  relâchement  des 
capillaires  intestinaux  fait  affluer  le  sang  en  abondance  dans  la 
Jsë,tff'^      veine  porte;  et  comme  le  foie  ne  se  laisse  pas  traverser  sans 
^  »  "^"^résistance,  le  sang  s'accumule  dans  cette  veine  qu'il  distend  et 

oii  la  pression  s'élève,  malgré  la  grande  extensibilité  de  ses  parois1. 
11  faut  ajouter  que  pendant  la  période  digestive  il  s'opère  une 
absorption  considérable  de  liquide  par  les  radicules  gastro-intes- 
tinales du  système  porte  :  d'où  résulte  une  nouvelle  cause  d'aug- 
mentation de  la  pression  dans  ce  système.  Aussi  est-ce  dans  l'état 
de  digestion  que  Rosapelly  a  toujours  trouvé  le  maximum  de 
'w^/~        ^^A**prcssion  dans  la  veine  porte. 


'  L'extensibilité  de  la  veine  porte  el  de  ses  branches  afférentes  est  si  grande,  que  si 
l'on  pratique  la  ligature  de  celte  veine  au-dessous  du  foie,  et  si  Ton  ouvre  l'abdomen 
pour  que  la  veine  ne  soit  pas  comprimée  extérieurement,  on  la  voit  se  remplir  de 
sang  jusqu'à  ce  que  l'animal  meure  comme  s'il  avait  subi  la  perte  de  tout  son  sang 
par  hémorrhagic. 


CHAPITRE  XXXIII. 


CARACTÈRES  PARTICULIERS  DE  LA  CIRCULATION  DANS  CERTAINS 

ORGANES  {suite). 

De  la  circulation  cérébrale.  —  Des  pulsations  que  présente  la  surface  du  cerveau  ou 
des  méninges  dans  le  cas  de  perte  de  substance  de  la  boite  osseuse.  —  Influence  du 
liquide  céphalo-rachidien  sur  la  circulation  cérébrale.  —  Des  phénomènes  vaso-mo- 
teurs qui  se  produisent  dans  le  cerveau.  —  De  la  circulation  rétinienne. 


De  la  circulation  cérébrale.  t***v 

§  371.  —  La  circulation  cérébrale  se  traduit  au  dehors  par  des 
phénomènes  qui  ont  depuis  longtemps  attiré  l'attention  des 
observateurs  :  les  battements  des  fontanelles  chez  les  enfants,  et  U-JL- 
les  pulsations  du  cerveau  quand  il  existe  au  crâne  une  perte  de 
substance.  Mais  l'interprétation  de  ces  battements  a  donné  lieu 
à  des  théories  nombreuses  et  à  de  longues  discussions  qui  n'ont 
plus  qu'un  intérêt  historique,  maintenant  qu'il  est  bien  établi  que 
les  pulsations  du  cerveau  sont  le  résultat  des  changements  de 
volume  de  cet  organe,  sous  la  double  influence  des  pulsations  du 
cœur  et  des  mouvements  respiratoires1. 

Entourés  du  liquide  céphalo-rachidien,  et  enveloppés  dans  la 
cavité  osseuse  du  crâne  et  du  rachis,  le  cerveau  et  la  moelle  épi- 


nière  sont  dans  la  même  condition  que  la  main  introduite  dans 
l'appareil  à  déplacement  de  liquide  (§  127).  Si  une  ouverture  est 
faite,  soit  au  crâne,  soit  au  canal  rachidien,  on  pourra  inscrire  ^ 

l.  Pour  l'historique  de  ces  questions,  nous  renverrons  le  lecteur  à  un  important  tra 
va.l  de  Salathé  (C.  r.  Lab.,  II)  et  à  un  mémoire  de  François-Franck,  Recherches  cri- 
tiques et  expérimentales  sur  les  mouvements  alternatifs  d'expansion  et  de  ressér 
remenl  du  cerveau  dans  leurs  rapports  avec  la  circulation  et  la  respiration  IJoum 
de  l'anal,  et  de  la  physiol.,  mai  18)7. 

Celte  question  a  été  reprise  depuis  lors  par  plusieurs  physiologistes,  et  l'ensemble 
des  travaux  publiés  jusqu'à  1880  a  été  résumé  dans  un  article  critique  de  M.  Vaillard 
dans  la  Revue  mensuelle  de  médecine  et  de  chirurgie,  août  1880. 
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les  mouvements  de  ce  liquide  par  les  procédés  précédemment  in- 
diqués pour  constater  les  changements  de  volume  des  organes 
sous  l'influence  de  la  circulation  et  de  la  respiration.  Sur  les  fon- 
tanelles des  enfants,  sur  les  fongus  de  la  dure-mère,  ou  sur  les 
cicatrices  qui  suivent  les  pertes  de  substance  du  crâne,  il  suffit 
d'appliquer  un  explorateur  de  la  pulsation  du  cœur  (§  99),  pour 
obtenir  des  tracés  fidèles  des  changements  de  volume  du  cerveau. 
Nous  n'aurons  qu'à  emprunter  à  différents  auteurs  les  tracés 
recueillis  dans  leurs  expériences,  pour  montrer  la  parfaite  iden- 
tité des  changements  de  volume  du  cerveau  avec  ceux  des  autres 
organes,  sous  l'influence  de  la  circulation  du  sang. 


ttv-v. 


§  372.  —  Les  changements  de  volume  du  cerveau  correspondent 
parfaitement  aux  changements  de  la  pression  du  sang  dans  les 
artères.  La  preuve  en  est  donnée  par  l'expérience  suivante  que 
nous  empruntons  à  Salathé1.  Sur  un  chien  trépané,  on  a  recueilli 
simultanément  figure  A  le  tracé  de  la  pression  du  sang  dans 


Fig.  261.  Inscription  simultanée  de  la  pression  carotïdïenhe  lJ.C,  des  mouvements  du  cerveau  T.C, 
de  la  respiration  R.  -  Celte  figure  montre  que  les  changements  de  volume  du  cerveau  sont  lies 
aux  variations  cardiaques  et  respiratoires  de  la  pression  du  sang. 

la  carotide  P.C,  celui  des  mouvements  du  liquide  céphalo-rachi- 
dien T.C,  et  enfin  celui  de  la  respiration  R  inscrit  au  moyen  d'un 
pneumographe.  Des  repères  montrent  l'exacte  superposition  des 
trois  courbes,  et  permettent  de  constater  l'identité  parfaite  des 
variations  de  volume  du  cerveau  avec  les  variations  de  la  tension 
artérielle. 

1.  Salathé,  Recherches  sur  le  mécanisme  de  la  circulation  dans  la  cavité  céphalo- 
rachidienne.  (Trav.  Lab.,  t.  II,  p.  346). 


CHAPITRE  XXXIII.  533 

§  373.  —  Un  obstacle  au  retour  du  sang  veineux  produit  dans  le 
cerveau  une  augmentation  de  volume  semblable  à  celle  que  nous 
avons  indiquée  dans  les  membres  dont  on  comprime  les  veines 
(§  127).  Il  en  est  de  môme  quand  la  pesanteur  relient  le  sang  dans 
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Fig.  2U2.   Augmentation  du  volume  du  cerveau  sous  l'influence  de  l'abaissement  de  la  tète. 


le  cerveau;  cet  organe  se  gonfle  comme  le  ferait  un  membre 
placé  dans  une  position  déclive.  La  figure  262  empruntée  à  Fran- 
çois-Franck montre  l'augmentation  de  volume  du  cerveau  chez 
un  sujet  qui  inclinait  la  tête  en  bas. 


<3 


g  374.  —  La  compression  des  carotides,  restreignant  l'abord  du 
sang  dans  le  cerveau  à  la  quantité  fournie  par  les  artères  verté-  , 
braies,  produit  une  diminution  du  volume  de  cet  organe  et  un 


Fig.  263.  Pulsations  du  cerveau. 
En  «  on  comprime  les  carotides;  en  à  les  carotides  cessent  d'être  comprimées. 

affaiblissement  de  ses  pulsations.  Mosso  1  a  recueilli  le  tracé 
figure  263  sur  un  homme  affecté  d'une  large  perte  de  substance 
des  parois  crâniennes.  On  voit  que  de  a  en  w,  durée  de  la  com- 
pression des  carotides,  le  cerveau  diminue  de  volume  et  n'a  plus 
que  des  pulsations  faibles;  on  voit  aussi  qu'à  partir  d'w,  lorsque 


1.  Mosso,  Sulla  Circol.  cl.  sangue  ncl  cerv.  deW  uomo  (Roma,  1880). 
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la  compression  a  cessé,  les  vaisseaux  du  cerveau  sont  plus  dilatés 
qu'à  l'état  normal,  et  que  leurs  pulsations  sont  plus  fortes.  Cet  effet 
a  déjà  été  signalé  pour  les  autres  organes;  partout  les  vaisseaux 
se  relûchent  lorsqu'ils  ont  été  un  instant  soustraits  à  la  pression 
normale  du  sang(§  251). 
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§  S75.  —  Un  e//bw  produit  sur  la  circulation  cérébrale  les  mômes 
effets  que  sur  la  tension  des  artères.  La  figure  264  empruntée  à 
François-Franck1  montre  comment,  pendant  un  effort  d'expiration, 
la  glotte  étant  fermée,  le  cerveau  augmente  de  volume;  comment 
ses  pulsations  deviennent  plus  petites  et  offrent  un  dicrotisme 
très  prononcé;  comment  enfin,  après  l'effort,  la  chute  de  la 
pression  artérielle  entraîne  la  diminution  de  volume  du  cerveau 
dont  les  pulsations  revêtent  les  caractères  déjà  décrits  à  propos 


Fig.  264.  1  Effets  d'un  effort  sur  les  mouvements  du  cerveau. 
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des  modifications  du  pouls  (§  317),  et  des  changements  de  volume 
de  la  main  (§  318),  sous  la  même  influence. 

Flemming2  a  constaté  également  que  dans  le  cerveau,  comme 
dans  tous  les  autres  organes,  l'amplitude  des  pulsations  aug- 
mente quand  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur  diminue.  La 
toux  aurait  la.  même  influence  sur  le  volume  du  cerveau  que  sur 
celui  des  autres  organes;  pendant  la  compression  des  fémorales, 
le  cerveau  se  gonfle;  le  repas,  et  surtout  l'ingestion  d'alcool,  aug- 
mentent l'amplitude  des  battements  du  cerveau. 

§  376.  —  Les  changements  de  volume  du  cerveau  se  produisent 

1.  François-Franck  et  Brissaud,  Mouvements  du  cerveau  chez  une  femme  atteinte 
d'une  large  perle  de  substance  du  pariétal  (Trav.' lab.,  III,  p.  141). 
1.  Flemming,  The  Motions  of  the  Bvain  (Glasgow.  Med.  Journ.  July.  1877). 
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également  dans  le  cas  où  la  boîte  crânienne  est  intacte.  —  Considé- 
rant comme  inextensibles  les  parois  du  crâne  et  du  canal  rachidicn , 
Monro  et  Kellie  avaient  admis  que  le  cerveau  ne  saurait  éprouver 
de  variations  de  volume.  Un  grand  nombre  de  physiologistes  ont 
admis,  d'après  eux,  que  les  mouvements  du  cerveau  ou  du  liquide 
céphalo-rachidien  n'existent  pas  à  l'état  normal  et  qu'ils  exigent, 
pour  se  produire,  une  solution  de  continuité  des  parois  osseuses 
du  crâne  ou  du  canal  médullaire. 

Richet 1  a  démontré  que  l'enveloppe  osseuse  de  l'axe  cérébro- 
spinal ne  doit  pas  être  considérée  comme  rigide  et  de  capacité 
invariable.  L'extensibilité  que  le  canal  spinal  présente  au  niveau 
des  trous  de  conjugaison,  et  la  dépressibilité  des  sinus  veineux, 
permettent,  dit-il,  au  liquide  céphalo-rachidien  de  la  cavité  crâ- 
nienne de  se  loger  dans  le  canal  vertébral,  en  tendant  les  liga- 
ments intervertébraux,  ou  en  déplaçant  une  partie  du  sang  con- 
tenu dans  les  sinus  rachidiens.  Aussi  Richet  a- 
t-il  considéré  le  canal  vertébral  comme  servant 
de  «  tuyau  d'échappement  »  au  liquide  céphalo- 
rachidien,  chaque  fois  que  le  cerveau  augmente 
de  volume2. 

Or,  ces  changements  supposent  un  passage  al- 
ternatif du  liquide  rachidien,  de  la  cavité  du  crâne 


Luou:  jIum,  pm 
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1.  Richet,  Traité  (V anatomie  chirurgicale. 

2.  Pour  figurer  ce  rôle  du  canal  vertébral,  Salathé  a  construit 
un  petit  appareil  qui  reproduit  d'une  manière  fort  simple  les 
déplacements  du  liquide  céphalo-rachidien.  Soit  (fig.  265)  un  ballon 
de  caoutchouc  C  représentant  le  cerveau  relié,  par  un  tube  a,  à 
une  ampoule  de  caoutchouc  V  qui  répond  au  ventricule  du  cœur. 
Des  compressions  intermittentes  de  l'ampoule  V  produisent  des 
gonflements  intermittents  de  l'ampoule  C.  Or  celte  ampoule  C  est 
renfermée  dans  un  ballon  de  verre  B,  plein  d'eau,  de  même  que 
le  cerveau  est  renfermé  dans  la  boîte  crânienne  remplie  de  liquide 
céphalo-rachidien.  Le  ballon  B  communique  avec  un  tube  R  ter- 
miné lui-même  par  une  ampoule  de  caoutchouc  L.  Ce  tube,  et 
cette  ampoule,  représentent  le  canal  vertébral  avec  son  élasticité; 
enfin,  en  haut  du  ballon,  une  large  tubulure  imite,  lorsqu'elle 
est  ouverte,  les  conditions  d'une  trépanation  du  crâne.  Nous  sup- 
posons cette  tubulure  fermée  par  un  bouchon. 

Si  l'on  exerce  des  compressions  intermittentes  sur  la  boule  V,  il 
se  produit  des  changements  de  volume  de  l'ampoule  cérébrale, 
visibles  à  travers  les  parois  du  ballon  de  verre  ;  en  même  temps, 
on  constate  que  l'ampoule  L  qui  termine  le  tube  rachidien  se 
gonfle  par  le  déplacement  du  liquide  céphalo-rachidien.  Vient-on  à  comprimer  le 
tube  R,  l'ampoule  cérébrale  devient  absolument  inextensible. 


Fig.  265.  Schéma  de 
la  disposition  du 
cerveau  et  du  rôle 
du  liquide  céphalo- 
rachidien. 
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dans  celle  du  rachis,  et  réciproquement.  Ce  mouvement  existe-t-il 
sur  les  animaux  vivants? 

Assurément,  le  passage  est  libre  et  suffisant  pour  permettre 
au  liquide  de  passer  aisément  d'une  cavité  dans  l'autre,  mais 
les  expériences  instituées  jusqu'ici  pour  montrer  l'existence  de 
ce  mouvement  ne  sont  pas  concluantes.  Il  est  possible  que  les 
changements  de  volume  du  cerveau  s'opèrent  en  déplaçant  le 
sang  des  veines  cérébrales  par  un  mécanisme  semblable  à  celui 
que  Richet  a  indiqué  pour  les  veines  du  rachis. 

Mosso  a  démontré,  en  effet,  que  chaque  systole  du  cœur  produit 
une  expulsion  saccadée  du  sang  des  veines  du  cerveau,  et  que  des 
pulsations  veineuses  s'observent  quand  on  introduit  un  manomètre 
dans  les  sinus  du  crâne,  et  même  dans  les  veines  jugulaires 


Fig.  266.    Tracés  simultanés  de  la  pression  dans  le  sinus  longitudinal  supérieur  3  V, 
et  de  la  pression  carotidienne  C. 

La  figure  266  montre  les  pulsations  du  sinus  sagittal  d'un  chien, 
inscrites  en  même  temps  que  les  changements  de  la  pression  du 
sang  dans  la  carotide.  On  constate  le  synchronisme  de  ces  deux 
sortes  de  pulsations,  el  l'on  voit,  dans  les  deux  tracés,  les 
influences  de  la  respiration  sur  la  pression  du  sang.  Le  déplace- 
ment du  sang  des  sinus  est  sans  doute  exagéré  par  la  trépanation 
nécessaire  pour  l'application  du  manomètre,  mais  on  ne  peut 
douter  que,  dans  les  conditions  physiologiques,  la  pénétration 
du  sang  artériel  dans  le  cerveau  ne  s'accompagne  d'une  sortie 


1.  Le  déplacement  du  sang  veineux  par  l'abord  du  sang  dans  le  cerveau  avait  été 
vu  et  compris  par  plusieurs  auteurs  anciens,  notamment  par  Carson  (1819);  plus  tard, 
Berthold,  rapprochant  les  modifications  circulatoires  intra-ciàniennes  de  certains  phéno- 
mènes analogues  qui  se  produisent  dans  la  circulation  oculaire  et  dont  nous  parlerons 
tout  à  l'heure,  a  interprété  dans  le  même  sens  les  pulsations  du  bout  céphalique  des 
jugulaires  (Centralblatt,  1869).  —  Pour  l'historique  de  cette  question,  voyez  un  article 
de  François-Franck  sur  la  circulation  cérébrale  (Gaz.  hebdomadaire,  juillet  1881). 
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de  sang  veineux,  lorsqu'on  voit  des  pulsations  isochrones  au 
pouls  se  produire  dans  un  manomètre  adapté  aux  veines  ju- 
gulaires. 

Reste  à  savoir  si  ce  déplacement  du  sang  des  veines  crâniennes 
est  suffisant  pour  loger  tout  le  sang  qui  pénètre  dans  les  artères 
du  cerveau,  ou  si  une  partie  du  liquide  céphalo-rachidien  passe 
du  crâne  dans  le  canal  vertébral,  pour  permettre  l'expansion 
complète  des  artères  du  cerveau.  La  solution  de  celte  question 
appelle  de  nouvelles  expériences.  Toutefois  les  recherches  de 
Alosso1  à  cet  égard  sembleraient  faire  admettre  que*  la  circulation 
n'exige  pas  un  passage  du  liquide  intra-crânien  dans  le  canal 
vertébral.  Le  synchronisme  des  mouvements  du  liquide  céphalo- 
rachidien,  au  crâne  et  au  canal  vertébral,  qu'on  observe  dans  le 
cas  d'une  double  trépanation,  s'expliquerait  par  une  turgescence 
simultanée  des  artères  crâniennes  et  spinales,  sous  l'influence  des 
systoles  du  cœur  et  des  mouvements  respiratoires. 


IL 


Des  pulsations  qne  présente  la  surface  du  cerveau  ou  des  méninges 
dans  les  cas  de  perte  de  substance  de  la  boite  osseuse. 

§  377.  — Nous  n'avons  considéré,  jusqu'ici,  que  les  mouvements  p 
du  liquide  céphalo-rachidien  produits,  sur  un  animal  trépané,  par 
les  changements  de  volume  des  artères  du  cerveau.  Mais,  dans  les 
lésions  du  crâne,  c'est  bien  souvent  le  cerveau  lui-même,  ou  les' 
méninges,  qui  font  hernie  par  l'ouverture  osseuse,  et  présentent 
des  pulsations  isochrones  au  pouls.  Ces  pulsations  n'expriment 
pas  la  turgescence  propre  de  la  région  du  cerveau  qui  fait  saillie 
au  niveau  de  la  perforation  ;  elles  sont  la  résultante  de  l'expansion 
totale  des  vaisseaux  cérébraux  dont  l'effet  se  concentre  au  niveau 
de  l'ouverture  du  crâne.  La  substance  du  cerveau,  molle  et  semi- 
fluide,  obéit,  à  la  manière  d'un  liquide,  aux  changements  de 
pression  qui  se  produisent  à  l'intérieur  de  la  boîte  crânienne.  On 
attribuait  autrefois  ces  déplacements  de  la  portion  herniée  du 
cerveau  à  un  soulèvement  de  la  totalité  de  cet  organe  sous  l'in- 
fluence des  pulsations  artérielles  de  l'hexagone  cérébral. 

1.  Mosso,  loc.  cil ,  p.  124. 
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Influence  du  liquide  céphalo-rachidien  sur  la  circulation  cérébrale. 

g  378.  —  Le  liquide  céphalo-rachidien  constitue  un.  admirable 
moyen  de  protection  pour  la  substance  délicate  du  cerveau  qui, 
suspendu  et  également  comprimé  en  tous  sens  dans  un  liquide 
de  densité  â  peu  près  égale  à  la  sienne,  échappe  aux  chocs  et  aux 
ébranlements  qui  eussent  été  pour  lui  des  causes  de  lésions 
graves.  Il  semble  en  outre  que  la  présence  de  ce  liquide  s'oppose 
à  la  trop  brusque  expansion  des  artères  cérébrales ,  et  amortisse 
les  chocs  qui  pourraient  provenir  de  cette  cause  intérieure.  Mais 
ce  liquide  me  semble  avoir  en  outre  une  influence  que  je  n'ai  vue 
signalée  nulle  part  :  celle  d'atténuer  les  effets  de  la  pesanteur  sur 
la  circulation  cérébrale,  et  de  Ta  rendre  moins  inégale  dans  les 
différentes  attitudes  du  corps. 

Reportons-nous  au  schéma  qui  représente  théoriquement  la 
disposition  du  cerveau  et  du  liquide  céphalo-rachidien.  Supposons 
que  l'appareil  soit  tenu  verticalement,  comme  le  représente  la  fr- 
gure  265;  la  colonne  formée  par  le  poids  du  liquide  céphalo-ra- 
chidien renfermé  dans  l'axe  spinal  tend  à  produire,  dans  la  cavité 
crânienne,  un  vide  qui  se  manifestera  par  une  rentrée  d'air  si 
nous  ouvrons  le  robinet  situé  en  haut  de  l'appareil.  La  môme 
aspiration  s'exerce  dans  le  crâne  d'un  animal  que  nous  place- 
rions dans  une  attitude  verticale.  Si  nous  trépanons  la  colonne 
vertébrale,  puis  le  crâne,  dans  cette  attitude,  au  moment  de  la 
trépanation  crânienne,  nous  verrons  s'affaisser  les  méninges  cé- 
rébrales et  se  gonfler  les  méninges  rachidiennes,  ce  qui  annonce 
une  descente  du  liquide  sous  l'influence  de  la  pesanteur. 

Sur  les  sujets  atteints  d'une  perte  de  substance  du  crâne,  on 
constate  que,  dans  l'altitude  couchée,  la  membrane  cicatricielle 
est  convexe  et  molle,  tandis  que  s'ils  prennent  l'attitude  verti- 
cale, la  cicatrice  devient  concave  et  tendue,  parfois,  au  point 
de  supprimer  toute  pulsation  cérébrale. 

Dans  l'intégrité  de  la  boîte  crânienne,  cette  aspiration  existe 
nécessairement,  et  si  elle  ne  se  traduit  pas  au  dehors,  nous  devons 
admettre  qu'elle  produit,  sur  le  cerveau  lui-même ,  une  aspira- 
tion analogue  à  celle  d'une  ventouse  et  tend  à  dilater  les  vais- 
seaux du  cerveau.  Or  c'est  précisément  dans  l'attitude  verticale 
que  le  cours  du  sang  artériel  est  entravé  par  la  pesanteur,  il 
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semble  donc  que  cette  action  défavorable  au  cours  ascendant  du 
sang  soit  compensée  par  l'influence  aspiratrice  dont  nous  venons 
de  parler.  Inversement,  dans  l'altitude  couchée,  l'aspiration  du 
liquide  céphalo-rachidien  devient  nulle  ;  dans  la  position  verti- 
cale, la  tête  en  bas,  elle  doit  se  transformer  en  une  compression 
de  la  surface  extérieure  du  cerveau,  sous  la  charge  de  la  colonne 
du  liquide  rachidien  qui  agit  de  haut  en  bas. 

Il  suit  de  là  que  les  vaisseaux  du  cerveau  éprouvent  probable- 
ment, à  un  moindre  degré  que  ceux  de  la  face,  les  influences  des 
changements  d'attitude  qui  amènent  de  si  grandes  modifications 
dans  la  coloration  du  visage. 


Des  phénomènes  vaso-moteurs  qui  se  produisent  dans  le  cerveau. 

§  379.  —  Outre  les  changements  de  volume  qu'éprouvent  les 
vaisseaux  du  cerveau  sous  l'influence  du  cœur,  de  la  respiration 
et  de  la  pesanteur,  il  en  est  d'autres,  plus  importants  encore  à 
connaître,  qui  dépendent  de  leur  contractilité  propre  et  de  l'action 
des  nerfs  vaso-moteurs.  La  fonction  cérébrale  est  liée  intimement 
à  l'état  de  la  circulation  :  le  cerveau  se  congestionne  dans  la 
pensée  intense,  tandis  que  ses  vaisseaux  se  resserrent  et  ralen- 
tissent le  cours  du  sang  dans  l'état  de  repos  de  l'esprit  et  en  ci~~ 
l'absence  d'émotions. 

Donders  avait  déjà  recouru,  pour  constater  la  variabilité  de  la 
circulation  cérébrale,  à  un  ingénieux  procédé  qui  consiste  à 
trépaner  le  crâne  d'un  animal,  et  à  protéger,  par  un  disque  de 
verre,  le  cerveau  dénudé  ;  on  observe  l'état  des  vaisseaux  à  tra- 
vers cette  sorte  de  fenêtre. 

L'inscription  des  changements  de  volume  du  cerveau,  chez 
l'homme  affecté  de  perforation  crânienne,  fournit  un  moyen 
bien  plus  précis  de  constater  l'état  de  la  circulation  cérébrale. 
C'est  par  cette  méthode  que  Mosso  s'est  attaché  à  déterminer  les 
changements  qui  se  produisent  dans  la  circulation  du  cerveau 
sous  diverses  influences. 

Sur  différents  sujets  affectés  de  plaies  du  crâne,  ce  physiolo- 
giste a  appliqué  un  appareil  explorateur  des  pulsations  relié  à  un 
tambour  à  levier,  et  il  a  recueilli  des  tracés  qui  démontrent  que  la 
circulation  du  cerveau  subit  des  variations  locales  qui  ne  peuvent 
s'expliquer  que  par  des  contractions  ou  des  relâchements  des  vais- 
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seaux  du  cerveau.  Nous  ne  pou- 
vons rapporter  complètement  ces 
intéressantes  expériences ,  mais 
nous  en  citerons  quelques  ré- 
sultats. 

Dans  le  sommeil ,  le  cerveau 
diminuerait  de  volume  el  présen- 
terait des  pulsations  moins  am- 
ples ,  ce  qui  est  d'accord  avec 
l'opinion  de  Donders  qui  consi- 
dère le  cerveau  comme  anémié 
pendant  le  sommeil.  Au  réveil,  au 
contraire,  Mosso  a  vu  le  cerveau 
se  gonfler  notablement  et  ses  pul- 
sations augmenter  d'amplitude. 
Les  mêmes  effets  se  sont  produits 
dans  le  sommeil  naturel  et  dans 
le  sommeil  provoqué  par  le  chlo- 
ral. 

g  380.  —  La  partie  la  plus  cu- 
rieuse du  travail  de  Mosso  est  celle 
où  ce  physiologiste  étudie  les  in- 
fluences des  émotions  et  de  laj 
pensée  sur  la  circulation  céré- 
brale. Les  expériences  furent  faites 
sur  un  paysan  atteint  de  perte  de 
substance  du  crâne.  Cet  homme 
fut  soumis  à  une  double  explora- 
tion,celle  des  changements  de  vo- 
lume de  l'avant-bras  et  celle  desi 
pulsations  cérébrales  ;  on  recueil- 
lit alors  un  double  tracé.  Or,  cha- 
que fois  qu'on  éveillait  l'attention 
du  patient,  soit  par  un  bruit,  soit 
en  l'appelant  par  son  nom,  on 
constatait  des  effets  inverses  au 
cerveau  et  à  la  main;  le  cerveau 
augmentait  de  volume,  tandis  que 
les  vaisseaux  de  la  main  se  resser- 
raient. Ce  fait  a  son  importance, 
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et  montre  bien  que  les  changements  du  volume  du  cerveau  et 
de  la  main  n'étaient  point  passifs  et  reliés  à  un  changement  de 
l'impulsion  cardiaque,  sans  quoi  ils  eussent  été  tous  deux  de 
même  sens. 

Pour  provoquer  chez  son  malade  un  effort  intellectuel,  Mosso 
recourut  au  moyen  suivant  :  il  lui  proposa  la  solution  d'une  ' 
multiplication  de  deux  chiffres  à  effectuer  mentalement,  pendant 
que  le  tracé  s'inscrivait.  Il  vit  que  peu  de  temps  après  le  mo- 
ment a  (fig.  267)  où  le  problème  avait  été  posé,  le  cerveau  aug- 
mentait  de  volume  et  présentait  des  pulsations  plus  fortes. 
C'était  l'instant  où  le  sujet  en  expérience  effectuait  sa  multiplica-  Vx  ^ .  oJ^t . 
tion  ;  puis,  un  nouveau  gonflement  du  cerveau  se  produisit  au 
moment  où  le  patient  allait  exprimer  de  vive  voix  le  résultat  de 
son  calcul.  Pendant  ce  temps  l'inscription  des  changements  de 
volume  de  l'avant-bras  ne  traduisait  aucune  variation  notable!  A 
dans  la  circulation  de  ce  membre.  "W?*/C 

Il  semble  donc  que  c'était  bien  à  l'activité  cérébrale  qu'on 
devait  attribuer  les  phénomènes  vaso-moteurs  qui  se  produisaient 
dans  les  vaisseaux  du  cerveau.  On  a  objecté  à  Mosso  que,  sous 
l'influence  d'une  contention  d'esprit,  on  ne  respire  pas  comme  à 
l'état  normal,  et  que  cette  influence  peut  avoir  retenti  sur  la 
circulation  cérébrale,  mais  il  ne  parait  pas  que  ces  objections 
aient  de  valeur  réelle. 

Ces  études  qui  ne  sont  qu'à  leur  début  promettent  d'intéres- 
sants résultats;  elles  ouvrent  un  champ  nouveau  et  plein  d'intérêt 
aux  expérimentations  physiologiques. 


De  la  circulation  rétinienne. 


g  381.  —  C'est  par  l'axe  du  nerf  optique  que  passent  les  artères 
et  les  veines  de  la  rétine.  Ces  vaisseaux  apparaissent  à  l'inté- 
rieur de  l'œil  au  niveau  de  la  papille,  et  se  divisent  en  branches  )&$ 
qu'on  peut  suivre  longtemps  et  dont  les  divisions  dichotomiq  ues  ^^*^t*"A 
finissent  par  former  des  rameaux  imperceptibles.  Cette  arbori- 
sation vasculaire  constitue  une  circulation  isolée,  car  on  n'admet 
pas  aujourd'hui  l'existence  d'anastomoses  entre  la  circulation 
rétinienne  et  les  vaisseaux  ciliaires,  au  niveau  de  l'ora  serrata. 

L'appareil  vasculaire  qui  rampe  à  la  surface  de  la  rétine  est  1^ 
soumis  à  une  certaine  pression  :  la  tension  de  la  sclérotique  com- 
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prime  les  milieux  liquides  de  l'œil  avec  une  force  qui  crée  dans 
ces  liquides  une  pression  de  20  à  30m">  de  mercure.  C'est  donc 
sous  cette  pression  que  se  fait  normalement  la  circulation  réti, 
nienne  ;  à  chaque  pulsation  du  cœur,  la  turgescence  des  artères 
élève  légèrement  la  pression  intra-oculaire,  on  peut  s'en  assu- 
rer au  moyen  d'un  manomètre  à  mercure  à  colonne  très  fine 
(g  114)  dont  la  canule  serait  piquée,  à  travers  la  sclérotique,  jus- 
que dans  les  humeurs  de  l'œil. 

En  comprimant  le  globe  de  l'œil  avec  le  doigt  pendant  qu'on  - 
examine  la  rétine  à  l'ophthalmoscope,  on  voit  pâlir  cette  mem- 
brane ;  les  vaisseaux  les  plus  petits  disparaissent  d'abord,  puis 
les  veines  et  les  artères  s'effacent,  le  sang  artériel  ne  pouvant  plus 
pénétrer  dans  l'œil,  et  le  sang  veineux  s'échappant  au  dehors. 
Sous  l'influence  de  cette  anémie,  la  rétine  est  frappée  de  cécité 
passagère.  Tout  se  passe,  dans  la  circulation  rétinienne,  comme j 
dans  celle  d'un  organe  graduellement  anémié  par  compression. 
Mais  avant  de  produire  cette  anémie  complète  de  la  rétine,  on 
assiste  à  de  curieux  phénomènes  :  je  veux  parler  de  battements] 
vasculaires  qui  se  succèdent  dans  l'ordre  suivant. 

Les  veines  rétiniennes  se  vident  en  partie  de  leur  contenu 
sanguin  et  leurs  branches  d'origine  deviennent  invisibles;  les 
^  (,;         - ...  troncs  volumineux  restent  seuls  apparents,  et  l'on  voit  le  sang^ 
qu'ils  renferment  s'échapper  du  côté  de  la  papille,  pour  refluer! 
et  s'échapper  encore.  Ces  mouvements  du  sang,  décrits  sous  Ici 
^TT         nom  de  pulsations  veineuses,  s'observent  spontanément  dans  une 
wJiU^         maladie  qui  élève  beaucoup  la  pression  intra-oculaire,  le  glaur-7 
o-i^^  t^fl^n*~c*,*-j  corne. 

A  un  degré  plus  prononcé  de  compression  de  l'œil,  les  veines 
("   sont  vidées,  et  c'est  dans  tes  artères  que  les  battements  appa- 
,  e^x-  -raissent.  Comprimons  l'œil  plus  fortement  encore,  nous  verrons 

în"  yv^i  les  arbres  ne  recevoir  de  sang  que  dans  les  maxima  de  la  pres- 

sion artérielle,  puis  n'en  plus  recevoir  du  tout.  Ainsi,  du  côté  des 
artères,  les  choses  se  passent  comme  dans  tous  les  organes  soumis 
à  une  compression  '§  308).  Le  seul  phénomène  obscur  consiste 


produit  que  dans  les  cas  de  dilatation  des  vaisseaux  capilk 
de  passage  facile  du  sang  des  artères  aux  veines  (g  284).  Or,  la 
compression  de  l'œil  aurait  précisément  pour  elfet  de  rétrécir  les 
capillaires  et  de  faire  obstacle  au  passage  du  sang  ;  ce  n'es 
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donc  point  par  le  mécanisme  ordinaire  que  se  produit  le  pouls 
des  veines  de  la  rétine. 

Si  l'on  tâte  le  pouls  d'une  artère  en  môme  temps  qu'on  examine 
le  fond  de  l'œil,  on  voit  qu'une  décoloration  subite  des  veines 
correspond  au  pouls  artériel.  En  effet,  le  gonflement  des  artères 
rétiniennes  ne  peut  se  faire  sans  un  affaissement  des  veines.  L'in- 
compressibilité du  contenu  liquide  de  l'œil  et  l'inextensibilité  de 
la  sclérotique  imposent  cette  alternance  du  calibre  des  vaisseaux 
artériels  et  veineux.  Telle  est  la  théorie  proposée  par  Donders 1 
pour  expliquer  les  battements  veineux  qui  s'observent  dans  un 
œil  comprimé. 

On  pourrait  s'étonner  de  voir  le  calibre  des  veines  subir  des 
variations  si  apparentes  tandis  que  l'augmentation  du  diamètre  des 
artères  n'est  pas  appréciable.  Mais  il  faut  remarquer  qu'il  existe 
une  grande  différence  entre  l'état  de  ces  deux  sortes  de  vaisseaux 
à  l'intérieur  de  l'œil.  Les  artères,  lorsqu'elles  sont  remplies,  sont 
de  forme  cylindrique  et  leurs  changements  de  calibre  sont  très 
peu  visibles.  Mais  les  veines  s'aplatissent  sous  la  pression  du  , 
liquide  et,  entre  leurs  parois  presque   adossées,  s'étale,  sur  >■'  '  *  .  . 
une  assez  grande  largeur,  une  mince  couche  de  sang.  A  la  moin-  , 
dre  compression,  l'adossementdes  parois  de  la  veine  s'effectue  et  la 
lame  sanguine  s'échappe,  amenant  une  décoloration  subite. 

Les  pulsations  des  artères  de  la  rétine  n'apparaissent,  avons- 
nous  dit,  que  sous  l'influence  d'une  compression  de  l'œil  plus  forte 
que  celle  qui  provoque  les  battements  veineux.  Il  y  a  cependant 
des  cas  où  les  artères  de  la  rétine  ont  présenté  spontanément  des 
battements  sans  qu'on  en  ait  vu  dans  les  veines.  Ainsi  dans  Tin- 
suffisance  aortique s,  où  la  pression  du  sang  subit  de  très  grands  f 
écarts  entre  ses  maxima  et  ses  minima.  Les  effets  de  cette  lésion 

1.  Voir,  pour  l'historique  de  cette  question,  un  mémoire  récent  de  Helt'reich  (Vurtz» 
bourg,  1881). 

S'il  manquait  à  cette  théorie  une  démonstration,  on  la  trouverait  dans  les  expé- 
riences de  Mosso  sur  la  circulation  cérébrale  (§  375)  qui  montrent  que  la  dilatation  arté- 
rielle s'accompagne  d'impulsion  simultanée  du  sang  contenu  dans  les  veines.  S'il  était 
possible  de  voir  l'état  de  la  circulation  cérébrale,  on  constaterait  sans  doute  dans  les 
veines  du  cerveau  des  pulsations  négatives  pareilles  à  celles  des  veines  de  la  réline* 
Il  y  a  certainement  encore  d'autres  organes  où  la  circulation  s'effectue,  pour 
ainsi  dire,  dans  un  appareil  clos;  le  testicule  et  certaines  glandes  doivent  offrir  des 
conditions  assez  analogues.  Mais  c'est  le  cerveau,  avons-nous  vu,  qui  offre  au  plus  haut 
degré  cette  particularité,  de  ne  pouvoir  recevoir  du  sang  artériel  qu'autant  qu'une 
certaine  quantité  de  sang  veineux  s'échappe  pour  lui  faire  place; 

2.  Annales  d'oculisliquc,  t.  LXVII,  p.  273. 


544  LA  CIRCULATION  DU  SANG, 

valvulaire  sur  la  circulation  artérielle  seront  décrits  plus  loin  (ils 
expliquent  tout  naturellement  les  battements  qu'on  a  observés 
dans  les  artères  de  la  rétine). 

Dans  la  syncope,  Wordsworth1  a  vu  également  battre  les  artères 
rétiniennes;  mais  dans  ce  même  cas,  la  cause  était  toute  diffé- 
rente, le  cœur  était  très  ralenti,  et  il  est  probable  que  la  tension 
£J  artérielle  était  trop  faible  pour  que  le  sang  pénétrât  dans  les 
vaisseaux  rétiniens,  sauf  aux  moments  où  les  systoles  cardiaques 
élevaient  cette  tension. 

1.  J.  C.  Wordsworlh,  Ophlhalmic  Hospital  Reports,  vol.  IV,  1»  partie,  1864. 
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DE  LA  CIRCULATION  DU  SANG  DANS  LES  MALADIES. 

Les  lois  physiologiques  se  retrouvent  dans  les  troubles  pathologiques  de  la  circulation. 

—  Troubles  de  la  circulation  capillaire  dans  les  maladies.  —  Des  forces  qui  prési- 
dent à  la  circulation.  —  Caractères  extérieurs  de  la  forte  et  de  la  faible  tension 
artérielle.  —  Effets  produits  par  une  vitesse  inégale  dans  la  grande  et  la  petite 
circulation.  —  Importance  du  contrôle  réciproque  des  différents  éléments  de  dia- 
gnostic :  auscultation  combinée  avec  la  méthode  graphique  et  avec  la  détermination 
des  températures.  —  Caractères  graphiques  des  altérations  organiques  de  l'appareil 
circulatoire.  —  Importance  de  la  précision  du  diagnostic  dans  les  maladies  du  cœur. 

—  Influence  de  la  respiration  sur  la  circulation  dans  les  maladies  du  cœur  et 
des  vaisseaux.  —  Résultats  empiriques  fournis  par  les  caractères  du  pouls  et  de  la 
pulsation  du  cœur  dans  les  maladies. 


Les  lois  physiologiques  se  retrouvent  dans  les  troubles 
pathologiques  de  la  circulation. 

§382.— En  abordant  l'étude  pathologique  delà  circulation,  nous 
n'entrons  pas  dans  une  voie  nouvelle  :  la  pathologie,  en  effet, 
n'est  pas  soumise  à  des  lois  spéciales,  et  les  maladies  n'amènent 
parfois  qu'un  trouble  très  léger  dans  l'harmonie  des  fonctions.  Si 
la  doctrine  de  Broussais,  subissant  le  sort  de  tous  les  systèmes  a 
priori,  est  aujourd'hui  abandonnée,  elle  a  laissé  après  elle  une 
grande  idée  qui  constitue  toute  une  révolution  médicale,  c'est  que 
la  médecine  est  physiologique.  C'est-à-dire  que,  dans  la  production 
des  phénomènes  morbides,  il  n'intervient  pas  de  forces  spéciales, 
mais  seulement  les  forces  qui  président  aux  fonctions  normales 
de  la  vie. 

Lorsqu'un  poison  est  introduit  dans  le  sang,  il  exalte  ou  atténue 
les  propriétés  des  tissus,  excite  ou  paralyse  certains  nerfs,  et 
entraîne  ainsi  des  troubles  de  la  circulation  dont  nous  avons  déjà 
cité  quelques  exemples  (§332).  Bien  des  causes  morbifiques  sem- 
blent agir  de  la  môme  manière. 

marey,  Circulation.  3-, 
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Les  germes  infectants  qui  pénètrent  notre  organisme  et  dans 
certaines  maladies,  s'y  multiplient  en  quantités  effroyables,  ne 
paraissent  pas  troubler  la  circulation  d'une  manière  directe  et 
mécanique.  Ces  corpuscules  sont,  en  général,  trop  ténus  pour 
embarrasser  le  cours  du  sang  dans  les  voies  capillaires  ;  mais, 
par  leur  développement  même,  ils  font  subir  aux  humeurs  une  alté- 
ration que  nous  pouvons  concevoir  comme  analogue  aux  chan- 
gements qu'éprouvent  certains  liquides  sous  l'influence  de  la 
fermentation.  Le  sang,  dès  lors,  est  empoisonné  et  provoque  dans 
la  circulation  des  troubles  de  différentes  sortes. 


Troubles  de  la  circulation  capillaire  dans  les  maladies. 


§  383.  — Les  maladies  dont  le  caractère  dominant  est  un  trouble 
de  la  circulation  vasculaire  ont  été  rassemblées  par  les  nosolo- 
gistes  dans  des  groupes  voisins  les  uns  des  autres  ;  on  y  trouve 
des  affections  dont  les  unes  sont  généralisées  dans  l'économie 
tout  entière,  tandis  que  d'autres  se  localisent  dans  un  ou  plusieurs 
organes.  Ainsi,  la  fièvre  et  l'algidité  avec  leurs  différentes 
formes,  les  états  congestifs  et  inflammatoires,  les  hémorrhagies 
spontanées,  etc.  Les  découvertes  modernes  sont  venues  justifier 
un  pareil  groupement,  et  montrer  que  l'élément  principal  de  ces  ; 
états  morbides  semble  consister  en  une  altération  du  mouvement 
du  sang. 

La  couleur,  le  volume  et  la  température  des  organes  varient, 
en  effet,  quand  leur  état  circulatoire  change.  C'est  principalement 
cet  ordre  de  phénomènes  qui  a  attiré  l'attention  des  médecins  et 
leur  a  fait  saisir  une  ressemblance  symptomatique  entre  des 
affections  souvent  très  diverses  parleurs  effets  ou  parleurs  causes. 
Mais  si  la  médecine  ancienne  a  compris  l'analogie  qui  existe  entre 
ces  différentes  maladies ,  elle  a  été  moins  bien  inspirée  quand 
elle  a  cherché  à  assigner  une  cause  à  chacune  d'elles;  privée  de 
notions  physiologiques,  elle  fut  réduite,  pour  expliquer  les  symp- 
tômes, à  des  hypothèses  trop  souvent  prises  pour  des  réalités. 

De  tout  temps,  la  chaleur  animale  a  été  considérée  comme  le 
phénomène  vital  par  excellence;  depuis  les  légendes  les  plus 
anciennes  jusqu'aux  théories  médicales  contemporaines,  on 
trouve,  sous  différentes  formes,  la  môme  idée:  une  combustion 
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incessante  produit  de  la  chaleur  chez  les  êtres  vivants;  à  la  mort, 
le  foyer  s'éteint  et  le  cadavre  se  refroidit. 

En  voyant  que,  dans  certaines  parties  du  corps,  la  tem- 
pérature s'élève  ou  s'abaisse,  on  a  conclu  que  dans  ces  parties  la 
force  vitale  s'accroissait  ou  diminuait,  de  sorte  que,  peu  à  peu,  la 
pathologie  tout  entière  se  réduisit  à  des  accroissements  ou  à  des 
diminutions  de  force,  à  des  états  sthéniques  ou  asthéniques,  à  des 
manifestations  d'activité  ou  de  passivité.  Les  noms  changeaient, 
mais  l'idée  générale  restait  la  même  :  partout  on  retrouvait  ce  dua- 
lisme fait  de  deux  entités,  la  force  et  la  faiblesse,  déguisées  sous  des 
noms  différents. 

En  ce  qui  concerne  les  changements  qui  se  manifestent  dans  la 
température  animale  et  qui  constituent  le  phénomène  le  plus  appa- 
rent dans  certaines  maladies,  la  physiologie  nous  apprend  à  dis- 
tinguer les  changements  dans  la  production  de  chaleur,  de  ceux 
qui  ne  consistent  qu'en  une  répartition  anormale  de  cette  chaleur 
dans  l'économie. 

On  a  vu  (§  362)  que  la  production  de  chaleur  en  excès  se  traduit 
par  une  élévation  de  la  température  dans  les  centres  et  dans  les 
parties  périphériques  tout  à  la  fois,  tandis  qu'un  trouble  vaso- 
moteur,  s'il  échauffe  les  régions  superficielles,  ne  le  fait  qu'en 
refroidissant  les  parties  profondes.  On  distinguera  de  la  même  ma- 
nière le  refroidissement  qui  tient  à  la  production  de  la  chaleur  de 
celui  qui  dépend  d'un  obstacle  à  la  circulation. 


Des  forces  qui  président  »  la  circulation. 

g  384.  —  Dans  les  chapitres  qui  précèdent,  on  a  montré  que  la  i;  /> 
circulation  présente  des  variations  locales  qui  accélèrent  ou  ra- 
lentissent le  cours  du  sang  dans  chaque  organe,  et  des  variations 
générales  qui  modifient  la  vitesse  du  courant  sanguin  dans  l'or- 
ganisme entier.  Pour  obtenir  ces  effets,  il  semble  que  la  nature 
n'ait  besoin  que  d'une  seule  force ,  la  contractilité  du  cœur  et 
des  petits  vaisseaux.  Cette  force,  augmentée  ou  diminuée,  soit 
dans  une  région  circonscrite,  soit  dans  une  grande  étendue  du 
système  vasculaire,  rend  compte  de  tous  les  changements  de  la 
circulation. 

Des  faits  nombreux  portent  à  admettre  que  le  cœur  accomplit 
un  travail  sensiblement  uniforme  et  que,  s'il  accélère  son  rythme 
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les  ondées  qu'il  envoie  dans  les  arlères  sont  moins  volumi- 
neuses, ou  rencontrent  moins  de  résistance;  s'il  ralentit  ses  mou- 
vements, c'est  qu'il  envoie  des  ondées  [dus  abondantes,  ou  qu'il 
éprouve  plus  de  résistance  à  se  vider. 

La  pénétration  plus  ou  moins  abondante  du  sang  dans  le  sys- 
tème artériel,  ou  dans  une  artère  en  particulier,  donne  naissance 
a  des  phénomènes  très  bien  connus  aujourd'hui,  mais  qu'il  était 
impossible  de  comprendre  autrefois.  Et  cependant,  même  avant 
la  découverte  .de  la  circulation  du  sang,  on  cherchait  déjà  à  leur 
assigner  une  cause.  C'était  toujours  en  imaginant  des  forces  ou 
des  propriétés  particulières  du  cœur  et  des  vaisseaux  qu'on  fai- 
sait face  à  toutes  les  exigences.  Ces  hypothèses  ont  clé  trop  facile- 
ment acceptées  par  les  générations  suivantes,  plus  portées  au  res- 
pect des  anciens  qu'à  la  recherche  toujours  pénible  de  la  vérité. 

De  nos  jours  encore,  certains  médecins  sentant,  au  voisinage 
d'une  partie  enflammée,  les  artères  battre  avec  une  force  insolite, 
attribuent  ces  pulsations  exagérées  à  un  surcroît  de  l'action  des 
vaisseaux.  Ne  rétrogradent-ils  pas,  sans  s'en  douter,  jusqu'à  l'en- 
fance de  la  médecine?  N'invoquent-ils  pas  celte  force  pulsi/îque  des 
artères  que  la  découverte  de  Harvey  eût  dû  pour  jamais  ensevelir 
dans  l'oubli? 

Suivant  l'état  de  contraction  ou  de  relâchement  des  petits  vais- 
seaux, la  circulation  présente,  dans  les  maladies,  deux  types  oppo- 
sés :  celui  de  la  forte  tension  artérielle  et  celui  de  la  faible  tension. 


Caractères  extérieurs  de  la  forte  et  de  la  faible  tension 

artérielle. 


§  385.  —  L'uniformité  du  travail  du  cœur  implique  cette  consé- 
quence, que  les  variations  de  la  circulation  tiennent,  presque  exclu- 
CyjJ^L,  sivement,  à  des  changements  de  calibre  des  petits  vaisseaux  sous 

l'influence  du  système  nerveux  vaso-moteur.  Quand  le  relâchement 
-  \m^v^\~^-  se  produit  dans  les  vaisseaux  d'une  grande  partie  de  l'organisme, 
il  en  résulte  un  abaissement  de  la  tension  artérielle  ;  quand  c'est 
le  resserrement  des  vaisseaux  qui  prédomine,  les  artères  ont  une 
forte  tension.  Ces  deux  états  opposés  de  la  circulation,  à  tension 
forte  ou  à  tension  faible ,  se  traduisent  par  un  ensemble  de 
signes  qui  permettent  de  les  distinguer  chez  l'homme,  et  d'ap- 
précier l'état  de  la  tension  artérielle,  presque  aussi  sûrement 
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qu'on  le  fait  chez  les  animaux  au  moyen  du  manomètre.  Ces  signes 
sont  empruntés  aux  caractères  de  la  pulsation  du  cœur  et  des  ar- 
tères, ainsi  qu'à  la  répartition  de  la  température. 

La  forte  temion  artérielle  s'accompagne  ordinairement  de  pul-  ^ 
sations  rares  (g  2 17);  le  cœur  se  vide  difficilement,  la  pénétration  du  ;Jy 
sang  dans  les  artères  est  lente  (§  1 8 1  )  et  ne  provoque  pas  ces  brusques 
coups  de  bélier  qui  impriment  aux  vaisseaux  une  forte  et  brusque 
dilatation  ;  le  dicrotisme  n'a  que  peu  d'amplitude,  mais,  en  revan-  "fa^J.-,  's>~A  a^yCi 
elie,  les  rebondissements  du  pouls  peuvent  être  multiples,  à  cause 
du  long  intervalle  qui  leur  donne  le  temps  de  se  produire  (§  3  75). 
La  pulsation  du  cœur  présente,  au  niveau  du  ventricule  gauche, 
une  phase  systolique  ascendante  indiquant  un  effort  croissant  du 
ventricule  pendant  toute  la  durée  de  la  systole  (§  169).  En  même  . 
temps,  le  resserrement  des  petits  vaisseaux ,  cause  primitive  de 
cette  tension  élevée  des  artères,  se  traduit  par  la  diminution  du 
volume  des  extrémités  (3  250),  par  la  moindre  coloration  des  tégu- 
ments,  par  l'abaissement  de  ia  température  périphérique  (§  342);  le 
sang,  logé  en  grande  partie  dans  le  système  artériel,  remplit  moins 
les  vaisseaux  veineux  dont  le  calibre  paraît  presque  effacé  :  il  existe, 
en  effet,  un  antagonisme  constant  entre  la  tension  artérielle  et  la 
tension  veineuse. 

La  faible  tension  artérielle  se  traduit  par  les  phénomènes  oppo- 
sés à  ceux  qui  viennent  d  être  décrits;  il  n  est  pas  nécessaire  de 
les  énumérer  spécialement. 

Tels  sont  les  caractères  qui  révèlent  l'élévation  ou  l'abaissement 
delà  tension  artérielle,  quand  ces  états  dépendent  du  relâchement 
ou  de  la  contraction  des  petits  vaisseaux;  il  en  est  autrement 
quand  les  changements  de  la  tension  dépendent  d'un  défaut  d'har- 
monie entre  la  circulation  pulmonaire  et  la  circulation  générale  ^  ^H^A 

(g  290).  L^rfjLU^ 

■ 

Effets  produits  par  une  vitesse  inégale  dans  la  grande  et 
la  petite  circulation. 

§  386.  —  Nous  avons  vu  qu'une  même  quantité  de  sang  doit,  à 
chaque  instant,  traverser  chacune  des  portions  de  l'appareil  circu- 
latoire. Une  coupe  idéale  faite  au  niveau  du  cœur  droit  ou  du 
cœur  gauche,  au  niveau  de  l'aorte  ou  de  l'artère  pulmonaire,  des 
capillaires  généraux  ou  des  capillaires  du  poumon,  doit  présenter, 
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en  tous  ces  points,  le  môme  débit;  sans  cela,  le  sang  s'accumu- 
lerait en  amont  du  point  où  la  circulation  est  ralentie. 

Cette  uniformité  de  la  circulation  dans  tous  les  segments  du 
parcours  du  sang  est  incessamment  troublée.  Une  compression 
exercée  sur  une  veine  suffit  pour  accumuler  une  notable  quantité 
de  sang  derrière  le  point  comprimé  et  pour  enlever,  pendant  un 
certain  temps,  à  la  circulation,  le  sang  qui  est  retenu  dans  les 
veines  distendues.  Une  stase  bien  plus  importante,  car  elle  retentit 
sur  la  circulation  veineuse  tout  entière,  est  celle  qui  se  produit 
dans  le  cœur  droit  et  dans  les  artères  pulmonaires,  quand  les 
vaisseaux  du  poumon  ne  laissent  point  passer  une  quantité  de 
sang  égale  à  celle  qui  traverse  la  grande  circulation. 
Cette  stase  pulmonaire,  on  en  connaît  les  effets  d'après  les  ré- 
U  sultats  de  l'expérimentation  physiologique  (§  290)  :  on  sait  qu'elle 
empêche  le  cœur  gauche  de  se  remplir  assez  pour  envoyer 
aux  artères  une  quantité  suffisante  de  sang.  Il  y  aura  donc,  dans 


Fig.  268.  Pouls  de  'agonie  dans  un  cas  de  stase  pulmonaire  avec  cyanose. 

le  cas  d'obstacle  à  la  circulation  pulmonaire ,  un  ralentisse- 
ment de  la  circulation  artérielle  et  un  refroidissement  des  extrémi- 
tés, comme  dans  le  cas  d'une  contraction  exagérée  des  petits  vais- 
seaux de  la  grande  circulation.  Mais  une  différence  fondamentale 
distinguera  ces  deux  états  :  tandis  que  dans  le  resserrement  des] 
\rw-*-*->  capillaires  généraux  la  tension  artérielle  est  forte,  le  pouls  rare  et 

^  •'  peu  rebondissant,  dans  le  cas  de  stase  pulmonaire  (fig.  26«)  la  ten- 

Tt— vw.  H/-  sion  artérielle  est  faible,  le  pouls  est  fréquent,  dicrote,  et  présente 

ordinairement  des  influences  respiratoires  très  marquées. 
J^-^aT'  C  est  surtout  la  fréquence  du  pouls  qui,  en  l'absence  d'indi- 
cations manométriques,  permet  de  distinguer  sur  l'homme  les 
effets  de  la  stase  pulmonaire  de  ceux  de  la  contraction  des  capil- 
laires généraux.  Encore,  ce  signe  n'est-il  pas  infaillible  :  dans  la 
péritonite,  par  exemple,  l'accumulation  d'une  grande  quantité  de 
sang  dans  les  veines  abdominales,  en  détournant  de  la  circulation 
une  grande  partie  de  la  masse  du  sang,  produira  des  effets  très 
^^Jm  analogues  à  ceux  d'une  stase  dans  les  vaisseaux  du  poumon. 

Quelle  que  soit  la  précision  des  moyens  dont  on  dispose  pour 
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reconnaître  la  nature  des  troubles  circulatoires,  la  sagacité  du 
médecin  aura  toujours  une  grande  part  lorsqu'il  s'agira  de  discer- 
ner la  cause  de  deux  effets  identiques.  C'est  en  faisant  concourir 
un  grand  nombre  de  moyens  différents  pour  le  diagnostic  d'une 
maladie  ou  d'une  lésion  de  l'appareil  circulatoire,  que  l'on  arri- 
vera à  en  déterminer  la  nature  avec  certitude. 


Importance  du  contrôle  réciproque  des  différents  éléments  de 
diagnostic  :  auscultation  combinée  avec  la  méthode  graphique 
et  avec  la  détermination  des  températures. 

§  387.  —  A  l'époque  où  fut  publiée  la  Physiologie  médicale  de 
la  circulation  du  sang,  je  n'avais  encore  appliqué  sur  l'homme 
que  le  sphygmographe,  et  cependant  je  pouvais  déjà  montrer  que 
certains  types  du  pouls  donnent  des  renseignements  de  haute 
valeur  pour  le  diagnostic  des  maladies  du  cœur  et  des  vaisseaux. 
Mais  j'insistais  sur  la  nécessité  de  ne  recourir  à  l'emploi  exclusif 
d'aucun  moyen  de  diagnostic,  et  de  contrôler  toujours  par  l'aus- 
cultation les  signes  fournis  par  les  tracés  du  pouls.  Aujourd'hui 
qu'un  nouvel  élément,  la  cardiographie,  s'ajoute  à  ceux  sur  les- 
quels on  pouvait  baser  le  diagnostic  des  maladies  du  cœur,  la 
détermination  des  lésions  de  cet  organe  deviendra  plus  précise 
encore,  mais  à  la  condition  que  l'on  fasse  concourir  au  diagnostic 
tous  les  moyens  dont  on  peut  disposer. 

La  cardiographie  et  la  sphygmographie  combinées  se  prêtent  un 
mutuel  appui;  on  comprend  mieux  le  mécanisme  de  la  circulation 
cardio-vasculaire  quand  on  peut  saisir  à  la  fois  comment  le  sang 
est  chassé  par  le  ventricule,  et  comment  il  est  reçu  par  les  artères. 
Dans  les  maladies  du  cœur  surtout,  la  cardiographie  s'annonce 
comme  un  précieux  élément  de  diagnostic  ;  elle  révèle  en  effet  des 
actes  dont  l'existence  échappe  à  tout  autre  moyen  d'observation, 
tels  que  la  réplétion  des  ventricules,  l'action  plus  ou  moins 
énergique  des  oreillettes,  la  vacuité  plus  ou  moins  grande  qui  suit 
la  systole  ventriculaire,  etc. 

Si  l'auscultation  traduit  quelquefois  par  des  bruits  anormaux 
des  lésions  valvulaires  très  légères,  d'autres  fois  elle  ne  donne  que 
des  signes  peu  prononcés  pour  des  lésions  importantes  qui  com- 
promettent beaucoup  la  fonction  du  cœur.  En  somme,  l'intensité 
des  bruits  révélés  par  l'auscultation  n'est  pas  en  raison  du  trouble 
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de  la  circulation  cardiaque.  L'inscription  de  la  pulsation  du  cœur 
traduisant  au  contraire  le  trouble  fonctionnel,  supplée  à  ce  que 
l'auscultation  a  d'insuffisant. 

Nous  consacrerons  un  chapitre  spécial  aux  bruits  anormaux 
qui  se  produisent  dans  le  cœur  et  dans  le  système  vasculaire.  On 
a  généralement  considéré  ces  bruits  comme  résultant  du  pas- 
sage du  sang  par  un  orifice  rétréci,  et  en  vertu  de  celte  théorie 
générale  on  a  admis,  sans  preuves  suffisantes,  des  spasmes  sié- 
geant aux  orifices  du  cœur  ou  sur  le  trajet  des  vaisseaux.  Nous 
ferons  voir  qu'un  simple  abaissement  de  la  tension  artérielle,  tel 
qu'il  s'en  produit  après  une  course  rapide,  après  une  hémor- 
rhagie,  ou  pendant  la  fièvre,  suffit  pour  faire  naître  un  bruit  de 
souffle  aux  orifices  artériels  du  cœur;  tandis  qu'une  élévation  de  la 
pression  artérielle  atténue  ou  supprime  les  bruits  qui  se  produi- 
duisent  à  ces  orifices,  même  quand  il  existe  une  lésion  organique 
du  cœur  ou  des  vaisseaux. 

La  théorie  des  bruits  de  souffle  relève  entièrement  de  la  physi- 
que, ainsi  que  Chauveau  l'a  fait  voir  par  de  remarquables  expé- 
riences que  nous  aurons  à  exposer,  en  nous  écartant  parfois,  sur 
certains  points,  de  la  théorie  de  ce  physiologiste. 


Caractères  graphiques  des  altérations  organiques 
de  l'appareil  circulatoire. 

g' 388.  —  Tandis  que  les  troubles  fonctionnels  de  la  circulation 
se  traduisent  par  un  nombre  assez  restreint  de  types  du  pouls 
exprimant  des  changements  dans  la  contraction  des  capillaires, 
et  peut-être  dans  la  force  du  cœur,  les  altérations  organiques 
du  cœur  et  des  vaisseaux  donnent  naissance  à  un  nombre 
presque  infini  de  variétés  du  pouls  et  de  la  pulsation  cardiaque. 
Cela  tient  à  ce  que  les  lésions  portent,  en  général,  sur  plusieurs 
points  de  l'appareil  circulatoire.  Une  lésion  simple  et  n'atteignant 
qu'un  seul  orifice  du  cœur  est  chose  rare,  car  presque  toujours  la 
lésion  d'un  orifice  consiste  en  un  rétrécissement  avec  insuffisance 
des  valvules;  le  plus  souvent  plusieurs  orifices  sont  altérés  à  la 
fois,  et  ces  lésions  se  compliquent,  dans  certains  cas,  d'athérome 
de  l'aorte  et  des  gros  vaisseaux. 

Toutes  ces  altérations  modifient  le  cours  du  sang,  chacune  à  sa 
manière,  de  sorte  que  la  combinaison  de  lésions  de  sièges  diffé- 
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rents,  d'intensités  inégales,  engendre  une  variété  extrême  de 
troubles  dans  la  circulation  cardio-vasculaire. 

On  se  perdrait  dans  cette  complication,  si  l'on  n'avait  de  pré- 
cieux moyens  d'analyser  la  signification  des  tracés  pathologiques 
du  cœur  ou  des  vaisseaux.  Ces  moyens  consistent,  d'une  part  dans 
les  expériences  de  pathologie,  au  moyen  desquelles  on  crée  sur 
un  animal  telle  ou  telle  lésion  du  cœur  ou  des  artères;  d'autre 
part,  dans  l'emploi  de  l'appareil  artificiel  ou  schéma  de  la  circu- 
lation. Sur  cet  appareil,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  on  gou- 
verne à  son  gré  la  force  impulsive  du  cœur,  le  volume  des  sys- 
toles, la  réplétion  des  cavités  et  la  résistance  des  petits  vaisseaux  ; 
on  change  l'élasticité  de  l'aorte  ou  des  artères;  on  rétrécit  les 
orifices  du  cœur  ;  on  en  rend  les  valvules  insuffisantes  ;  enfin  on 
pratique  des  rétrécissements  des  artères,  ou  bien  on  adapte  à  ces 
vaisseaux  des  poches  élastiques,  imitant  les  différentes  sortes  d'a- 
névrysmes. 

Depuis  que  l'inscription  des  pulsations  du  cœur  est  devenue 
applicable  à  la  clinique,  elle  a  apporté  de  nombreux  renseigne- 
ments sur  la  nature  des  lésions  du  cœur  ou  des  vaisseaux.  D'autre 
part,  cette  inscription  combinée  à  celle  du  pouls  ou  de  la  respira- 
tion fait  saisir  d'importantes  relations  qui  échapperaient  le  plus 
souvent  à  nos  sens. 

Les  cardiogrammes  et  les  sphygmogrammes  recueillis  simulta-  , 
nément  donnent  la  mesure  du  temps  qui  s'écoule  entre  la  pulsation  JÂ  > 
du  cœur  et  celle  d'une  artère.  Cette  mesure,  que  l'emploi  du  chro-  j  '  * 
nographe  permet  d'obtenir  avec  une  exactitude  extrême,  traduit 
le  plus  ou  moins  de  facilité  que  le  cœur  éprouve  à  se  vider,  car 
les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte  se  soulèvent  plus  ou  moins  tôt, 
suivant  la  charge  exercée  sur  elles  par  la  pression  du  sang  (§  79). 

Mais  c'est  surtout  pour  apprécier  le  retard  différent  du  pouls  de 
deux  artères  que  l'inscription  simultanée  des  deux  pulsations  a 
de  l'importance.  On  peut  ainsi  mesurer  avec  exactitude  le  défaut 
de  synchronisme  des  pulsations  dans  deux  artères  homologues,  5 
phénomène  que  les  médecins  connaissent  sous  le  nom  de  pouls  / 
différent,  et  auquel  ils  attachent,  avec  raison,  une  grande  impor-  ^ 
tance  pour  le  diagnostic  du  siège  des  anévrysmes.  Or,  le  défaut 
de  synchronisme  du  pouls  de  deux  artères  homologues  n'est 
perceptible  au  toucher  que  dans  des  cas  fort  rares,  lorsque 
l'intervalle  entre  les  deux  battements   est  très  grand;  dans 
les  tracés,  au  contraire,  on  apprécie  facilement  un  défaut  de 
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synchronisme  d'un  vingtième  ou  d'un  trentième  de  seconde. 

Quand  le  pouls  est  irrégulier,  il  est  indispensable  d'inscrire  à 
la  Ibis  les  pulsations  du  cœur  et  celles  des  artères,  si  l'on  veut 
connaître  la  véritable  nature  du  rythme  anormal  des  pulsations. 
Il  existe,  en  effet,  des  types  variés  d'irrégularités  du  pouls.  Parfois 
le  nombre  des  battements  du  cœur  excède  celui  des  pulsations 
artérielles,  parce  que  certaines  systoles  ventriculaires  sont  trop 
faibles  pour  soulever  les  valvules  sigmoïdes  et  pour  faire  pénétrer 
w^juJ-  le  sang  dans  les  artères.  Cela  se  produit  quelquefois  par  suite 
d'inégalités  dans  la  force  des  systoles,  mais  plus  souvent  encore 
par  suite  d'un  reflux  du  sang  à  travers  la  valvule  mitrale  insuffi- 
sante. Or  ces  reflux  s'accompagnent  de  caractères  particuliers 
de  la  pulsation  du  cœur  inscrite  au  cardiographe. 


Importance  de  la  précision  du  diagnostic  dans  les  maladies  du 

cœur. 

'§  389.  —  Le  concours  de  tous  les  éléments  dont  on  dispose 
aujourd'hui  donne  une  précision  très  grande  au  diagnostic  des 
lésions  cardiaques.  On  a  fait,  il  est  vrai,  à  notre  école  organicienne 
le  reproche  de  pousser  déjà  trop  loin  cette  précision.  Cela  ne 
conduit,  disait-on,  qu'à  la  constatation  de  désordres  tellement 
graves  qu'ils  sont  au-dessus  des  ressources  de  la  thérapeutique. 
Lorsque  Bouillaud  a  affirmé  que  le  diagnostic  d'une  maladie  du 
cœur  était  devenu,  grâce  à  l'auscultation,  aussi  certain  que  celui 
de  n'importe  quelle  maladie  chirurgicale,  à  côté  de  ses  admira- 
teurs il  s'est  trouvé  des  indifférents  qui  considéraient  toute  cette 
perfection  comme  stérile  et  rappelaient  la  célèbre  épigraphe  que 
Corvisart  écrivit  en  tête  de  son  livre  sur  les  maladies  du  cœur  : 
Iiseret  lateri  lethalis  arundo. 

Dût-on  admettre  l'exactitude  de  l'assertion  de  Corvisart  et  con- 
sidérer les  lésions  du  cœur  comme  incurables,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que  ces  maladies  peuvent  persister  pendant  bien  des 
années  sans  compromettre  la  vie.  Souvent  ces  lésions  ne  causent 
la  mort  qu'indirectement,  quand  elles  se  compliquent  de  maladies 
pulmonaires  ou  d'accidents  cérébraux.  Mais  l'incurabilité  des  lé- 
sions organiques  du  cœur  n'est  rien  moins  que  démontrée  ;  chez, 
les  jeunes  sujets  principalement,  on  constate  souvent  la  dispari- 
tion de  tous  les  signes  d'une  lésion  valvulaire  ;  on  est  alors  en 
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droit  d'admettre  que  celte  lésion  elle-même  a  disparu.  J'ai  vu, 
pour  mon  compte,  des  exemples  de  guérison  totale  d'insuffisances 
aortiques  très  caractérisées. 

Du  reste,  la  parfaite  connaissance  de  la  nature  d'une  lésion  du 
cœur  permet  seule  d'instituer  ce  que  l'on  peut  appeler  l'hygiène 
spéciale  du  malade,  et  de  prescrire  des  moyens  destinés,  tantôt  à 
faciliter  la  circulation  générale  ou  la  circulation  pulmonaire,  tan- 
tôt à  produire  un  resserrement  des  vaisseaux  de  la  grande  ou  de 
la  petite  circulation. 

L'étude  graphique  de  la  fonction  du  cœur  et  des  vaisseaux  est 
un  excellent  moyen  de  suivre  les  effets  d'un  traitement,  et  de 
saisir  l'action  des  médicaments  d'après  la  comparaison  des  types^ 
recueillis  à  différents  intervalles  après  leur  administration.  C'est 
ainsi  que  Lorain,  et  après  lui  beaucoup  d'éminents  praticiens, 
ont  étudié  sur  les  malades  les  effets  de  la  digitale,  de  l'opium,  de 
la  quinine,  etc.  La  thérapeutique  chirurgicale  elle-même  s'éclaire 
de  cette  méthode  quand  elle  veut  observer  la  marche  de  certaines 
guérisons,  soit  qu'il  s'agisse  de  constater  le  retour  graduel  de  la 
circulation  d'un  membre  après  une  ligature  d'artère,  soit  qu'il 
faille  suivre,  jour  par  jour,  heure  par  heure,  l'oblitération  graduelle 
d'un  anévrysme  ou  celle  des  vaisseaux  d'une  tumeur  pulsatile. 


Influences  de  la  respiration  sur  la  circulation  dans  les  maladies  «lu 

cœur  et  des  vaisseaux. 


§  390.  —  Dans  la  circulation  normale,  on  aperçoit  à  peine  sur 
le  sphygmogramme  les  influences  de  la  respiration  ;  mais,  dans 


Fig.  269.  Influences  exagérées  de  la  respiration  sur  les  caractères  du  pouls  dans  l'asthme. 


les  maladies,  cette  influence  est  parfois  très  marquée,  soit  que  les 
mouvements  respiratoiresagissent  avec  plus  d'énergie.comme  dans 
l'asthme  (fig.  269),  ou  dans  les  cas  d'obstacles  au  passage  de  l'air  par 
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les  voies  respiratoires  ;soilquc  le  cœur  ou  les  vaisseaux  se  trouvent 
dans  un  état  qui  les  rende  plus  sensibles  aux  influences  de  la 
respiration.  Un  anévrysme  de  l'aorte,  par  exemple,  rend  par- 
Ibis  les  iniluences  respiratoires  sensibles  jusque  dans  des  artères 
très  éloignées  du  cœur;  d'autre  part,  certaines  lésions  du  cœur, 
telles  que  la  persistance  du  canal  artériel,  se  traduisent  par  des 
■Uul-  inflexions  du  sphygmogramme  qui  correspondent  aux  phases  de 
la  respiration.  Il  est  bien  entendu  que  ces  signes  échappent  entiè- 
rement au  tact  le  plus  exercé. 

Les  irrégularités  du  pouls  sont  quelquefois  rythmées  avec  la 
respiration.  Or,  bien  que  le  rôle  de  la  respiration  soit,  dans  ces 
cas,  encore  assez  obscur,  on  arrivera  bientôt  peut-être  à  le  com- 
prendre. En  effet,  l'influence  de  la  respiration  modifie  le  rythme 
du  cœur  chez  certains  animaux,  chez  le  chien  par  exemple  (§  100). 
Cette  modification  s'observe  surtout,  paraît-il,  quand  la  tension 
artérielle  est  élevée.  11  y  a  là  des  rapprochements  à  faire,  et  des 
expériences  à  instituer;  nous  les  signalons  à  l'attention  des  phy- 


siologistes  et  des  médecins. 


Résultats  empiriques  fournis  par  les  caractères  du  pouls 
et  de  la  pulsation  du  cœur  dans  les  maladies. 

§  391.  —  Il  arrive  quelquefois  de  rencontrer,  dans  certaines 
maladies,  des  formes  du  pouls  ou  de  la  pulsation  du  cœur  qui  se 
reproduisent  à  peu  près  constamment  avec  des  types  identiques, 


Fig.  270.  Caractères  du  pouls  dans  la  colique  de  plomb. 


sans  qu'il  soit  possible  d'assigner  une  cause  à  la  production  de 
ces  formes.  Dans  ces  cas,  il  est  important  de  ne  pas  hasarder  une 
théorie.  Pourquoi  le  pouls  de  la  colique  de  plomb  et,  en  général, 
de  l'intoxication  saturnine,  a-t-il  des  dicrotismes  multiples  et 
une  ascension  verticale  (fig.  270)?  Pourquoi  l'insuffisance  nritrale 
produit-elle,  plus  que  toute  autre  lésion  du  cœur,  l'irrégularité 
du  pouls?  Pourquoi  les  fièvres  éruplives  présentent-elles,  souvent 
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à  leur  début,  un  pouls  fréquent,  mais  dépourvu  des  caractères 
de  ia  faible  tension  artérielle,  etc.?  Toute  réponse  actuelle  à  ces 
questions  aurait  l'inconvénient  d'empêcher  des  recherches  nou- 
velles; et  pourtant  on  entrevoit  déjà  la  cause  probable  de  ces  ca- 
ractères du  pouls.  ,> 

La  colique  de  plomb  paraît  s'accompagner  d'un   surcroît  ^^J^  C4~>3iy4 
d'énergie  de  la  systole  du  c    o  i  .  L'insuffisance  mitrale,  en^ 
produisant  un  reflux  de  sang  du  ventricule  dans  l'oreillette  gau-^y^.  ftA^j 
che,  constitue  une  diminution  du  travail  de  la  systole  qui  est 
ainsi  avortée;  cela  permet  au  cœur  d'exécuter,  après  une  courte  ^  ^ 
pause,  une  systole  nouvelle  (§  217).  Mais  ces  interprétations,  noust^4  -JtC 
le  répétons,  seraient  prématurées;  des  expériences  spéciales,  sou- 
vent répétées  et  variées  de  diverses  manières,  donneront  seules 
une  réponse  satisfaisante  à  ces  questions. 

§  392.  —  De  V association  des  différents  éléments  de  diagnostic. 
—  La  percussion,  la  palpation  et  l'auscultation  sont  les  trois  pré- 
cieux moyens  qui  ont  porté  le  diagnostic  des  affections  du  cœur  à 
un  haut  degré  de  précision.  Il  n'y  a  rien  à  ajoutera  ce  qu'on  trouve 
dans  les  traités  classiques  sur  l'application  qui  peut  en  être  faite,  ni 
sur  la  préférence  qui  doit  être  accordée  à  chacun  de  ces  moyens, 
suivant  les  cas  particuliers  ;  mais  il  est  utile  de  montrer  comment 
l'inscription  de  la  pulsation  du  cœur  s'associe  aux  autres  mé- 
thodes, et  de  faire  ressortir  les  avantages  de  cette  association. 

La  percussion  du  cœur  et  la  palpation  renseignent  sur  la  posi- 
tion et  sur  le  volume  de  l'organe  central  de  la  circulation  ;  elles 
déterminent  le  lieu  où  l'on  doit  rechercher  la  pulsation  de  chacun 
des  ventricules;  elles  indiquent  parfois  un  déplacement  ou  une 
augmentation  de  volume  du  cœur,  par  suite  desquels  la  pulsation 
doit  être  explorée  ailleurs  qu'en  son  siège  ordinaire.  L'auscultation 
suffit  bien  souvent  pour  faire  le  diagnostic  du  siège  de  la  lésion 
à  laquelle  on  a  affaire,  de  sorte  que  l'exploration  graphique  a 
surtout  pour  rôle  de  déterminer  la  nature  des  troubles  que  la 
lésion  apporte  dans  la  fonction  du  cœur. 

Il  y  a  toutefois  des  cas  où  l'auscultation  gagne  à  être  intime- 
ment combinée  à  l'exploration  graphique.  Ainsi,  dans  certaines 
lésions  dont  nous  parlerons  plus  loin,  le  battement  que  la  palpation 
perçoit  n'est  pas  la  pulsation  véritable  du  cœur,  c'est-à-dire  qu'il 
ne  correspond  pas  au  début  de  la  systole  des  ventricules.  Or,  en 
se  servant  d'un  stéthoscope  particulier,  on  peut  inscrire  la  puisa- 
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tion  cardiaque  en  môme  temps  qu'on  ausculte  les  bruits  du  cœur. 
Au  moment  où  se  produit  un  souffle,  on  suit  des  yeux  la  courbe 
qui  s'inscril;  et  dans  cette  forme,  riche  en  détails,  où  se  marquenl 
a  la  fois  les  systoles  et  les  diastoles  des  cavités  du  cœur,  on 
trouve,  relativement  au  moment  de  la  production  des  bruits,  des 
renseignements  bien  plus  complets  et  bien  plus  certains  que  ceux 
<jue  donne  le  battement  passager  qui  traduit  a  nos  sens  la  systole 
des  ventricules. 

Jusqu'ici  le  stéthoscope  qui  se  prête  le  mieux  à  cette  double 
exploration  est  celui  que  Constantin  Paul1  a  imaginé.  Cet  in- 
strument est  formé  d'un  pavillon  étroit  qui  communique  avec 
deux  ou  plusieurs  tubes  flexibles  que  les  observateurs  s'intro- 
duisent dans  les  oreilles.  Autour  du  pavillon  du  stéthoscope  est 
un  espace  annulaire  creux  dans  lequel  on  raréfie  l'air  au  moyen 
d'une  ventouse  en  caoutchouc.  Ce  vide  fait  adhérer  le  pavillon  du 
stéthoscope  aux  parois  thoraciques  et  maintient  l'instrument 
dans  une  position  fixe;  en  outre,  le  stéthoscope  ainsi  appliqué 
n'éprouve  pas ,  sous  l'influence  des  mouvements  respiratoires, 
les  degrés  inégaux  de  pression  contre  la  poitrine  qui  s'observent 
toujours  quand  l'instrument  est  maintenu  avec  la  main. 

Supposons  qu'un  des  tubes  du  stéthoscope  soit  introduit  dans  le 
conduit  auditif  et  que  l'autre  soit  mis  en  rapport  avec  le  tambour 
à  levier  d'un  polygraphe  ;  en  même  temps  qu'on  entendra  les  bruits 
du  cœur,  on  verra  les  pulsations  s'inscrire,  et  en  lisant  sur  ces 
dernières  l'instant  où  se  produit  chacun  des  actes  qui  constituent 
une  révolution  du  cœur,  on  sera  renseigné  sur  l'instant  précis 
auquel  correspond  le  bruit  que  l'auscultation  révèle. 

Cet  appareil  semble  susceptible  de  modifications  qui  le  rendront 
plus  apte  à  cette  double  exploration;  mais,  tel  qu'il  est,  il  rend 
déjà  les  plus  grands  services  au  diagnostic  des  lésions  organiques 
du  cœur. 

En  passant  en  revue  les  signes  extérieurs  de  différentes  mala- 
dies qui  intéressent  spécialement  la  fonction  circulatoire,  nous 
commencerons  par  les  troubles  vaso-moteurs ,  et  nous  conser- 
verons pour  la  fin  l'étude  des  lésions  organiques  du  cœur  et  des 
vaisseaux. 

1.  Constantin  Paul  (Bull,  de  VAcad.  demed,  1881). 
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DE  LA  FIÈVRE   ET  DE  L'ALGIDITÉ. 
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fluence de  l'algidité.  —  Diminution  de  la  force  et  de  la  fréquence  du  pouls  dans 
l'algidité.  —  Des  différentes  sortes  d'algidité.  —  Ordre  de  succession  de  ces  deux 
stades  dans  les  maladies  qui  présentent  l'algidité  et  la  fièvre. 


DE    LA  FIEVRE. 

|  393.  —  Le  nom  de  fièvre  qui  vient  du  latin  /eruere1,  celui  de 
pyrexie  qui  vient  du  grec  itïïp,  montrent  que  c'est  l'élévation  de 
température  qui,  aux  premiers  âges  de  la  médecine,  a  été  consi- 
dérée comme  le  phénomène  caractéristique  de  l'état  fébrile.  Mais 
les  nosologistes  modernes,  attachant  plus  d'importance  à  l'entité 
morbide  qu'à  la  corrélation  des  phénomènes,  ont  cru  devoir 
prendre  pour  type  de  la  fièvre  l'affection  paludéenne.  Dans  cette 
maladie,  la  cause  est  toujours  la  même,  mais  on  observe,  à  titre 
de  stades  successifs,  des  étals  tout  à  fait  contraires ,  à  en  juger 
du  moins  par  l'opposition  qui  existe  entre  les  symptômes.  L'ac- 
cès de  fièvre  intermittente  qui,  dans  la  pathologie  moderne,  re- 
présenterait la  fièvre  franche,  se  compose  de  trois  stades  que  les 
«tuteurs  divisent  ainsi 2  : 

«  1°  Stade  de  froid.  —  Faiblesse,  courbature,  malaise  général,  ^ 
céphalalgie,  inaptitude  au  mouvement,  pâleur  de  la  face  et  des 

1.  Quelques  auteurs  de  l'école  vitalistc  ont  fait  dériver  le  nom  de  fièvre  du  latin 
{sabin)  februo,  qui  veut  dire  purifier  ;  pour  eux,  en  effet,  la  fièvre  est  un  effort  de  la 
nature  pour  chasser  les  humeurs  peccantes.  (Fizes,  de  Montpellier.  Traité  des  fièvres 
1759.)  Van  Swieten  émet  des  idées  semblables. 

2.  Compendium  de  médecine  pratique. 
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extrémités,  froid  très  vif,  tremblement,  pouls  petit,  fréquent,  irré- 
gulier; la  respiration  offre  les  mêmes  caractères;  soif,  anorexie, 
parfois  nausées  et  vomissements; 

«  2°  Stade-  de  chaleur.  —  Bientôt,  au  froid  succèdent  des  bouffées 
de  chaleur;  la  peau  se  colore,  s'injecte;  sa  température  paraît  s'é- 
lever; cependant  la  peau  reste  chaude  et  sèche;  le  mouvement  de 
rétraction  qui  s'était  produit  dans  les  tissus  et  semblait  avoir 
diminué  le  volume  des  parties,  est  remplacé  par  une  turgescence 
et  un  mouvement  inverse;  le  pouls  devient  plus  régulier,  dur 
et  plein  ;  la  respiration  est  accélérée  et  plus  large  ; 


«  3°  Stade  de  sueur. —  Enfin,  une  légère  moiteur,  qui  se  change 
K>>  r    p       bientôt  en  une  sueur  abondante,  se  répand  sur  toute  la  surface  du 

corps,  puis  se  dissipe,  et  la  peau  reprend  sa  température  natu- 
relle ;  en  même  temps,  le  pouls  perd  de  sa  fréquence,  et  les  autres 
fonctions  reviennent  à  l'état  normal.  » 

Une  pareille  définition  de  la  fièvre  ne  saurait  se  prêter  à  une 
analyse  physiologique,  puisqu'elle  renferme  trois  états  presque 
entièrement  opposés  entre  eux.  Chacun  de  ces  stades  devra  donc 
être  étudié  à  part,  sauf  à  reconstituer  plus  tard  l'accès  fébrile  avec 
ses  trois  phases,  afin  d'en  rechercher  le  lien  physiologique. 

Nous  reviendrons  donc  aux  définitions  anciennes  de  la  fièvre 
avec  augmentation  de  chaleur.  S'il  est  vrai  que,  dans  l'accès  de 
fièvre  palustre,  cet  état  ne  soit  qu'un  stade,  on  le  trouve  souvent 
isolé  dans  d'autres  maladies  fébriles;  lui  seul  constitue  la  mani- 
festation vraiment  constante  de  la  fièvre,  telle  que  la  comprenaient 
les  anciens.  Disons  donc  avec  Galien  :  Febris  est  innati  caloris  decli- 
natio  ad  statum  qui  prœler  naturam  sit,  pulsibus  quoque  vehemen- 
lioribus  ac  crebrioribus  redditis. 

Si  nous  empruntons  à  l'ancienne  médecine  sa  définition  de  la 
fièvre,  c'est  parce  que  cette  définition  n'exprime  que  l'ensemble 
des  faits  observés  et  qu'elle  est  dégagée  de  toute  interprétation 
théorique;  nous  trouverons  dans  la  physiologie  l'explication  des 
phénomènes  que  la  clinique  a  constatés. 

Le  rôle  de  la  contractilité  vasculaire  relativement  à  la  réparti- 
tion de  la  température  a  été  précédemment  exposé  (§  342).  On  a  vu 
aussi  comment  cette  contractilité,  réglant  le  cours  du  sang,  mo- 
difie la  tension  artérielle  (g  223),  et  par  suite  la  force  du  pouls 
(g  185), et  même  la  fréquence  des  mouvements  du  cœur.  On  ne  s  e- 
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tonnera  donc  pas  si  nous  rapportons  au  relâchement  vasculaire 
les  phénomènes  qui  révèlent  l'existence  de  la  fièvre,  et  que  nous 
allons  rapidement  passer  en  revue,  en  les  partageant  en  deux  grou- 
pes: 

1°  Phénomènes  qui  se  passent  du  côté  des  tissus  :  chaleur,  rou- 


o 


yeur,  gonflement. 


2°  Phénomènes  qui  ont  pour  siège  les  artères  et  le  cœur  :  Force 
plus  grande  du  pouls,  modifications  de  sa  forme,  accélération  des 
mouvements  du  cœur. 


Chaleur  des  téguments  dans  la  fièvre. 

§  394.  —  Lorsqu'on  touche  la  main  d'un  fébricitant,  on  la  trouve  ^  'u^A 

brûlanteet  l'on  n'hésiterait  pas,  d'après  le  témoignage  des  sens, 
à  déclarer  que  le  malade  a  beaucoup  plus  chaud  qu'un  homme  en 
santé.  Mais  si,  pour  plus  de  rigueur  dans  l'observation,  on  emploie 
le  thermomètre  pour  apprécier  l'élévation  de  la  température, 
l'instrument  ne  signale  ordinairement  que  dans  quelques  régions 
une  température  au-dessus  de  la  normale.  Dans  les  fièvres  les 
plus  intenses,  on  trouve  seulement  3  ou  4  degrés  centigrades  d'aug- 
mentation de  la  température  de  la  bouche  ou  du  rectum. 

Cette  discordance  entre  les  renseignements  fournis  par  le  toucher 
et  les  indications  du  thermomètre  tient,  en  grande  partie,  à  ce  que 
la  main  et  l'instrument  ne  sont  pas  appliqués  aux  mêmes  parties  du 
corps  pour  y  explorer  la  température.  Le  toucher  s'adresse  aux 
parties  superficielles,  à  la  main,  aux  téguments  des  membres  ou 
de  la  face  du  malade,  tandis  qu'on  applique  le  thermomètre,  tantôt 
dans  l'aisselle,  tantôt  dans  les  cavités  naturelles  où  la  température 
est  toujours  plus  élevée. 

L'élévation  de  la  température  que  le  toucher  constate  dans  la 
fièvre  consiste  bien  plutôt  en  un  nivellement  de  la  température  j, 
des  différentes  parties  du  corps  qu'en  un  échauffemenl  absolu.  Il 
se  produit,  sous  l'influence  de  la  fièvre,  un  effet  analogue  à  celui 
qu'on  observe  dans  un  organe,  après  la  section  du  grand  sympa- 
thique §  258,  ou  dans  le  corps  tout  entier,  après  la  section  du 
bulbe  et  la  division  des  origines  de  tous  les  nerfs  vaso-constric- 
teurs. 

Mais  nous  venons  de  dire  que  le  thermomètre,  lorsqu'on  le 
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plonge  dans  les  parties  profondes,  accuse  une  élévation  réelle  de 
température;  cet  échauffement  de  l'intérieur  du  corps  dans  les 
lièvres  s'accompagnant  d'une  circulation  très  rapide  exprime 
nécessairement  un  accroissement  de  la  production  de  chaleur, 
§  362*.  Toutefois,  on  ne  l'observe  pas  toujours.  Ainsi,  dans  le 
stade  de  chaleur  du  choléra,  stade  qu'on  a  appelé  réaction  et 
qui  est  franchement  fébrile,  à  en  juger  par  tous  les  symptômes 
généraux,  la  chaleur  intérieure  est  moindre  que  dans  le  stade 
précédent,  ou  d'algidité,  pendant  lequel  les  extrémités  du  corps 
étaient  froides. 

§  395.  —  De  la  rougeur  des  téguments  dans  la  fièvre.  —  La  colora- 
tion rouge  des  téguments  étant  due  à  la  plus  grande  quantité  de 
i^^^-  '  lvv^  sang  qu'ils  renferment,  et  cette  quantité  de  sang  étant  sous  la 
dépendance  du  calibre  des  petits  vaisseaux,  il  était  tout  naturel 
de  rattacher  au  relâchement  vasculaire  la  rougeur  de  la  peau  qui 
accompagne  la  fièvre.  C'est  encore,  sous  une  forme  généralisée, 
la  coloration  rouge  des  tissus  dont  on  a  coupé  le  grand  sympa- 
thique. 

Toutes  les  affections  fébriles  ne  présentent  cependant  pas  une 
rougeur  marquée  des  téguments;  il  semble  que  le  relâchement 
vasculaire  puisse  porter  sur  les  parties  profondes  sans  intéresser 
la  circulation  cutanée.  L'indépendance  des  circulations  locales 
permet  de  comprendre  cette  inégale  répartition  du  relâchement 
.  vasculaire. 

Enfin,  la  teinte  rutilante  des  téguments  dans  la  fièvre  montre 
bien  que  la  rougeur  n'est  pas  due  à  une  stase  du  sang,  mais  à  une 
circulation  plus  rapide.  Dans  les  veines  d'un  fébricitant,  comme 
dans  celles  d'une  glande  en  fonction  g  264,  le  sang  n'a  pour. 
;  ainsi  dire  pas  le  temps  de  devenir  veineux;  aussi,  lorsqu'on  saigne 
un  de  ces  malades,  trouve-t-on,  en  général,  le  sang  fort  rouge  et 

1.  Dans  la  Physiologie  médicale  de  la  circulation  du  sang,  frappe  surtout  au 
phénomène  nivellement  de  la  température,  je  n'ai  pas  tenu  suffisamment  compte  de 
l'élément  production  de  chaleur  et  j'ai  attribué  au  relâchement  vasculaire  le  rôle 
primitif  dans  les  phénomènes  fébriles.  Il  y  a,  en  réalité,  deux  sortes  de  fièvres,  ou  du 
moins  d'étals  fébriles  :  celui  où  le  trouble  vaso-moteur  est  primitif,  et  celui  ou  ce 
trouble  est  consécutif  à  un  accroissement  de  la  production  r!e  chaleur.  Du  reste,  la 
théorie  de  la  fièvre  que  j'ai  donnée  a  eu  cette  mauvaise  fortune  que  ceux  qui  I  ont 
acceptée  l'ont  attribuée  à  Traube,  qui  l'a  reproduite  en  effet  (Die  Fieberlekre,  Mcd. 
Centralzeitung,  1863  cl  186'.),  tandis  que  ceux  qui  l'ont  rejetée  m'ont  vivement 
reproché  d'avoir  trop  négligé  l'accroissement  de  la  production  de  chaleur. 
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Vi  _^/L  cJ^ 

quelquefois  presque  artériel.  La  rougeur  qui  lient  à  une  stase  i^1^ 
sanguine  se  caractérise,  au  contraire,  par  une  coloration  bleuâtre 
des  téguments,  ainsi  que  par  une  teinte  très  foncée  du  sang 
Yeineux. 

g  396.  —  Gonflement  des  extrémités  dans  la  fièvre.  —  Le  gonfle- 
ment des  organes  dont  les  vaisseaux  sont  relâchés  a  déjà  été 
décrit  à  propos  des  influences  vaso-motrices  ;  il  est  naturel  de 
le  rencontrer  dans  la  fièvre.  Mais,  en  supposant  que  dans  cet  état 
morbide  tous  les  vaisseaux  soient  relâchés,  il  est  évident  que  le 
gonflement  ne  portera  pas  sur  tous  les  organes,  car  il  faudrait 
pour  cela  que  la  masse  de  sang  fût  augmentée.  Le  gonflement 
sera  donc  partiel,  et  c'est  à  la  périphérie  du  corps  qu'il  se  localisera. 
Le  sang,  en  effet,  se  logera  de  préférence  dans  les  vaisseaux  les 
plus  dilatables.  Or,  ce  sont  précisément  les  vaisseaux  superficiels  * 
qui  offrent  le  moins  de  résistance,  car,  dans  les  régions  profondes 
du  corps,  le  sang  qui  tend  à  dilater  les  vaisseaux,  ne  rencontre 
pas  seulement  comme  obstacle  la  force  contractile  de  leurs  parois, 
mais  encore  la  compression  qu'exercent  sur  eux  les  tissus  envi- 
ronnants. Pour  un  égal  relâchement  des  tuniques  contractiles, 
les  vaisseaux  superficiels  devront  donc  se  laisser  dilater  plus  : 
facilement  que  les  vaisseaux  profonds,  de  sorte  que  le  fébricitanl 
aura  les  extrémités  et  la  face  gonflées.  La  fausse  bonne  mine  qui 
en  résulte,  et  qu'on  observe  pendant  la  période  aiguë  de  la  fièvre 
typhoïde,  par  exemple,  fait  place  subitement  à  l'amaigrissement 
des  traits  et  à  l'émaciation  des  extrémités,  aussitôt  que  la  fièvre 
a  disparu  et  que  les  vaisseaux  ont  repris  leur  calibre  normal. 


Phénomènes  qui  se  passent  du  côté  du  cœur  et  des  artères 

dans  la  fièvre. 

§  397.  —  Fréquence  plus  grande  des  mouvements  du  cœur  dans  la 
fièvre,  —  On  a  vu  §  217  que,  suivant  que  la  tension  artérielle 
s'abaisse  ou  s'élève,  les  battements  du  cœur  s'accélèrent  ou  se 
ralentissent.  Les  phénomènes  vaso-moteurs  de  la  fièvre  doivent 
donc  entraîner  une  accélération  des  mouvements  du  cœur. 

Les  médecins  ont  reconnu  que  le  chiffre  du  pouls  s'élève  ou 
s'abaisse,  en  général,  avec  la  température  ;  aussi,  la  plupart  d'entre 
eux  se  sont-ils  longtemps  bornés  à  compter  le  pouls  pour  estimer 
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l'intensité  de  la  fièvre.  Boerhaave  a  dit,  quidquid  de  febre  novit 
mcdicus  id  vero  omne  velocilate  pulsuum  sola  cognoscitur.  On  ne 
pourrait  plus  accepter  aujourd'hui  cet  aphorisme  comme  l'expres- 
sion d'une  loi  générale.  Dans  certains  cas,  le  pouls  est  très  fré-, 
quent  sans  que  la  température  superficielle  soit  élevée.  Ces 
désaccords  entre  la  température  et  la  fréquence  du  pouls  sont 
très  importants  a  connaitre';  ils  correspondent  d'ordinaire  à  une 
stase  du  sang  dans  quelque  point  de  l'économie,  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  dit  §  386. Nous  indiquerons  des  exemples  de  ce  désac- 
cord à  propos  de  certaines  maladies  :  choléra,  péritonite,  etc. 

§  398.  —  De  la  force  du  pouls  dans  la  fièvre.  L'augmentation 
de  la  force  du  pouls  est  aussi  habituelle  dans  la  fièvre  que  l'aug- 
mentation de  fréquençe_jdes  pulsations  ;  tous  les  auteurs  l'ont 
expressément  indiquée  dans  la  définition  de  cette  maladie. Or,  la  phy- 
siologie monlre  que  deux  conditions  capables  d'augmenter  la  force 
du  pouls  existent  chez  le  fébricitant  :  d'une  part,  l'abaissement  de 
la  tension  artérielle  §  185  d'autre  part  l'augmentation  du  volume 
des  artères,  §  182.  Il  est  facile  de  constater  par  le  toucher  cette 
augmentation  du  volume  des  artères  chez  les  sujets  qui  ne  sont 
pas  très  gras  et  chez  qui  l'on  sent,  à  travers  la  peau,  le  cordon 
formé  par  l'artère  radiale  au  poignet.  La  dilatation  des  artères  est 
un  effet  du  relâchement  de  leurs  parois,  comparable  à  celui  qui 
se  produit  après  la  section  du  grand  sympathique. 

Ainsi,  tous,  les  traits  saillants  par  lesquels  les  médecins  ont 
caractérisé  l'état  fébrile  avec  chaleur  peuvent  rigoureusement 
être  rattachés  à  une  modification  de  la  contractilité  des  vaisseaux. 
Un  relâchement  vasculaire,  lorsqu'il  se  produit  dans  l'organisme 
tout  entier,  suffit  pour  entraîner  à  sa  suite  tout  le  cortège  des 
symptômes  fébriles. 

Il  est  vrai  que  plusieurs  de  ces  effets  pourraient  être  également 
produits  par  un  accroissement  de  l'action  du  cœur.  Cette  cause 
de  la  fièvre  a  été  admise  sans  preuve  par  beaucoup  d'auteurs; 
Boerhaave8  dit  :  «  La  fièvre  consiste  en  une  contraction  plus  ra- 

1.  La  plupart  des  chevaux  qui  sont  abattus  dans  les  écoles  vétérinaires  sont 
atleints  de  lésions  du  pied.  Quelquefois  ces  affections  sont  aiguës  et  accompagnées  de 
fièvre.  Dans  les  expériences  que  j'ai  faites  avec  Chauveau,  nous  avons  plusieurs  fois 

onstaté,  avec  le  manomètre,  que  les  chevaux  qui  avaient  la  fièvre  présentaient  une 
ension  artérielle  plus  faible  qu'à  l'état  normal. 

2.  Boerhaave,  Aphor.  574,  t,  II,  in-4°.  Paris,  1771. 
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«  pide  du  cœur  irrité  par  une  cause  morbifique.  »  Assurément  cette 
hypothèse  est  celle  qui  vient  la  première  à  l'esprit,  en  présence 
d'un  ensemble  de  symptômes  qui  annoncent  un  mouvement  plus 
rapide  du  sang,  mais  les  expériences  sont  contraires  à  cette  sup- 
position. N'avons-nous  pas  vu  que,  sous  l'influence  d'une  course 
rapide,  on  fait  naître,  chez  un  animal,  tous  les  phénomènes  circu- 
latoires qui  se  rencontrent  dans  la  fièvre,  §  218?  Cet  échauffement 
du  corps,  cette  augmentation  de  force  et  de  fréquence  du  pouls 
chez  l'animal  qui  vient  de  courir  ont  été  également  interprétés 
par  un  surcroît  de  l'activité  du  cœur,  et  pourtant,  le  manomètre 
appliqué  aux  artères  montre  que  la  pression  du  sang  y  est  plus 
faible  que  pendant  le  repos. 

\\  sera  curieux  cependant  de  provoquer  chez  les  animaux  dif- 
férentes espèces  de  fièvres,  soit  par  traumatisme,  soit  par 
inoculation  de  virus  sepliques,  et  de  chercher  au  moyen  du 
manomètre  si,  dans  tous  ces  cas,  la  pression  est  plus  faible  qu'à 
l'état  normal,  ou  si,  dans  quelques-uns,  il  n'y  a  pas  augmentation 
de  l'action  du  cœur.  La  différence  des  caractères  du  pouls  des 
fièvres  éruptives  avec  celui  des  autres  fièvres  tendrait  à  faire 
admettre  qu'il  peut  en  être  ainsi. 


g  399.  —  De  la  forme  du  pouls  dans  la  fièvre.  —  A  défaut  de  me- 
sures manométriques  impossibles  à  obtenir  sur  l'homme,  on  peut, 


Fig.  271.  Ligne  i,  pouls  dans  la  fièvre;  ligne  2,  pouls  dans  l'apyrexie.  —  Spliygmogrammes 
recueillis  sur  un  même  malade. 

d'après  la  forme  graphique  du  pouls,  conclure  à  l'état  de  la  tension 
artérielle  dans  la  fièvre.  Cette  forme  est  en  général  celle  de  la 
faible  tension  §  385  ;  elle  rappelle  celle  qu'on  obtient  après  un 
exercice  musculaire  violent,  c'est-à-dire  dans  des  conditions  où 
l'existence  d'une  tension  faible  est  démontrée. 

La  figure  271  montre  le  pouls  d'un  malade  qui,  sous  l'influence 
d'une  coxalgie,  avait  tous  les  soirs  un  accès  de  fièvre  avec  chaleur. 
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La  ligne  supérieure  est  le  pouls  recueilli  pendant  la  fièvre,  l'infé- 
rieure est  le  pouls  recueilli  pendant  l'apyrexie.  Si  l'on  rapproche 
de  cette  figure  celle  qui  montre  la  forme  du  pouls  au  repos  et 


Fig.  272.  Ligne  1,  Pouls  d'un  individu  au  repos;  ligne  2,  pouls  du  même  sujet  après  un 

exercice  musculaire. 


après  un  exercice  musculaire  violent  (fig.  272),  on  voit  entre  elles 
des  analogies  frappantes  qui  plaident  en  faveur  de  l'existence 
d'une  faible  tension  artérielle  dans  la  fièvre1. 


§  400. —  Caractères  du  pouls  dans  les  différentes  espèces  de  fièvre.— 
Si  l'on  quitte  le  point  de  vue  physiologique  pour  s'attacher  à  l'ob- 
servation clinique  des  différentes  espèces  de  fièvre,  on  trouve,  dans 
la  forme  du  pouls,  un  des  éléments  les  plus  importants  de  la  sé- 
méiologie  ;  l'emploi  du  sphygmographe  permet  d'apprécier,  <à  cet 
égard,  des  nuances  délicates  qui  échapperaient  au  toucher. 

Pour  que  cette  étude  fournisse  d'utiles  renseignements  sur  la 
-  marche  de  la  maladie,  il  faut  que,  dans  chacune  des  affections 

fébriles  dont  on  voudra  suivre  les  phases,  le  pouls  soit  recueilli 
au  moins  une  fois  chaque  jour.  Le  tracé  se  modifie  d'une  ma- 
nière très  caractéristique  suivant  que  la  maladie  tend  vers 
la  guérison  ou  vers  la  mort  ;  il  varie  aussi  sous  l'influence  de 
ces  changements  dans  1  état  général  auxquels  on  a  donné  le  nom 
de  crises;  enfin,  l'action  de  la  plupart  des  médicaments  se  marque, 
du  côté  du  pouls,  par  des  effets  qui  souvent  peuvent  servir  à 
guider  la  thérapeutique. 

Dans  mes  premières  publications,  n'ayant  pour  étudier  les  modi- 

1 .  Chez  le  malade  dont  il  vient  d'être  question,  il  n'y  avait  pas  apyrexie  complète  le 
malin,  mais  l'état  fébrile  était  bien  moins  prononcé  que  le  soir,  quoique  la  fréquence 
du  pouls  excédât  le  chiffre  normal.  Dans  les  fièvres  intermittentes,  l'état  d'apyrexie 
,  v/v-semble,  au  contraire,  s'accompagner  de  tension  artérielle  plus  forte  qu'à  l'état  normal; 
le  pouls  est  en  môme  temps  plus  rare  qu'à  l'état  sain, 


i 
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fications  du  pouls  clans  les  maladies  que  les  types  que  j'avais  pu 
recueillir  moi-même,  j'appelais  de  tous  mes  vœux  le  concours 
d'autres  médecins  qui,  mieux  placés  que  moi  pour  suivre,  jour 
par  jour,  les  phases  des  maladies,  pouvaient  rassembler  des  séries 
de  tracés  correspondant  à  l'état  d'un  même  malade  observé  quo- 
tidiennement. Un  grand  nombre  de  médecins  ont  répondu  à  mon 
appel,  et  je  pourrais  aujourd'hui,  si  cela  n'excédait  l'étendue  de 
ce  chapitre,  présenter  de  nombreux  sphygmogrammes  sur  lesquels 
on  suit,  avec  une  admirable  clarté,  les  transformations  de 
l'état  circulatoire  dans  les. maladies.  Les  lecteurs  qui  voudraient 
se  convaincre  de  l'importance  des  modifications  du  pouls  aux 
différentes  phases  des  maladies  n'ont  qu'à  se  reporter  aux  remar- 
quables travaux  de  mon  regretté  collègue  et  ami  Lorain1. 

§  401.  —  Caractères  du  pouls  dans  l'état  typhoïde.  —  Il  ne  fau- 
drait pas  croire  que  la  maladie  spéciale  qui  a  reçu  le  nom  de 


Fig.  273.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis,  à  des  jours  successifs,  dans  une  fièvre  typhoïde. 

fièvre  typhoïde  présente  une  forme  du  pouls  qui  lui  soit  exclusive. 
A  côté  de  cette  maladie  qui  se  caractérise  anatomiquement  par 
l'ulcération  des  plaques  de  Peyer,  les  pathologistes  ont  groupé 

1.  Lorain,  le  Pouls,  éludes  de  médecine  clinique.  Paris,  1870.  —  Le  Choléra  oh- 
servè  à  Vhôpilal  Saint-Antoine.  Paris,  1868.  —  De  la  température  du  corps  lmmain 
et  de  ses  variations  dans  les  différentes  maladies.  Paris,  1877. 
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res  affections  qui,  sous  le  nom  d'états  typhoïdes,  présentent 


Fig.  274.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  à  intervalles  successifs  dans  la  fièvre  typhoïde, 

par  P.  Lorain. 


des  phénomènes  généraux  assez  analogues  à  ceux  de  la  fièvre 
typhoïde  proprement  dite.  Certaines  pneumonies,  les  érysipèles 
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graves,  la  septicémie  (autrefois  infection  purulente),  certaines     j(*  °r>^-j 
formes  de  la  fièvre  puerpérale,  etc.,  présentent  le  faciès,  l'abatte-     ^  i*lX^< 
ment  des  forces  musculaires,  le  délire  qu'on  observe  dans  la  ^yl^  - 
fièvre  typhoïde  ;    la  similitude  s'étend  aux  caractères  de  la 
circulation  du  sang  dans  ces  différentes  affections ,  comme  on 
en  pourra  juger  d'après  quelques  tracés. 

La  figure  273  représente  une  série  de  tracés  recueillis,  à  des  jours 
successifs,  sur  un  môme  malade  atteint  de  fièvre  typhoïde.  On  y  • 
voit  le  pouls  prendre  un  dicrotisme  de  plus  en  plus  prononcé  pen- 
dant la  phase  d'augment  (tracés  l  et  2),  puis  présenter  un  espace 
plus  grand  entre  les  deux  ondes  (tracés  3,  4)  ;  dans  cet  intervalle  se 
glisse  une  troisième  onde  qui  s'accentue  de  plus  en  plus  (5  et  6)  ; 
c'est  la  fin  du  plateau  systolique,  §  72,  qui  apparaît. 

Les  mêmes  caractères  s'observeront  dans  la  figure  274  em- 
pruntée à  l'ouvrage  de  Lorain  (1).  Ces  derniers  tracés  ont  été  ob- 
tenus avec  un  sphygmographe  qui  grandissait  les  courbes 
environ  deux  fois  plus  que  dans  la  figure  273. 

L'apparition  du  triple  rebondissement  est  un  caractère  impor-  n 
tant  de  l'approche  de  la  convalescence  ;  nous  le  rencontrerons  à 
la  fin  des  autres  maladies  fébriles.  Au  moment  de  la  convales- 
cence, le  pouls  présente  parfois  aussi  un  peu  d'irrégularité. 

Le  caractère  le  plus  marqué  du  pouls,  dans  la  fièvre  typhoïde,  est 
assurément  l'existence  d'un  dicrotisme  très  prononcé;  ce  phéno- 
mène semble  tenir  à  la  laxité  extrême  des  parois  artérielles, 
§  174,  et  à  la  grande  perméabilité  des  capillaires.  On  retrouvé 
le  dicrotisme,  à  peu  près  au  même  degré,  dans  les  autres  états 
typhoïdes,  dans  certaines  pneumonies  et  érysipèles  graves,  ainsi 
que  dans  la  septicémie.  Certains  agents,  l'alcool,  par  exemple,  à  Bu~S 
mettent  la  circulation  dans  un  état  analogue  à  celui  de  la  fièvre 
typhoïde  :  le  pouls  de  l'ivresse,  à  moins  qu'elle  ne  soit  accom-%^ 


pagnée  de  troubles  gastriques,  présente  à  nn  haut  degré  le  dicro-  Hfu 
tisme. 

§  402.  —  Du  pouls  dans  la  pneumonie  à  forme  typhoïde.  —  J'em-  , 
prunte  encore  à  l'ouvrage  de  Lorain  les  sphygmogrammes  repré- 
sentés fig.  275;  ils  sont  fournis  par  un  malade  qui,  au  cours  d'une 
pneumonie,  présenta  les  caractères  de  l'état  typhoïde;  le  dicro- 
tisme, très  prononcé  lorsqu'on  examina  le  malade  pour  la  pre- 


1.  Lorain.  De  la  température  humaine,  t.  H. 
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micre  fois  (le  20  avril),  fit  bientôt  place  (le  24)  au  pouls  de  la  con- 


Fig.  275.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  dans  une  pneumonie  à  forme  typhoïde.  (P.  Lorain.) 


Fig.  276.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  dans  une  pneumonie  franche.  (P.  Lorain.) 


valescence;  l'apparition  de  la  fin  du  plateau  systolique  y  est 
évidente.  On  pouvait  déjà  prévoir  la  convalescence  le  23,  d'après 
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le  changement  qui  s'était  produit  clans  la  forme  du  pouls  :  tri- 
crotisme. 

Si  l'on  compare  celte  figure  à  celle  qui  correspond  à  une  pneu- 
monie franche  276,  on  voit  que  dans  cctle  dernière,  môme  à  la 
période  aiguë  (5  juillet),  le  dicrotisme  esl  moins  prononcé  et  que 
les  caractères  de  la  convalescence  s'accusent  plus  fortement  dans 
les  sphygmogrammes  (du  8  et  du  11  juillet). 

§  403  —  Caractère  du  pouls  dans  la  septicémie  et  la  fièvre  puer- 


û 


n  - 


Fig.  277.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  dans  la  septicémie.  (P.  Lorain.) 


pérale  .  —  Les  pathologistcs  tendent  à  considérer  aujourd'hui  ces 
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deux  affections  comme  identiques  dans  leur  essence:  de  part  et 
d'autre,  c'est  l'introduction  dans  lesangd'un  ferment  qui  s'y  mul- 
tiplie et  en  altère  les  propriétés.  Une  accouchée  et  un  amputé  li- 
vrent tous  deux  aux  germes  atmosphériques  une  plaie  qui  leur 
ouvre  passage. 

Sans  entrer  dans  l'étude  de  ces  maladies,  il  suffit  de  rappeler 
qu'un  frisson  en  signale  le  début  et  que  la  lièvre  prend,  presque 
immédiatement,  une  intensité  extrême.  Le  pouls  acquiert,  dans  la 
première  période,  une  amplitude  énorme  et  un  dicrotisme  très  pro- 
noncé; la  fréquence  des  battements  du  cœur  devient  bientôt  trop 
grande  pour  que  le  dicrotisme  ait  le  temps  de  se  produire  com- 
plètement: il  est  tronqué  par  l'arrivée  de  la  pulsation  suivante, 
comme  dans  la  période  la  plus  aiguë  de  la  fièvre  typhoïde;  plus 
tard,  la  première  onde  se  voit  seule  (monocrolisme),  par  suite  de 
l'extrême  accélération  du  pouls.  La  figure  277  est  un  exemple  de 
fièvre  puerpérale  suivie  de  mort. 

.  g  404.  —  Caractères  du  pouls  dans  les  fièvres  éruptives.  — Il  existe, 
en  général,  une  différence  très  grande  entre  le  pouls  des  fièvres 


Il  S 


Fig.  278.  Types  des  formes  du  pouls  dans  les  fièvres  éruptives. 
1  scarlatine;  2  rougeole;  3  variole  confluente  ;  4  varioloïde;  5  variole  coufluente. 


éruptives,  à  leur  début,  et  celui  qu'on  observe  dans  les  autres  ma- 
ladies fébriles;  c'est  du  moins  ce  que  j'ai  constaté  dans  un  grand 
nombre  de  cas.  Cependant  il  n'est  pas  fait  mention  de  cette  diffé- 
rence dans  le  travail  de  Lorain.  Les  types  précédents,  figure  278, 
correspondent  à  des  fièvres  éruptives  de  natures  différentes  ;  on  voit 
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que  les  caractères  de  la  faible  tension  artérielle  manquent  presque 
entièrement:  le  dicrotisme  y  est  moins  prononcé  qu'à  l'état  normal, 
quoique  la  fréquence  corresponde,  dans  plusieurs  de  ces  cas,  à  un 
état  fébrile  intense.  Le  pouls  était  à  140  pulsations  chez  le  malade 
qui  a  fourni  le  tracé  n°  5  ;  la  peau  était  chaude  et  colorée.  On  pour- 
rait supposer  que,  dans  ces  cas,  l'activité  du  cœur  était  augmentée 
et  que  la  fréquence  des  battements  de  cet  organe  était  due,  comme  ,  / 
disaient  les  anciens,  à  une  excitation  directe  du  cœur.  Il  serait 
important  d'étudier,  au  moyen  d'expériences  sur  les  animaux,  les 
caractères  de  la  tension  artérielle,  après  avoir  provoqué  chez  eux, 
par  inoculation,  quelque  fièvre  éruptive. 

§  405.  —  Caractères  du  pouls  dans  la  fièvre  jaune.  —  Fusier  a  publié 
une  relation  des  épidémies  de  fièvre  jaune  qu'il  a  observées  à  la 
Vera-Cruz 1  ;  on  trouve  dans  son  travail,  des  sphygmogrammes 
nombreux;  nous  en  reproduisons  quelques-uns.  Une  particularité 


Fig.  *7'J.  Formes  du  pouls  dans  la  lièvre  jaune.  (Fusier.)  ^^~"V^~ 

notée  par  cet  auteur,  c'est  que  le  stade  de  chaleur  arriverait  dès 
le  début  de  la  maladie,  à  l'inverse  de  ce  qui  se  passe  dans  le  0 
choléra.  Le  pouls,  dès  les  premiers  instants,  prend  une  amplitude 
énorme,  ligne  1  fig.  279;  il  ne  présente  pas  de  dicrotisme;  sa  fré-  ^ 
quence  devient  extrême,  puis,  si  la  guérison  doit  arriver,  l'am- 
plitude du  pouls  tombe  au-dessous  de  la  normale  et  le  malade  v- v 
entre  dans  la  période  de  convalescence;  ensuite,  pendanttrès  long- 
temps, son  pouls  est  faible  et  rare  avec  rebondissements  multiples.  " 

1.  Fusier,  Résumé  d'éludés  sur  la  /lèvre  jaune  observée  à  la  Vera-Crut  de  1862  à 
1867.  (Extrait  du  Spcclaleur  militaire,  Paris,  1877.) 

'    '    -  >/ 
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Fusier  considérait  cet  état  comme  une  sorte  d'algidiLé  succédant 
a  la  lièvre. 

Dans  les  cas  où  la  maladie  se  prolonge  et  ne  tend  pas  à  la  gué- 


Fig.  280.  Formes  du  pouls  dans  la  lièvre  jaune,  dernière  période.  (Fusier.) 


9  Ijti^ 

y  t  yu    rison,  le  pouls  prend  les  caractères  typhoïdes  comme  on  le  voit  sur 
les  sphygmogrammes  de  la  figure  280. 


Nous  nê  pouvons  pousser  plus  loin  l'examen  des  caractères  du 
pouls  dans  les  fièvres;  un  traité  spécial  permettrait  seul  d'exposer 
ce  sujet  d'une  manière  suffisante  pour  guider  le  praticien  dans 
la  recherche  des  caractères  graphiques  du  pouls.  Nous  avons  voulu 
seulement  montrer  qu'une  ressemblance  frappante  existe  entre 
les  formes  du  pouls  appartenant  à  des  états  morbides  que  les 
nosologistes  ont  dès  longtemps  groupés  dans  une  même  famille. 
Nous  avons  également  essayé  de  faire  voir  quelle  importance  il 
y  avait  à  comparer,  les  uns  aux  autres,  les  tracés  recueillis  à  inter- 
valles successifs,  pour  y  saisir  la  tendance  de  la  maladie  vers  une 
issue  favorable  ou  funeste.  Nous  compléterons  l'étude  de  la  fièvre 
en  cherchant  l'interprétation  physiologique  de  l'état  opposé  au 
stade  de  chaleur,  c'est-à-dire  de  l'algidité;  enfin  nous  rechercherons 
quel  lien  préside  à  la  succession  de  ces  deux  états  dans  les 
maladies  à  deux  stades,  et  comment  se  comporte  la  température 
dans  les  différents  états  fébriles. 
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§  406.  —  Le  mot  algidilé  (de  algidus,  froid)  s'applique  à  un 
ensemble  de  symptômes  opposés  à  ceux  de  la  fièvre  :  les  extré- 
mités sont  froides,  la  peau  décolorée,  les  traits  amaigris,  la  face 
grippée  comme  celle  d'un  cadavre.  Les  doigts  sont  quelquefois  si 
effilés,  que  les  bagues  tombent  d'elles-mêmes.  Le  pouls  est  petit, 
parfois  irrégulier,  la  fréquence  en  est  tantôt  plus  grande  qu'à 
l'état  normal,  et  tantôt  diminuée. 

Dans  cette  description  classique  de  l'état  algide,  sauf  la  fré-  ' 
quence  du  pouls  qui  peut  être  plus  grande  qu'à  l'état  normal,  on  n 
trouve  des  symptômes  à  peu  près  complètement  opposés  à  ceux  * 
de  la  fièvre,  qui  s'accompagne  de  chaleur.  Nous  montrerons  plus 
tard  que  ce  qu'il  y  a  de  contradictoire  dans  cette  fréquence  du 
pouls,  tantôt  augmentée  et  tantôt  diminuée,  peut  s'expliquer  par  y 
la  différence  des  causes  qui  paraissent  donner  naissance  à  l'état 
algide.  Cette  même  différence  dans  la  cause  de  l'algidité  produit 
encore  des  modifications  dans  la  répartition  de  la  température. 
Il  est  donc  indispensable  d'étudier  isolément  les  différentes  va- 
riétés de  cet  état  morbide. 

Nous  commencerons  par  un  type  bien  défini  :  l'algidité  qu'on 
observe  dans  les  fièvres  pernicieuses.  «  Dans  cet  état,  le  pouls  se  , 
«  ralentit,  les  lèvres  et  la  langue  pâlissent  et  se  décolorent.  L'a-  <r 
»  baissement  de  la  température  s'effectue  des  extrémités  au 
«  centre  :  les  pieds,  les  mains,  la  face,  se  refroidissent;  la  peau 
«  est  aussi  froide  que  le  marbre;  la  langue  est  pâle,  blanche,  ^ 
«  humide,  froide,  ainsi  que  l'air  chassé  de  la  poitrine.  La  chaleur 
«  se  réfugie  dans  l'abdomen  et  ne  s'y  dissipe  qu'en  dernier  lieu 
«  le  pouls  se  ralentit,  devient  rare,  fuit  sous  le  doigt  et  dispa- 


? 


«  rait1.  »  •  ^ 

L  ensemble  des  symptômes  est  ici  l'inverse  de  ceux  de  la  fièvre j 
or  la  physiologie  va  nous  montrer  qu'une  cause  tout  opposée* 
c'est-à-dire  un  resserrement  vasculaire,  produit  les  phénomènes 
que  nous  venons  d'énumérer. 

1.  Compendium  de  médecine.  , 
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Do  la  pâleur  des  téguments  dans  l'algldité. 

Y)     ,        n/  L 

\  407.  —  Celle  pâleur  est  une  conséquence  de  la  moindre  quan- 
tité de  sang  contenue  dans  les  vaisseaux;  elle  correspond  à  la 
pâleur  des  tissus  dont  on  galvanise  le  grand  sympathique.  Ajou- 
tons que,  dans  la  plupart  des  cas,  elle  s'accompagne  d'une  légère 
teinte  bleuâtre  des  tissus.  Le  ralentissement  du  cours  du  sang 
^  ^  1    dans  les  veines,  par  suite  du  resserrement  des  capillaires  artériels, 

paraît  être  la  cause  de  celte  coloration  ;  en  effet,  le  sang  qui  passe 
lentement  des  arlères  dans  les  veines  doit  prendre  à  un  haut 
degré  le  caractère  et  la  couleur  du  sang  veineux.  Il  se  produit 
ici  l'inverse  de  ce  qui  arrive  dans  la  fièvre  :  on  sait  que  dans 
celle-ci  le  sang  conserve,  jusque  dans  les  veines,  sa  teinte  ruti- 
lante. 


De  l'amaigrissement  subit  qui  se  produit  sous  l'influence 

de  l'algidité. 

§  408.  —  Il  est  inutile  d'insister  longuement  sur  ce  phénomène 
dont  la  cause  est  évidente.  Puisque  les  vaisseaux  relâchés  outre 
mesure  produisent,  dans  la  fièvre,  la  turgescence  des  tissus, 
le  spasme  vasculaire  devait  nécessairement  produire  l'effet  in- 
verse. C'est  alors  que  le  globe  oculaire  s'enfonce  dans  l'orbite, 
parce  qu'il  n'est  plus  soutenu  par  la  turgescence  du  lacis  de  vais- 
seaux qui  occupe  le  fond  de  la  cavitéorbitaire;  alors  aussi,  la  peau 
des  mains,  des  pieds  et  de  la  face  devient  trop  large  pour  les 
parties  qu'elle  contient  ;  on  y  peut  former  des  plis  qui  ne  s'effa- 
cent que  lentement  :  c'est  ce  qu'on  a  appelé  perte  d'élasticité  de  la 
peau. 

Nous  allons  faire  l'examen  des  phénomènes  qui  se  passent  du 
côté  des  artères  et  du  cœur. 


Diminution  do  la  force  et  de  la  fréquence  du  pouls  dans 

l'algidité. 

§  409.  —  Une  tension  artérielle  plus  forte  que  de  coutume  est 
la  conséquence  .nécessaire  du  spasme  des  vaisseaux.  Or,  cette 
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tension  suffit  pour  diminuer  lu  force  du  pouls,  §  185.  Ajoutons 
que  les  artères  elles-mêmes  participent  à  la  contraction,  et  nous 
aurons  une  raison  de  plus  pour  expliquer  l'affaiblissement  du 
pouls.  C'est  pour  cela  que,  dans  l'état  algide  très  prononcé, 
le  pouls  devient  le  plus  souvent  insensible  à  la  radiale,  et 
qu'il  faut,  pour  le  sentir,  explorer  un  vaisseau  d'un  plus  gros 
volume.  La  diminution  de  la  fréquence  des  pulsations  est  encore 
un  effet  secondaire  de  la  tension  augmentée,  §  223.  L'ensemble 
des  phénomènes  circulatoires  est  donc  bien  complètement  inverse 


— 


Fig.  281.  Trois  types  du  pouls  dans  l'algidité. 
Ligne  i,  mal  de  mer;  ligne  2,  nausées;  ligne  3,  après  un  vomissement. 


dans  l'état  de  fièvre  et  dans  celui  d'algidité.  Ainsi,  un  pouls  rare 
faible,  presque  entièrement  dépourvu  de  dicrotisme  s'observe 
dans  l'état  algide.  La  figure  281  en  montre  trois  types  recueillis 
dans  des  algid ités  de  causes  différentes  :  le  n°  1  est  le  pouls  du 
mal  de  mer;  le  n°  2  a  été  pris  sur  un  sujet  qui  avait  des  nausées; 
le  n»  3  a  été  recueilli  sur  le  même  sujet,  immédiatement  après  le 
vomissement'. 


1  l.c  vom.ssement  amène  l'algidité.  On  peut  dire  que  cet  effet  est  constant,  car 
tout  individu  qui,  sous  une  influence  quelconque,  est  pris  de  nausées,  pâlit  subite- 
ment; ,1  a  les  ma.ns  froides,  le  pouls  ralenti  et  plus  faible  que  de  coutume-  il  pré- 
sente, en  un  mot,  tous  les  signes  de  la  contraction  vasculaire.  Mais,  dans  cet  état  de 
a  c.rcu  ation,  il  peut  exister  des  degrés  très  variés.  En  général,  plus  la  durée  et  In- 
tensité de  1  état  nauséeux  sont  considérables,  plus  l'algidité  est  prononcée.  L'ingestion 
de  certaines  substances,  et  particulièrement  celle  du  tartre  stibié,  peut  produire  une  aH- 
d.te  auss,  complète  que  celle  du  choléra,  ce  qui  a  fait  donner  à  cette  intoxication  le 
nom  de  choiera  shbie.  Certaines  plantes  de  la  famille  des  solanées  possèdent  la 
propriété  nauséeuse  et  amènent  également  l'état  algide.  Enfin,  le  mal  de  mer  en 
même  temps  qu'il  cause  des  vomissements  et  des  nausées,  produit  l'étal  algide  àvt, 
tous  les  caractères  que  nous  connaissons. 

Quelquefois  pendant  les  efforts  du  vomissement,  il  survient,  dans  l'étal  de  la  cir- 
culalion, des  changements  qui  sont  les  conséquences  mécaniques  de  l'effort  et  ne  durenl 
pas  plus  que  lui.  Ainsi  la  face  se  congestionne  parfois  sous  l'influence  de  la  stase  du 
marby.  Circulation. 

o7 
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Dans  ces  cas,  l'algidilé  se  monlre,  pour  ainsi  dire,  isolément;  il 
est  vrai  qu'après  celle  période  de  froid  la  circulation  s'accélère 
légèrement;  mais  ni  la  force,  ni  la  fréquence  du  pouls,  ni  l'élé- 
vation de  la  température  superficielle,  n'excèdent  beaucoup  le 
degré  normal.  Dans  les  maladies  à  deux  stades,  l'algidité  est,  au 
contraire,  suivie  d'un  étal  fébrile  très  prononcé.  Le  pouls,  de 


Fig.  282.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  aux  différents  stades  d'une  fièvre  intermittente. 

(Dr  Imans.) 

faible  et  rare,  devient  fort  et  fréquent;  et  si  l'on  suit,  à  courts 
intervalles,  les  modifications  que  présentent  les  sphygmogrammes, 
on  assiste  à  toutes  les  phases  de  la  transformation  de  l'état 
circulatoire. 

Voici  quelques  exemples  de  cette  transformation  du  pouls.  La  fi- 
gure 282  montre  les  caractères  du  pouls  dans  les  stades  de  froid,  de 


tt(**v-. 
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sang  veineux;  les  battements  du  cœur  se  précipitent  pendant  ces  mômes  efforts,  mais, 
-bientôt  après,  ils  reprennent  la  lenteur  qui  est  le  caractère  ordinaire  de  l'algidité. 

J.  Hunter  (ïoc.  cit.,  liv.  III,  p.  377)  avait  été  frappé  de  cette  coïncidence  de  l'abais- 
sement de  la  température  avec  le  vomissement.  Il  en  avait  tiré  celle  conclusion  que  le 
siège  de  la  calorification  réside  probablement  dans  l'estomac.  Aujourd'hui  que  l'action 
du  grand  sympathique  est  connue,  on  comprend  qu'une  môme  influence  de  ce  nerf 
s'exerce  à  la  fois  sur  l'estomac,  sur  l'intestin  et  sur  les  vaisseaux. 

/VA  .  fi  V.^A    U_  (Avvvtv^- 
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chaleur  et  de  sueur  d'un  accès  de  fièvre  intermittente.  Cette  figure 
est  extraite  d'une  série  des  sphygmogrammes  qui  m'a  été  adressée 
en  1863,  par  le  Dr  Imans,  d'Utrecht.  Les  nus  1  et  2  Correspondent  à 
des  jours  d'apyrcxie;  le  n°  3  est  recueilli  pendant  un  stade  de 
l'roid,  à  6  heures  et  demie  du  soir.  A  9  heures,  le  malade  était 
dans  le  stade  de  chaleur  (ligne  4),  à  il  heures,,  dans  le  stade  de 
*ueur(hgne  5).  On  administra  du  sulfate  de  quinine  et  le  lende- 


Fig.  283.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  aux différentes  phases  d'une  lièvre  i„te„mlleule. 

main  le  pouls  avait  repris  les  caractères  de  l'apyrexie  (lignes  6 

La  figure  283,  empruntée  à  Lorain,  montre  (ligne  l)  le  pouls  dans 
lapyrexie;  (ligne  2),  un  stade  de  froid;  (ligne 3  et  4),  chaleur  et 
sueur;  (ligne  5),  apyrexie  ;  (ligne  6),  nouveau  stade  de  froid 

Enfin  la  figure  284  correspond  aux  changements  du  pouls  cli^z 

malÎdfe  iqUC  ^  ^  ******  et  de  r4aotion  fébrile  de  !» 

Hn  comparant  entre  eux  les  différents  types  du  pouls  qui  vien- 
nent dôfre  représentés,  on  aperçoit  certaines  différences.  Ainsi, 


Lu 
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à  égale  faiblesse  des  pulsations,  on  n'observe  pas  toujours 
une  égale  diminution  de  leur  nombre  :  c'est  que  l'état  algide 
peut  tenir  à  des  causes  diverses  qui  n'ont  de  caractère  essentiel 
que  la  diminution  de  la  circulation  périphérique. 


Fig.  284.  Série  de  sphygmogrammes  recueillis  aux  différente  stades  du  choléra. 
Algidité  extrême,  ligne  1  ;  l'algidilé  décroit  peu  à  peu,  lignes  2,  3  et  4;  la  réaction  fébrile  se  voit 
ligne  5;  nouvelle  algidité,  ligne  6.  (P.  Lorain.) 


Des  différentes  sortes  d  algidité. 


§  410.  —  Dans  le  corps  tout  entier,  comme  dans  un  organe  isolé, 
la  circulation  peut  être  ralentie  par  deux  causes  :  par  la  contraction 
^  ryv^  excessive  des  petits  vaisseaux,  ou  par  la  diminution  de  l'afflux  du 

l*o<s>~*~<*  sang.  Les  mêmes  effets  se  produisent  sur  la  circulation  d'un 

;£vwww  membre,  soit  qu'on  galvanise  les  branches  du  grand  sympathique 

'M-U^  qui  s'y  rendent,  soit  que  l'on  comprime  l'artère  afférente,  car 

o,  U~  dans  les  deux  cas  la  pression  du  sang  est  trop  faible  pour  lutter 
fji^  U<  '  contre  le  resserrement  des  vaisseaux.  De  même,  l'algidite  pourra  se 
^yyJ^-  (/v  1.^'  produire  dans  deux  conditions  opposées  :  soit  qu'un  spasme  vas- 
culaire  généralisé  entrave  la  circulation,  soit  que  la  quantité  de 
sang  que  contiennent  les  artères  soit  insuffisante  à  les  remplir. 
Une  hémorrhagie  abondante  donnerait  naissance  à  cette  dernière 
sorte  d'algidité,  mais  alors,  indépendamment  de  la  cause  évidente 
de  cet  état  algide,  certains  signes  objectifs  permettraient  de  le 
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distinguer  de  celui  qui  dépend  d'un  spasme  vasculaire.  Sur  un 

animal  soumis  à  d'abondantes  pertes  de  sang,  l'abaissement  de  la 

tension  artérielle,  l'accroissement  de  la  fréquence  du  pouls,  mon-  ' 

treraient  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  obstacle  produit  primitivement  ' 

par  le  resserrement  des  petits  vaisseaux.  Sur  l'homme,  en  fab- 

sence  d'un  moyen  direct  de  mesurer  la  tension  artérielle,  on 

sera  renseigné  par  la  fréquence  du  pouls  qui  est  augmentée 

après  une  hémorrhagie,  tandis  qu'elle  est  diminuée  dans  l'algi-     11 *  ^ 

dite  provenant  d  un  resserrement  vasculaire,  comme  celle  du 

mal  de  mer  ou  de  quelques  empoisonnements. 

Dans  certaines  maladies,  l'algidité  semble  avoir  une  cause  com-  ~ 
plexe.  Ainsi,  dans  le  choléra,  l'existence  d'un  spasme  vasculaire 
paraît  incontestable,  mais  il  s'y  joint  une  notable  diminution  de  k. 
la  masse  du  sang.  C'est  avec  raison  qu'on  a  appelé  hémorrhagie 
séreuse  la  perte  considérable  de  liquide  par  les  déjections  intes- 
tinales des  cholériques.  La  diminution  de  la  masse  du  sang  qui 
en  résulte  doit  compenser  les  effets  du  resserrement  vasculaire, 
et  maintenir  une  pression  assez  basse  dans  les  artères1.  On  s'ex- 
plique ainsi  que  le  pouls  garde  souvent  une  assez  grande  fréquence 
dans  la  période  algide  du  choléra. 

Enfin,  il  est  encore  une  autre  cause  qui  tend  à  ralentir  la  circu- 
lation générale,  c'est  l'existence  d'un  obstacle  à  la  circulation  pul- 
monaire. On  a  vu  §  290  que  si  l'on  oblitère  les  vaisseaux  du  poumon,  ût> 
soit  par  l'introduction  de  matières  pulvérulentes  dans  les  artères 
pulmonaires,  soit  par  l'injection  de  certaines  substances  comme 
l'ergotine,  soit  par  l'augmentation  de  la  pression  de  l'air  à  l'in- 
térieur du  poumon  §  289,  le  cours  du  sang  se  ralentit  dans  la  petite 
circulation,  et  le  cœur  gauche,  ne  recevant  plus  qu'une  quantité 
trop  faible  de  sang,  n'envoie  dans  les  artères  que  des  ondées  in- 
suffisantes. 

Dans  bien  des  cas,  un  obstacle  à  la  circulation  pulmonaire 
s'ajoute  aux  autres  influences  qui  produisent  l'algidité,  de  telle 
sorte  que  les  causes  de  cet  état  sont  extrêmement  complexes,  et  qu'il 
est  difficile  de  faire  la  part  de  chacune  d'elles.  Le  choléra,  par 
exemple,  présente  parfois,  à  un  haut  degré,  cette  gêne  de  la  circu- 
lation pulmonaire.  Outre  la  constatation  qu'on  a  faite  maintes  fois, 
à  l'autopsie  des  cholériques  morts  en  algidité,  d'une  réplétion 


1.  Cel  abaissement  de  la  pression  du  sang  dans  les  artères  a  été  du  reste  constaté 
directement  par  Magendie  sur  un  cholérique. 
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énorme  des  cavités  droites  du  cœur  et  des  artères  pulmonaires 
.certains  signes,  déçélaient,  pendant  la  vie,  que  le  sang  traversait 
insuffisamment  le  poumon  :  ainsi,  la  dyspnée  accusée  par  les 
malades,  la  cyanose  et  le  refroidissement  de  l'haleine.  (Ce  dernier 
phénomène  paraît  tenir  à  ce  que  l'air  ne  rencontre  pas  dans  les 
vaisseaux  du  poumon  un  sang  suffisamment  renouvelé  ) 

Beaucoup  d'autres  élats  algides,  ceux  des  fièvres  pernicieuses 
en  particulier,  sont  visiblement  accompagnés  d'une  gêne  de  la 
circulation  pulmonaire.  Les  troubles  de  la  circulation  générale 
sont  donc  insuffisants  pour  indiquer  avec  certitude  la  cause  prin- 
cipale d'un  étatalgide.  On  verra,  dans  le  chapitre  prochain,  com- 
ment la  comparaison  des  températures  superficielle  et  profonde 
renseigne  sur  la  cause  principale  de  l'algidité. 


Ordre  de  succession  des  deux  stades  dans  les  maladies  qui 
présentent  l'algidité  et  la  fièvre. 

vt^^w-^  lA^41 1  '  ~~  C'est  une  des  Iois  Physiologiques  les  mieux  établies,  qu'un 

resserrement  excessif  des  petits  vaisseaux  est  suivi  d'un  relâche- 
ment exagéré.  On  a  vu  des  exemples  nombreux  de  ces  alternances, 
lorsqu'il  a  été  question  de  la  contractilité  vasculaire.  Mais  on  ne 
saurait  admettre  que  la  réciproque  se  produise  au  môme  degré, 
et  qu'un  relâchement  vasculaire  soit  suivi  d'un  resserrement.  S'il 
est  vrai  que  cet  effet  existe  dans  un  grand  nombre  de  cas,  il  est 

^  plus  lent  à  se  produire,  et  beaucoup  moins  prononcé  que  le  relâ- 

chement  après  la  contraction.  Or,  dans  les  maladies  à  deux  stades, 
on  voit  apparaître  d'abord  le  resserrement  des  vaisseaux,  tan- 
dis que  la  dilatation  ne  vient  qu'en  second  lieu.  Le  stade  de  froid 
précède  donc  celui  de  chaleur. 

Cet  ordre  constant  montre  bien  que,  dans  les  maladies,  il  n'y  a 
pas  renversement  des  lois  physiologiques;  il  tend  aussi  à  modifier 
la  manière  dont  on  doit  concevoir  la  nature  des  différents  états 
morbides.  On  donnait  autrefois  le  nom  de  sthénique  à  l'état  fébrile; 
on  le  considérait  en  effet  comme  produit  par  un  excès  de  force  ; 

jjTvJrt-j  inversement  on  appelait  asthénique,  l'état  d'algidité. 
,  _  v  Ces  désignations  ne  sauraient  être  conservées,  car,  du  moment 

ou  1  on  admet  que  c'est  le  calibre  des  vaisseaux  qui  règle  le  cours 
^<atO>'*    (Lu  san&>  il  fau';  conclure  que  l'excès  de  force  contractile  de  ces 
vaisseaux  correspond  justement  à  l'état  algide,  et  leur  atonie  à  la 
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fièvre.  Ainsi,  la  succession  des  deux  stades  semble  justifier  l'opi- 
nion de  Henle  qui,  le  premier,  a  admis  qu'un  resserrement  vascu- 
laire  énergique  est  suivi  d'un  relâchement  produit  par  épuise- 
ment de  la  contractilité.  La  découverte  de  deux  sortes  de  nerfs 
vaso-moteurs,  dont  les  uns  provoquent  le  resserrement,  et  les 
autres  le  relâchement  des  vaisseaux,  modifie  seulement  la  manière  (t^j 
dont  on  devra  exprimer  la  succession  des  deux  stades  :  peut-être  Iyl^t< 
faudrait-il  dire  que  dans  la  plupart  des  maladies  les  nerfs  vaso- 
constricteurs  sont  atteints  les  premiers,  et  que  les  vaso-dilatateurs 
le  sont  plus  tardivement.  Il  n'est  pas  certain  que  la  fièvre  jaune, 
g  405,  constitue  une  exception  à  cet  égard. 

Trà     ■    ■  ■  ■'  '  ^^J^-^ 


CHAPITRE  XXXVI 


MODIFICATIONS  DE  LA   TEMPÉRATURE  GÉNÉRALE  DANS 

LES  MALADIES. 


De  la  calorimétrie  clinique.  -  De  la  thermoméfrie  clinique.  -  Lieux  d'applicalion  du 
nermometre.  -  Des  maladies  où  la  déperdition  de  chaleur  est  modifiée  par  un 
rouble  de  la  circulation.  -  Des  maladies  qui  s'accompagnent  d'un  changement  dans 
la  product.on  de  chaleur.  -  Courbes  simultanées  des  températures  centrale  et  pé- 
riphérique dans  les  maladies.  -  Rapports  entre  la  température  centrale  et  la  fré- 
quence du  pouls.  -  Des  sensations  de  chaleur  et  de  froid  chez  les  malades  -  Des 
changements  de  la  température  après  la  mort. 

Dans  les  chapitres  xxx  et  xxxi  nous  avons  dit  comment  la  cha- 
leur modifie  la  circulation  du  sang  et  comment,  à  son  tour,  la  cir- 
culation change  la  répartition  de  la  chaleur  dans  les  différents 
points  de  l'organisme.  Ces  théories  physiologiques  jettent  une 
vive  lumière  sur  la  nature  des  maladies  qui  se  caractérisent  par 
un  changement  dans  la  température  du  corps.  La  pathologie 
présente  des  exemples  de  toutes  les  modifications  de  latempérature 
animale  que  les  physiologistes  savent  produire  dans  leurs  labora- 
toires. Certaines  maladies  semblent  avoir  pour  caractère  dominant 
une  production  exagérée  de  chaleur,  certaines  autres  une  diminu- 
tion de  cette  production  ;  ailleurs  c'est  une  circulation  trop  rapide 
qui  échauffe  la  surface  du  corps;  d'autres  fois  la  circulation 
ralentie  produit  une  algidité  dans  laquelle  un  refroidissement 
extrême  de  la  surface  du  corps  coïncide  avec  une  température 
centrale  plus  élevée  qu'en  santé.  Ces  différents  états  sont  faciles 
à  confondre  entre  eux;  nous  essayerons  d'indiquer  les  moyens  de 
les  distinguer  les  uns  des  autres. 

L'évaluation  des  changements  dans  la  production  de  chaleur 
est  du  ressort  de  la  calorimétrie.  Mais,  comme  cette  méthode  n'est 
pas  encore  applicable  à  la  clinique,  il  faut  chercher  les  moyens  d'y 
suppléer  par  la  comparaison  des  températures  superficielle  et 
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profonde  chez  les  malades.  On  va  voir  que  cette  comparaison 
fournit  d'importantes  notions  sur  la  production  de  chaleur  dans 
les  différentes  maladies.  Toutefois,  comme  certaines  tentatives  de 
calorimétrie  clinique  ont  été  faites  à  différentes  époques,  il  y  a 
lieu  de  les  rappeler  en  quelques  mots. 


De  la  calorimétrie  clinique. 

§  412.  —  On  doit  rattacher  à  la  calorimétrie  certaines  expériences 
dans  lesquelles  on  a  mesuré  la  quantité  de  chaleur  qu'un  malade 
cède,  en  un  temps  donné,  à  l'eau  d'un  bain.  La  première  détermi- 
nation de  ce  genre  a  été  faite  par  Marteau  l.  Il  s'agissait  d'un 
homme  qui,  dans  un  espace  de  8  à  10  minutes,  avait  échauffé  d'un 
degré  l'eau  d'un  bain  froid  où  il  était  plongé;  en  calculant  le 
poids  de  l'eau  échauffée,  on  estima  que  le  corps  du  malade  avait 
cédé  au  bain  environ  250  calories. 

Liebermeister  et  son  élève  Kernig2  ont  basé  sur  ce  principe  une  \J 
méthode  de  calorimétrie  clinique.  Ces  auteurs  ont  cru  pouvoir 
conclure  de  leurs  expériences  que,  chez  certains  malades,  la  pro- 
duction de  chaleur  est  double  ou  triple  de  sa  valeur  normale.  Mais, 
comme  la  température  du  bain,  suivant  qu'elle  est  plus  ou  moins  ' 
élevée,  semble,  à  elle  seule,  faire  varier  la  production  de  chaleur, 
et  comme,  d'autre  part,  la  mesure  des  quantités  de  chaleur  cédées 
par  l'organisme  est  entourée  de  causes  d'erreur  malgré  les  précau- 
tions  les  plus  minutieuses,  il  semble  encore  presque  impossible 
d'arriver,  par  cette  méthode,  à  des  évaluations  précises. 

On  peut  prévoir  le  moment  où  de  vastes  calorimètres3  recevront 
des  malades  et  permeltront  d'établir  sur  des  mesures  rigou- 
reuses la  distinction  nosologique  des  maladies  où  la  production 
de  chaleur  est  augmentée  et  de  celles  où  elle  est  diminuée.  En 
attendant,  on  peut  déjà  savoir  si,  chez  un  malade,  la  production 
de  chaleur  est  élevée  ou  abaissée.  Ces  indications,  bien  que  pure- 
ment relatives,  sont  d'une  haute  importance;  elles  sont  fournies 
par  le  thermomètre. 

1.  Marteau,  Lettres  sur  la  chaleur,  in-8°,  1748.  (V.  Lorain,  de  la  Température  hu- 
maine, t.  I,  p.  203.) 

2.  Kernig,  Experimenlelle  Beilràge  sur  Kennlniss  der  V armer egulier une,  beim 
Mcnschen.  Thèse  Dorpat,  1864. 

3.  Voir,  pour  l'exposé  de  la  calorigraphie,  la  Méthode  graphique,  p.  357  et  587. 
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Du  la  thcnnoinctrle  clinique. 


g  413.  —  La  thermométrie  ne  donne  de  notions  importantes 
sur  la  chaleur  animale  qu'autant  que  l'on  compare  la  température 
v  centrale  à  la  température  périphérique  du  corps.  En  effet,  de 
simples  changements  dans  la  vitesse  de  la  circulation,  suivant 
qu'ils  sont  produits  par  un  relâchement  ou  par  un  resserrement 
vasculaire,  se  traduisent  par  des  variations  de  sens  inverse  des 
températures  superficielle  et  profonde.  Au  contraire,  tout  change- 
ment dans  la  production  de  chaleur  amènera  des  effets  de  même. 
Lw  sens  dans  les  différentes  régions  du  corps  :  il  y  aura  dès  lors 
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Fig.  285.  Schéma  des  répartitions  de  la  température,  suivant  qu'il  s'agit  d'un  changement  dans  la 
production  de  chaleur,  ou  d'un  trouble  circulatoire. 

élévation  simultanée,  ou  abaissement  simultané  des  températures 
superficielle  et  profonde.  Une  figure  schématique  rendra  ces  lois 
faciles  à  comprendre. 

Supposons  que,  sur  un  sujet  sain,  nous  ayons  mesuré  la  teinl 
pérature  intérieure  du  corps  et  la  température  superficielle  ;  cette 
dernière  sera  toujours  la  plus  basse,  de  sorte  qu'on  pourra  expri- 
mer la  différence  des  deux  températures  par  une  ligne; inclinée 
,  Norm.,  fig.  285,  dans  laquelle  l'extrémité  gauche  exprime  la  tem- 
pérature centrale  (environ  37°,5  cent.),  et  l'extrémité  droite  la 
température  superficielle,  soit  32°. 

Nous  avons  dit  qu'un  trouble  vaso-moteur  quelconque  aura  des 
.      effets  inverses  sur  les  températures  superficielle  et  profonde; 
ainsi,  un  relâchement  des  vaisseaux,  en  accélérant  le  cours  du 
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sang,  répartira  les  températures  suivant  la  ligne  ponctuée  Vd, 
élevant  la  température  superficielle,  mais  abaissant  la  tempéra- 
ture profonde,  §  361. 

D'autre  part,  un  resserrement  vasculaire  répartira  les  tempé- 
ratures suivant  V?\  refroidissant  la  superficie  et  échauffant  le 
centre. 

Supposons,  au  contraire,  que  la  production  de  chaleur  soit 
modifiée.  S'il  s'agit  d'un  accroissement  de  cette  production,  tout 
s'échauffera  à  la  fois,  car  l'excès  de  chaleur  fera  relâcher  les  vais- 
seaux, et  la  répartition  des  températures  se  fera  suivant  la  ligne 
supérieure  Prod-f .  Si  la  production  de  chaleur  est  moindre,  la 
répartition  des  températures  se  fera  suivant  la  ligne  Prod — . 

Assurément,  la  valeur  absolue  des  indications  thermométriques 
varie  beaucoup  suivant  la  température  ambiante,  surtout  pour 
les  régions  superficielles  qui  sont  particulièrement  exposées  aux 
influences  extérieures,  mais  le  sens  des  variations  sera  celui  qui 
vient  d'être  indiqué.  Ce  renseignement  permettra  donc  de  distin- 
guer la  nature  des  troubles  que  la  maladie  a  amenés  dans  la  tem- 
pérature. 

Cette  méthode  de  thermométrie  comparative  suppose  qu'au 
préalable  on  s'entende  bien  sur  les  lieux  où  devra  être  appliqué  le 
thermomètre  pour  évaluer  la  température  profonde  et  la  tempéra- 
ture superficielle. 


Lieux  d'application  da  thermomètre. 

§  414.  —  De  tous  les  points  accessibles  au  thermomètre,  le 
rectum  est  celui  qui  donne  la  température  la  plus  approchée  de 
celle  des  régions  centrales;  c'est  donc  celui  qu'on  doit  préférer1. 
Il  n'y  a  pas  de  difficulté  à  explorer  la  température  rectale  dans  la 

1.  H.  Kronecker  vient  d'imaginer,  pour  déterminer  avec  précision  la  température 
centrale  dans  les  maladies ,  de  petits  thermomètres  à  déversement  dont  le  volume  est 
à  peu  près  celui  d'un  noyau  d'olive.  Ces  thermomètres  peuvent  être  avalés  impuné- 
ment, et  quand  le  malade  les  a  rejetés,  on  constate  un  vide  dans  leur  boule.  En  plon- 
geant l'instrument  dans  de  l'eau  dont  on  élève  graduellement  la  température,  on  fait 
dilater  le  mercure,  et  le  vide  disparaît  à  un  moment  donné.  Quand  le  déversement 
du  mercure  est  sur  le  point  de  se  produire,  on  lit  sur  un  thermomètre  gradué  la 
température  de  l'eau  où  les  deux  instruments  sont  plongés.  Ce  degré  correspond  exac- 
tement à  la  plus  haute  température  à  laquelle  le  thermomètre  a  été  soumis  dans  l'in- 
térieur du  corps. 
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pratique  des  hôpitaux,  mais  dans  la  clientèle  privée,  beaucoup 
de  médecins  prennent  la  température  dans  la  bouche.  Ce  choix 
est  encore  admissible,  caria  température  buccale,  bien  que  plus 
basse  que  celle  du  rectum,  suit  à  peu  près  les  variations  de  celle 
dernière.  Mais  une  très  mauvaise  méthode  consiste  à  appliquer 
le  thermomètre  dans  l'aisselle;  en  effet,  la  température  de  cette 
région  offre  des  changements  qui  sont  parfois  en  désaccord  com- 
plet avec  ceux  de  la  température  du  rectum  et  de  la  bouche. 

La  figure  286  montre  cette  singulière  variation  de  la  température 
de  l'aisselle;  elle  est  formée  de  trois  courbes  qui  correspondent 
aux  variations  que  subit  la  température  de  trois  points  différent 


Fig.  286.  Courbes  des  variations  de  la  température  de  la  main  M,  de  la  bouche  B,  de  l'aisselle  A, 
sous  l'influence  de  changements  dans  la  température  de  l'air  extérieur. 


du  corps,  la  main,  l'aisselle  et  la  bouche,  quand  l'air  ambiant 
est  de  plus  en  plus  froid1. 

Quand  l'air  était  frais  (16°  cent.),  la  température  de  la  main  et 
celle  de  la  bouche  présentaient  un  écart  de  3°;  cet  écart  diminuait 
à  mesure  que  l'air  ambiant  s'échauffait  davantage.  Par  une  cha- 
leur de  3J°,  il  n'y  avait  plus  qu'un  demi-degré  d'écart  entre  les 
températures  de  la  bouche  et  de  la  main.  Ce  premier  résultat  con- 

1.  Les  valeurs  de  la  température  ambiante  se  lisent  sur  la  ligne  des  abscisses;  celle 
température  avarié  de  16°  à  31"  centigrades,  aux  différents  jours  où  l'on  a  expérimenté 
Sur  l'axe  des  ordonnées  est  l'échelle  des  températures  observées  en  chaque  partie  du 
corps;  c'est  à  cette  échelle  que  se  rapportent  les  hauteurs  des  trois  courbes  :  M,  tem- 
pérature de  la  main;  A,  température  de  l'aisselle;  B,  température  de  la  bouche,  le 
thermomètre  étant  placé  sous  la  langue,  et  la  respiration  se  faisant  par  le  nez. 

J'ai  recueilli  ces  températures  sur  moi-môme,  pendant  l'été  de  1858,  ayant  soin  d'ex- 
périmenter toujours  à  la  même  heure,  d'être  toujours  vêtu  de  la  même  façon  (pantalon 
et  veste  de  toile),  et  de  ne  commencer  la  détermination  des  trois  températures  qu'a- 
près être  resté  en  repos  et  assis  pendant  une  heure. 
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corde  avec  ce  que  nous  savons  du  nivellement  des  températures 
superficielle  et  profonde  dans  une  étuve  chauffée. 

.Mais  si  nous  considérons  la  courbe  A,  elle  nous  montre  une  sin- 
gulière variation  de  la  température  de  l'aisselle.  Tant  que  la 
lempératurc  ambiante  a  été  inférieure  à  20°,  l'aisselle  a  été  plus 
chaude  que  la  main;  dès  que  l'air  ambiant  s'est  échauffé  au-dessus 
de  20°,  l'aisselle  est  devenue  plus  froide  que  la  main.  Cette  varia- 
tion inverse  ressort  du  croisement  des  courbes  A  et  M,  croisement 
qui  s'observe  à  partir  du  moment  où  la  température  de  l'air  a 
atteint  22°  environ. 

Ainsi,  à  l'inverse  des  régions  profondes  qui  sont  toujours  plus 
chaudes  que  les  régions  superficielles,  l'aisselle,  pour  des  raisons 
encore  difficiles  à  saisir,  est  plus  chaude  que  la  main  si  la  tempé- 
rature ambiante  est  basse,  plus  froide,  si  la  température  ambiante 
est  élevée.  Il  ne  faut  donc  pas  chercher  en  cet  endroit  la  tem- 
pérature profonde  du  corps;  la  température  buccale  serait  moins 
défectueuse.  Mais  c'est  dans  le  rectum, dans  le  vagin,  dans  l'urèthre  ^ 
exploré  le  plus  profondément  possible,  dans  le  jet  d'urine  au 
moment  de  la  miction,  qu'on  trouvera  la  température  la  plus  ^ 
élevée  et  par  conséquent  la  plus  rapprochée  de  celle  des  régions 
profondes. 

Lorsqu'on  a  déterminé  la  température  centrale,  il  faut,  par 
une  seconde  opération,  mesurer  la  température  superficielle.  La 
bouche  étant  plus  exposée  que  le  rectum  au  refroidissement 
peut,  dans  certains  cas,  servir  à  cette  seconde  détermination; 
mais  la  main  est  préférable,  car  elle  se  prête  mieux  à  faire  res- 
sortir l'écart  entre  les  deux  températures.  On  doit,  préalablement, 
tenir  le  bras  hors  du  lit  pendant  quelques  minutes;  puis,  le  patient 
saisit  la  boule  du  thermomètre  et  la  garde  dans  la  main  pendant 
un  temps  toujours  le  même. 

§  415.  —  Étant  admis  que  la  température  rectale  doive  être 
de  37°, 5,  à  l'état  normal,  si  un  malade  présente  un  excès  d'un 
demi-degré  dans  la  température  profonde,  cela  peut  tenir,  soit  à 
une  production  de  chaleur  exagérée,  soit  à  la  rétention  de  la  cha- 
leur dans  les  centres,  par  suite  d'un  ralentissement  de  la  circulation 
qui  diminue  la  déperdition.  Dans  le  premier  cas,  on  devra  voir  la 
température  centrale  et  la  température  périphérique  plus  élevées 
toutes  deux  qu'à  l'état  normal  (Prod.  -f-,  fig.  285);  dans  le  second, 
l'élévation  de  la  température  centrale  coïncidera  avec  l'abaisse- 
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ment  de  la  température  périphérique  [Vr.  fig.  285).  Les  relations 
directes  ou  inverses,  des  deux  températures  permettront  également 
de  distinguer  l'algidité  profonde,  tenant  à  la  moindre  production 
de  chaleur,  de  l'algidité  superficielle  où  la  surface  du  corps  est 
seule  refroidie,  tandis  que  l'intérieur  est  échauffé1. 


Des  maladies  où  la  déperdition  de  chaleur  est  modifiée  par 
un  trouble  de  la  circulation. 

g  416.  —  Les  expériences  de  Pécholier  sur  les  effets  du  tartre 
stibié  et  de  l'émétine  §  349  m'avaient  paru  prouver  que,  dans  ces 
deux  empoisonnements,  c'est  un  resserrement  des  vaisseaux  qui 
^  fait  monter  la  température  centrale  et  baisser  la  température  péri- 
^   phérique.  Aussi  ai-je  considéré  comme  probable  que  dans  l'algi- 
dité du  choléra,  où  les  vaisseaux  superficiels  sont  exsangues,  la 
chaleur  devait  s'accumuler  dans  les  régions  centrales2.  Ces  vues 
yw—   Y        théoriques  ont  été  vérifiées  par  les  cliniciens  :  Zimmermannr- 
a  trouvé  dans  l'algidité  cholérique  la  température  rectale  à  39°,2  ; 
W£  Charcot4  a  constaté  aussi  dans  le  choléra  que  l'abaissement  de  la 
température  superficielle  est  accompagné  d'une  notable  élévation 
«de  la  température  rectale;  le  même  antagonisme  a  été  signalé 
^dans  le  stade  d'algidité  des  fièvres  pernicieuses. 
xj^vvJU^  L'éfcat  opposé  à  l'algidité  s'observe  dans  le  stade  de  chaleur  du 

cjk  v\A-  choléra,  ce  qu'on  a  appelé  la  réaction;  alors  les  vaisseaux  sont 
.  -,  .    ..  relâchés,  et  la  circulation  prend  une  grande  vitesse.  Dans  cet 

état,  la  théorie  fait  prévoir  que  réchauffement  des  parties  super- 
ficielles du  corps  amènera  un  abaissement  de  la  température 
profonde.  Les  observations  de  Charcot  ont  encore  vérifié  cette 
prévision. 

Certains  agents  toxiques,  par  exemple  l'alcool  pris  à  haute 
yH     dose,  produisent  les  mêmes  effets5.  On  connaît  cette  pratique  vul- 
gaire des  paysans  qui  consiste,  par  les  hivers  rigoureux,  à  en- 

1.  Il  faut  nécessairement  tenir  compte  de  la  température  ambiante  dans  l'apprécia- 
tion des  écarts  entre  les  températures  superficielle  et  profonde;  mais  la  valeur  absolue 
de  ces  écarts  importe  moins  que  le  sens  de  la  variation  qui  se  produit  au  cours  d'une 
maladie. 

2.  Marey,  Physiologie  pathologique  du  choléra.  {Gaz.  hebd.,  1865,  p.  743  et  763.) 

3.  Zimmermann,  Deutsche  Klinik,  1855. 

4.  Charcot,  Sur  la  température  du  rectum  dans  le  choléra  asiatique.  Mém.  de  la 
Soc.  de  Biologie,  1865,  p.  202. 

5.  Lorain,  de  la  Température  humaine,  t.  I,  p.  499. 


ne. 
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fouir  les  ivrognes  dans  du  l'umier,  afin  de  les  empêcher  de  se 
refroidir.  C'est  qu'en  effet  l'alcool  accélère  beaucoup  la  circulation, 
et  abaisse  ainsi  la  température  centrale.1  Beaucoup  d'expériences 
faites  sur  les  animaux  ont  montré  que  l'alcool  produit  un 
abaissement  de  la  température  centrale. 

11  est  probable  que,  si  les  médecins  appliquent  à  différents  états 
morbides  la  double  détermination  des  températures,  ils  en  trou- 
veront un  certain  nombre  où  la  circulation  rapide  et  réchauffe- 
ment de  la  superficie  du  corps  s'accompagnent  d'un  abaissement  de 
la  température  profonde. 

En  résumé,  toute  maladie  dans  laquelle  un  changement  de  la 
circulation  modifie  la  déperdition  de  chaleur  devra  se  caractériser  \ 
par  une  variation  inverse  des  températures  superficielle  et  pro- 
fonde.. :Tl°i'.~rC 


Des  maladies  qui  s'accompagnent  d  un  changement   dans  la 
production  de  chaleur. 

§  417.  —  L'inanition,  qu'elle  soit  produite  par  l'impossibilité 
d'ingérer  les  aliments,  par  leur  quantité  insuffisante,  ou  par  un 
défaut  d'absorption,  produit  constamment,  mais  à  des  degrés 
différents,  l'abaissement  de  la  température  centrale. 

Les  expériences  de  Chossat 2,  confirmées  par  un  grand  nombre 
de  physiologistes,  ont  rendu  ce  fait  évident.  Les  cliniciens  ont         ;  r/^^~ 
souvent  nolé  l'abaissement  de  la  température  centrale,  soit  chez 
des  sujets  dont  un  cancer  du  pylore  empêchait  l'alimentation r', 
soit  sur  des  aliénés  qui  refusaient  toute  nourriture.  Mais  c'est   r,  3^ 
surtout  chez  lès  enfants  qu'on  observe  le  refroidissement  par  ' 
alimentation  insuffisante.  Tantôt  il  se  produit  un  simple  dé- 
périssement que  Parrot  a  nommé  alhrepsie,  tantôt  l'état  désigné 

1.  Une  observation  curieuse  due  à  Bourneville  se  rapporte  à  un  cas  d'ivresse  coma- 
teuse à  la  suite  d'ingestion  d'alcool  :  la  température  centrale  était  tombée  à  36°.  (Voir 
Radouan,  de  l'Algidité  centrale.  Thèse.,  Paris,  1873,  p.  78.) 

2.  Chossat,  Recherches  expérimentales  sur  l'inanition  [Journ.  de  Magendie  de 
1828),  a  montré  que  la  température  centrale  s'abaisse  graduellement  chez  les  animaux 
privés  de  nourriture,  puis,  qu'elle  baisse  plus  brusquement  aux  approches  de  la  mort. 
A  ce  moment,  la  température  rectale  descend  parfois  jusqu'à  16°.  En  même  temps,  la 
température  superficielle  s'abaisse  également  ;  tous  les  auteurs  ont  signalé  ce  fait.  De 
sorte  que  l'inanition,  qui  diminue  la  production  de  chaleur,  agit  dans  le  même  sens 
sur  les  températures  centrale  et  périphérique. 

3.  Joffroy  {Comptes  rendus  de  la  Soc.  de  Diol.,  3  juillet  1869)  a  vu  la  température 
du  rectum  tomber  à  34"  chez  une  femme  qui  succombait  à  un  cancer  de  l'estomac. 


592  LA  CIRCULATION  DU  SANG, 

sous  le  nom  de  sclérème  infantile.  La  température  centrale  s'a- 
baisse beaucoup,  elle  tombe  à  35°  environ,  aux  approches  de  la 
mort;  Parrot  l'a  vue  descendre  à  21°  dans  le  rectum  d'un  enfant 
atteint  de  sclérème. 

Dans  certains    empoisonnements,   dans   l'urémie,  après  la 
morsure  des  serpents  venimeux,  dans  ces  étals  encore  mal 
définis  qu'on  nomme  adynamiques,  on  a  observé  un  abaissement 
considérable  de  la  température  centrale.  La  température  super- 
^  ,    /  .  -  ficielle  s'abaisse  parallèlement  dans  les  différentes  circonstances 

que  nous  venons  d'énumérer. 

§  418.  —  La  production  de  chaleur  semble  augmenter,  au  con- 
traire, dans  les  fièvres  infectieuses,  les  fièvres  éruptives,  la  pneu- 
monie, les  érysipèles,  etc.  Dans  ces  différents  états,  non  seule- 
ment la  peau  du  malade  est  chaude,  mais  le  thermomètre  accuse 
une  élévation  de  la  température  profonde.  De  sorte  que,  malgré 
l'accélération  du  cours  du  sang  et  la  déperdition  plus  grande  de 
la  chaleur,  l'excès  de  la  production  se  traduit  par  un  échauffe] 
ment  général  du  corps. 

Ainsi,  les  maladies  dans  lesquelles  la  production  de  chaleur  est 
changée  se  traduisent  par  la  variation  dans  le  même  sens  des  tem- 
pératures superficielle  et  profonde. 

Comme  l'intérêt  véritable  de  la  thermométric  clinique  est  de 
suivre  les  variations  de  la  température  en  deux  régions  diffé- 
rentes, il  est  important  de  représenter  sous  forme  de  courbes 
la  marche  de  ces  deux  températures.  Nous  allons  donner  quelques 
spécimens  de  ces  courbes  thermométriques,  afin  de  montrer  quelle 
clarté  elles  jetlent  sur  la  marche  et  sur  le  pronostic  des  maladies. 

p  1  \     Lv  Courbes  simultanées  des  températures  centrale  et  périphérique 

.  dans  les  maladies. 

Lorain1  avait  adopté  l'emploi  des  courbes   pour  représenter 


d'une  manière  saisissante  les  changements  qu'il  constatait  chaque 
jour  dans  l'observation  de  ses  malades;  il  avait  étendu  cette 
^^^^^p^   méthode,  non  seulement  aux  variations  des  températures  centrale 

1.  Lorain,  le  Choléra  observé  à  V hôpital  Sainl-Anloine,  Paris,  18G8,  et  de  la  Tem- 
pérature humaine.  Œuvre  poslhume  publiée  par  P.  Brouardel,  1877. 
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et  périphérique,  mais  à  celles  du  chiffre  du  pouls  et  de  la 
respiration,  aux  changements  du  poids  des  malades,  à  la  quantité 
de  l'urine  excrétée,  etc.  Brouardel  a  recouru  également  à  cette 
manière  de  représenter  la  marche  de  différentes  maladies  avec 
les  crises  intercurrentes.  C'est  aux  publications  de  Lorain  que 
nous  empruntons  les  courbes  ci-contre. 

§  419.  —  Courbes  des  variations  des  températures  dans  le  choléra. 
—  Dans  la  figure  287,  la  courbe  supérieure  ponctuée  correspond 


Fig.  287.  Courbes  des  températures  dans  le  choléra. 


à  la  température  centrale  prise  dans  le  rectum;  la  courbe  infé- 
rieure, formée  d'un  trait  plein,  représente  la  température  de  la 
bouche  qui,  dans  cette  observation,  correspond  à  la  température 
périphérique1. 

1.  Le  rectum  étant  moins  soumis  que  la  bouche  aux  causes  de  déperdition  de  chaleur 
la  température  variera,  dans  ces  deux  points,  suivant  les  rapports  indiqués  entre  les 

mauf.v.  Circulation.  oo 
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Le  malade  entre  à  l'hôpital  en  6tat  d'algidité,  la  bouche  est 
plus  froide  qu'à  l'état  normal,  le  rectum  plus  chaud  d'un  degré 
et  demi  que  chez,  un  sujet  sain.  Une  réaction  incomplète  se  pro- 
duisit pendant  les  quatre  jours  qui  suivirent  :  les  courbes  con- 
vergèrent, la  température  centrale  s'abaissant,  et  la  température 
périphérique  s'élevant.  Enfin  les  accidents  algides  reparurent  : 
les  deux  courbes  divergèrent  de  nouveau  et  la  mort  vint  le  cin- 
quième jour.  A  ce  moment  la  température  centrale  s'était  élevée 
à  39°,  celle  de  la  bouche  était  tombée  à  34°. 

L'inspection  de  ces  courbes  montre  que,  chez  ce  malade,  l'élé- 
ment dominant  consistait  en  un  trouble  de  la  circulation,  avec 
changements  dans  la  répartition  et  dans  la  déperdition  de  la  cha- 
leur. Mais  quelles  erreurs  n'eûl-on  pas  commises  si  l'on  se  fût 
borné  à  suivre  la  marche  de  la  température  en  un  point  unique, 
dans  la  bouche  par  exemple.  A  la  date  du  12,  en  voyant  la  tem- 
pérature buccale  s'abaisser,  on  eût  pu  croire  à  une  diminution 
dans  la  production  de  chaleur;  cette  supposition  est  exclue  par 
l'élévation  de  la  température  profonde  à  cette  même  date.  D'autre 


part,  en  voyant  la  bouche  se  réchauffer,  les  13,  14  et  15  septem- 
T  C  /^bre,  on  eût  pu  croire  que  la  production  de  chaleur  augmentait, 
*ru^ si  l'on  n'eût  eu,  pour  rectifier  cette  erreur,  l'abaissement  de  la 


température  rectale 


On  remarque  dans  la  figure  ci-dessus  que  la  divergence  des  com- 
bes correspond  à  l'algiditê,  leur  convergence  à  la  réaction  fébrile. 
Ajoutons  que  la  divergence  finale  qui  s'observe  dans  ces  courbes 
est  un  pronostic  des  plus  graves  ;  elle  annonce  une  récidive  d'algi- 
dité; celle-ci,  dans  les  observations  de  Lorain,  a  toujours  été  suivie 
de  mort. 

§  420.  —  Courbes  des  températures  dans  le  choléra  à  forme  adyna- 
mique.  —  La  figure  288  diffère  notablement  de  celle  que  nous  venons 
de  voir,  elle  correspond  à  une  autre  l'orme  très  grave  du  choléra. 
Le  malade  présente  à  son  entrée  à  l'hôpital  l'état  d'algidité  :  on  le 
reconnaît  à  la  divergence  des  deux  courbes.  Le  lendemain,  el 
pendant  les  quatre  jours  suivants, les  deux  courbes  ont  convergé; 
il  v  avait  une  réaction  franche. 

températures  superficielle  et  profonde  ;  seulement  la  valeur  des  écarts  observes  sera 
beaucoup  moindre  que  si  l'on  prenait,  comme  lieu  d'observation  de  la  température  pe- 
riphérique,  une  région  plus  exposée  que  la  bouche  aux  causes  de  déperdition  de  cha- 
<  f  h  Vd    leur,  la  main  par  exemple. 


h 
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A  partir  du  sixième  jour,  les  deux  courbes  s'abaissent  et  éprou- 
vent une  chute  parallèle;  enfin,  quand  la  mort  arrive,  la  tempé- 
rature rectale  est  tombée  au-dessous  de  33°.  Sans  expliquer  la 
nature  de  l'état  adynamique  signalé  dans  cette  dernière  période, 


Fig.  288.  Courbes  des  températures  dans  le  choléra  à  forme  adynamique  >. 

on  peut  toutefois  affirmer  que  cet  état  se  caractérisait  par  une 
diminution  de  la  production  de  chaleur. 

§^21.  —  Courbes  de  la  température  dans  la  fièvre  intermittente 
franche.  —  Dans  la  figure  289,  les  températures  de  la  bouche  et 
du  rectum  suivent  des  oscillations  parallèles.  La  fièvre  ayant  le 
type  tierce  s'accuse  tous  les  deux  jours  par  une  grande  augmen- 

1.  Dans  celte  figure  et  dans  celle  qui  précède,  les  courbes  de  températures  ont  élé 
recueillies  par  un  procédé  particulier.  Au  lieu  de  joindre  simplement  par  des  lignes 
droites  les  points  d'observation  successifs,  on  a  tracé  la  courbe  probable  de  la  tempé- 
rature, en  tenant   compte  des  variations  horaires  qui  s'observent  sur  les  malades 
(Voir  Méth.  graph.,  p.  kk.) 
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Lion  de  chaleur  à  la  bouche  et  au  rectum  (40°  à  41°)  tandis  que, 
dans  les  jours  intercalaires,  les  deux  températures  tombent  au- 
dessous  de  la  normale,  à  36°. 

Ces  courbes  n'ont  pas  besoin  d'être  commentées:  leur  seule  in- 
spection révèle  plus  clairement  la  marche  de  la  température  que 
ne  pourrait  faire  le  langage. 

Nous  ne  quitterons  pas  ce  sujet  sans  montrer  encore  la  marche 
des  températures  dans  une  autre  forme  de  la  fièvre  intermittente, 
dans  la  forme  algide. 


Fig.  289.  Courbes  dus  températures  dans  la  fièvre  intermittente  franche. 

§  422.  —  Tableau  de  la  distribution  des  températures  dans  la 
fièvre  algide  (type  tierce).  -  Les  trois  premiers  accès  ont  montré 
une  divergence  des  courbes  (fig.  290)  rappelant  ce  qui  s'observe 

Or,  l'observation  du  malade 


fw>'w> 


dans  la  période  algide  du  choléra, 
relate  expressément  qu'il  y  avait  alors  un  état  d'algidilé:  le  visage 
était  cyanosé  et  les  extrémités  froides1.  Dans  l'intervalle  des  accès 
algides,  les  courbes  convergeaient.  On  a  noté  dans  l'observation 
de  ce  malade  que,  pendant  le  réchauffement  de  la  surface  du  corps, 
la  fréquence  du  pouls  diminuait  beaucoup.  L'algidité,  au  contraire, 


1.  Lorain.  loc.  cit.,  t.  II,  p.  31. 
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coïncidait  avec  un  pouls  extrêmement  rapide;  cela  s'observe  sou- 
vent aussi  dans  le  choléra.  Celle  accélération  du  rythme  cardiaque 
semble  liée  à  l'élévation  de  la  température  centrale.  La  chaleur, 
en  eflet,  accélère  les  mouvements  du  cœur,  §  29. 


\  toi 


Fig.  290.  Courbes  des  températures  dans  la  fièvre  algide  pernicieuse. 


Rapports  entre  la  température  centrale  et  la  fréquence  du  pouls. 

§  423.  —  Depuis  que  l'usage  du  thermomètre  s'est  répandu 
en  clinique,  on  a  souvent  constaté  que  la  fréquence  du  pouls 
augmente  et  diminue  avec  la  température.  Quelques  médecins  ont 
même  pensé  que  l'emploi  du  thermomètre  dispensait  de  compter  le 
pouls,  mais  d'autres  ont  signalé  des  contradictions  marquées 
entre  la  fréquence  du  pouls  et  la  température;  ce  désaccord  a  été 
observé  principalement  dans  les  états  algides. 

La  contradiction  en  effet  est  formelle,  si  l'on  considère  comme 
ayant  une  température  basse  tous  les  malades  qui  ont  la  peau 
froide.  Mais  si  l'on  tient  compte  des  deux  états  opposés  dans  les- 
quels la  surface  des  téguments  se  refroidit,  et  si  l'on  distingue 
l'algidilé  profonde  de  l'algidité  superficielle,  on  verra  disparaître 
en  partie  la  contradiction  apparente  entre  la  fréquence  du  pouls 
et  la  température.  On  trouvera  le  pouls  rare  dans  les  cas  où  la  f uJL^  t,  ^4^- 
production  de  chaleur  diminuée  refroidira  le  corps  jusque  dans 
sa  profondeur  :  il  en  est  ainsi  dans  l'inanition1  et  dans  les  em-  ^  . 

l.  Chez  un  Arabe  qui  mourait  d'inanition  dans  la  dernière  famine  d'Algérie,  la  tem-    eu  *— 
pérature  axillaire  étant  tombée  à  36°,  le  pouls  ne  battait  plus  que  58  fois  par  minute. 
(Hulinel,  les  Températures  basses  centrales.  Thèse  agrég.,  Paris,  1880,  p.  35.) 
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poisonnements  dont  il  a  été  question  au  g  417.  Le  pouls  sera 
fréquent,  au  contraire,  quand  le  froid  superficiel  sera  accompagné 
d'élévation  de  la  température  profonde. 

Ce  qui  a  été  dit  au  chapitre  xxi,  relativement  aux  causes  qui 
modifient  la  fréquence  du  pouls,  montre  la  complexité  de  ce  pro- 
blème où  interviennent  l'état  de  la  tension  artérielle,  celui  de  la 
circulation  pulmonaire,  et  la  température  à  laquelle  le  cœur  est 
°  T  soumis. 


Des  sensations  de  chaleur  et  de  froid  chez  les  malades. 

kJfj  /_  '  §        —  Une  autre  contradiction  a  frappé  les  médecins  :  c'est 

que  les  malades  accusent  souvent  une  sensation  de  froid  tandis 
qu'on  leur  trouve  la  peau  très  chaude,  et  qu'ils  se  plaignent  d'une 
chaleur  ardente  tandis  qu'ils  ont  la  peau  glacée.  Hufeland  a  dit  que 
souvent  le  >  frisson  c/ît  plutôt  dans  la  sensation  qu'il  ne  tient  à  un 
abaissement  réel  de  la  température.  Souvent,  en  effet,  quand  un  ma- 
lade éprouve  un  frisson  et  accumule  sur  lui  les  couvertures,  si 
nous  touchons  sa  peau  nous  la  trouvons  brûlante.  Mais  il  est 
d'autres  cas  où  les  malades  semblent  avoir  conscience  d'une  pro- 
duction excessive  de  chaleur  dans  leurs  organes  :  on  en  voit  qui 
s'exposent  nus  à  l'air  extérieur  ou  se  jettent  dans  l'eau  pour  en- 
lever à  leur  corps  cet  excès  de  chaleur  dont  ils  souffrent. 

A  quoi  tiennent  ces  différentes  appréciations  faites  par  le 
malade  ?  La  sensation  de  frisson  se  produirait-elle  au  moment  où 
la  chaleur,  arrivée  à  un  très  haut  degré,  commence  à  s'éliminer 
par  une  circulation  plus  rapide?  Cette  sensation  accuserait-elle 
une  prédominance  de  la  perle  sur  la  production  de  chaleur?  On 
obtiendra  peut-être  la  solution  de  ces  questions  en  déterminant 
avec  deux  thermographes  les  variations  des  températures  superfi- 
cielle et  profonde  chez  les  malades. 

Les  malades  qui  ont  la  peau  chaude  accusent  tantôt  un  froid 
intérieur  et  tantôt  une  chaleur  profonde.  Gela  doit  tenir  à  des  dif- 
férences réelles  dans  leur  température  centrale.  En  effet,  nous 
avons  déjà  vu,  §  419,  que  les  malades  dont  la  peau  est  froide  sont 
parfaitement  renseignés,  par  leurs  sensations,  sur  l'état  de  leur 
température  intérieure.  En  effet,  le  cholérique  algide  qui  nous 
semble  froid  a  parfaitement  conscience  de  la  température  élevée 
qui  règne  à  l'intérieur  de  son  corps  et  que  le  thermomètre  y  révèle, 
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Ce  malade  repousse  les  boissons  chaudes  par  lesquelles  on  pré- 
tend le  réchauffer  et  se  montre  avide  de  breuvages  glacés. 

Dans  l'alimentation  insuffisante,  au  contraire,  le  malade  a  éga- 
lement la  peau  froide,  mais  il  a  en  même  temps  conscience  d'un 
refroidissement  intérieur  ;  il  devient  frileuxet  recherche  les  moyens 
de  se  garantir  contre  les  pertes  de  chaleur.  Ces  moyens,  en  effet, 
d'après  les  expériences  laites  sur  les  animaux  soumis  à  l'inanition, 
semblent  prolonger  l'existence. 

Nous  signalons  au  contrôle  des  expérimentateurs  cette  théorie 
dans  laquelle  la  sensation  de  froid  et  de  chaud  qu'éprouvent  les 
malades  correspondrait  à  la  perte  ou  à  l'accroissement  de  la  cha- 
leur centrale.  Cette  sensation  serait  en  contradiction  avec  la  tem- 
pérature superficielle  dans  les  cas  où  se  produirait  un  changement 
dans  la  déperdition  de  la  chaleur;  elle  concorderait  au  contraire 
avec  l'état  de  la  température  superficielle  du  corps,  dans  les  cas 
où  il  s'agirait  d'un  changement  dans  la  production  de  cha- 


Des  changements  de  la  température  au  moment  de  la  mort. 


3  ^25.  —  La  mort  amène  un  refroidissement  graduel  d'autant 
plus  rapide  que  l'air  extérieur  est  plus  froid.  Mais  si  l'on  suit 
attentivement  les  phases  des  variations  de  la  température  posl  ' 
morlem,  on  observe  souvent  des  ralentissements  dans  la  marche 
de  ce  refroidissement,  des  réchauffements  même,  qui  peuvent  tenir 
à  plusieurs  causes. 

Huppert'1  attribue  à  la  formation  delà  rigidité  cadavérique  un  '"W 
dégagement  notable  de  chaleur.  A.  Valentin  2  a  multiplié  les 
expériences  sur  les  changements  de  la  température  joost  morlem.  !4AJ*~~) 
En  observant  la  température  centrale  d'animaux  tués  de  différentes  Vc^^~ 
tarons,  cet  auteur  a  vu  la  température  s  élever  toujours  un  peu  au 


moment  où  le  cœur  s'arrêtait;  cela  tiendrait  à  ce  que  les  perles 
produites  par  la  circulation  sont  supprimées,  tandis  que  les  phé- 
nomènes chimiques  par  lesquels  se  produit  la  chaleur  animale 
continuent  encore.  wL 

1.  Huppert,  Ueber  die  Ursache  der  Postmortalem  Temporal  ursleigerung,  [Arch  ..  .  - 
der  Heilkunde,  1867,  t.  VIII,  p.  321.)                                                                        v  "    -  ^ 

2.  A.  Valentin,  Thèse  inaug.,  Berne,  1869. 
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Certains  genres  de  mort  donnent  naissance  à  un  réchauffement 
très  marqué.  On  a  signalé  ce  phénomène  principalement  sur  les 
cadavrss  des  cholériques.  Doyère  1  a  pensé  que  réchauffement  se 
produit  pendant  l'agonie,  mais  Lorain  2  a  reconnu  un  véritable 
ôchauffement  post  mortem.  La  température  rectale  s'élevait  parfois 
de  deux  degrés.  Cela  s'observe  aussi  dans  d'autres  genres  de 
mort. 


§  426.  —  Indications  thérapeutiques  basées  sur  la  température 
du  corps.  —  Les  expériences  de  Delaroche  et  Berger,  ainsi  que 
celles  de  Blagden,  ont  prouvé  que  l'homme  peut  résister  à  de 
très  hautes  températures  extérieures  :  mais  c'est  à  la  condition 
de  ne  pas  s'échauffer  lui  même  au  delà  de  quarante-deux  ou 
quarante-trois  degrés.  Les  travaux  de  W.  Edwards  montrent  que 
*  c'cst  principalement  par  Pévaporation  cutanée  et  pulmonaire  que 

Uu.   tu^^uJA  animaux  résistent  à  la  chaleur  et  que,  par  conséquent,  c'est 

cU  la  chaleur  sèche  qui  est  le  mieux  supportée.  Mais,  si  la  tempéra- 

ture du  corps  d'un  animal  est  portée  à  45°  environ,  le  cœur  s'arrête 
et  perd  sa  contractilité,  comme  tous  les  autres  muscles;  les  nerfs 
sensitifs  et  moteurs  perdent  aussi  leurs  fonctions.  Les  cas  de 
t  mort  que  l'on  observe  sur  les  soldats  en  marche  par  un  soleil 
•M'iC  k  ardent  semblent  se  produire  de  cette  manière.  Il  est  donc  logi- 

«,\  <u^  <^jU  (ïue  d'admettre  que  certaines  maladies  où  l'on  voit  la  tempé- 

cJL^i^.^    î  rature  s'élever  au  delà  de  44°  amènent  la  mort  par  l'excès  même 

?Mu  de  la  température.  De  là  celte  indication  toute  naturelle,  d'enle- 

ver la  chaleur  en  excès  dans  les  maladies  où  le  thermomètre 
/kw-       T     accuse  une  élévation  très  grande  de  la  température  centrale. 

Les  boissons  froides  et  les  bains  froids  ont  été  dès  l'antiquité 
nréconisés  dans  les  affections  fébriles;  plus  tard,  lorsque  la  fièvre 
Lut  réputée  un  effort  salutaire  de  la  nature,  cette  pratique  fut 
abandonnée,  mais  elle  reprit  faveur  à  une  époque  plus  moderne. 
/Elle  eut  en  Angleterre  une  vogue  très  grande  au  siècle  dernier, 
sous  l'impulsion  de  J.  Currie;  elle  a  été  de  nos  jours  remise  en 
honneur  par  les  médecins  allemands  qu'entraînaient  les  succès 
de  Brandt  de  Stettin.  Cette  thérapeutique  a  été  l'objet  d'études 
approfondies  de  la  part  de  Liebermeister  qui  a  formulé  d'utiles 
préceptes  pour  l'application  du  froid  aux  malades.  Cet  auteur 


1.  Doyère,  C.  r.  Acad.  des  se,  31  déc.  1853. 

2.  Lorain,  le  Choléra,  p.  117-128. 
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pense  que  chez  le  fébricitant  la  chaleur  se  règle  pour  maintenir 
la  température  centrale  à  un  degré  supérieur  à  celui  de  la  santé.  ' 
D'après  cela,  on  aurait  donc  beaucoup  de  difficulté  à  refroidir  1 
profondément  les  fébricitants  :  la  chaleur  qu'on  leur  enlève  > 
stimulerait  pour  ainsi  dire  l'organisme  à  en  produire  de  nouvelle. 
Ces  importantes  questions  ne  pourront  être  entièrement  résolues 
que  par  l'introduction  en  clinique  d'une  méthode  précise  de  calo- 
rimétrie. 

La  soustraction  de  chaleur  par  l'immersion  dans  l'eau  froide, 
pas  plus  que  le  réchauffement  du  corps  dans  un  bain  chaud 
prolongé,  ne  doivent  être  confondus  avec  l'action  de  l'hydrothéra- 
pie :  celle-ci,  agit  par  impression  brusque  et  violente  sur  la  con- 
tractilité  des  vaisseaux.  Les  limites  de  notre  cadre  ne  nous  per- 
mettent pas  d'aborder  les  questions  physiologiques  relatives  aux 
effets  de  l'hydrothérapie  sur  la  contractilité  vasculaire  et  sur 
l'appareil  vaso-moteur. 


— /L^f  UZ>  sus!" 
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DES  TROUBLES  LOCAUX  DE  LA  CIRCULATION  DANS  LES  MALADIES. 


Modifications  de  la  circulation  dans  les  parties  paralysées.  —  De  la  congestion  ou  hy- 
pérémie.  —  De  l'anémie  locale.  —  De  l'inflammation.  —  Explication  des  principaux 
phénomènes  de  l'inflammation  par  l'état  de  relâchement  des  vaisseaux.  —  De 
l'œdème. 


Dans  un  grand  nombre  de  maladies,  on  observe  des  troubles 
locaux  de  la  circulation.  Parfois  la  cause  de  ces  troubles  réside 
dans  une  influence  mécanique  facile  à  saisir;  ainsi  quand  un 
obstacle  empêche  le  sang  artériel  de  pénétrer  dans  un  organe  ou 
•  W^-y  retient  le  sang  veineux,  il  se  produit  des  anémies  ou  des  hypé- 
rémies  passives,  c'est-à-dire  à  la  production  desquelles  les  vais- 
saux  de  l'organe  malade  n'ont  aucune  part  directe. 

D'autres  fois  la  cause  des  troubles  vasculaires  est  une  altération 
de  la  force  contractile  des  vaisseaux  qui,  resserrés  ou  relâchés  outre 
mesure,  produisent  dans  le  premier  cas  l'algidité  ou  anémie  lo- 
cale, dans  le  second,  l'hypérémie  ou  l'inflammation.  On  appelle 
actives  ces  modifications  de  l'état  circulatoire  qui  dépendent  d'un 
relâchement  ou  d'un  resserrement  des  vaisseaux.  Ces  troubles 
fonctionnels  peuvent  être  classés  en  deux  séries  divergentes  qui, 
VOv^A»  v  "  toutes  deux,  aboutissent  à  l'altération  des  tissus.  Le  resserrement 
vasculaire  excessif  et  trop  prolongé  peut  amener  la  gangrène  ou 
mortification  des  tissus;  le  relâchement  vasculaire,  quand  il  a 
dépassé  l'état  congestif,  donne  naissance  à  une  inflammation  qui 
amène  des  exsudations  interstitielles,  des  formations  de  tissus 
nouveaux,  en  un  mol,  des  altérations  très  variées  des  organes 
qui  en  sont  atteints. 

Nous  avons  vu  précédemment  que  les  anciens  auteurs  suppo- 
saient, pour  expliquer  les  changements  locaux  de  la  circulation, 
des  forces  imaginaires  en  vertu  desquelles  le  sang  se  portait  vers  les 
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organes  ou  y  était  appelé,  tandis  que  d'autres  ois  il  abandonnait 
ces  organes  ou  en  était  repoussé. 

Il  n'y  a  qu'à  transporter  à  la  médecine  les  notions  données 
par  l'expérimenlalion  physiologique  rclalivementàlacontractilitê 
vasculaire  et  au  rôle  des  nerfs  vaso-moteurs;  ces  notions  rendront 
compte  de  la  plupart  des  troubles  de  la  circulation  qui  s'obser- 
vent dans  les  maladies.  Je  n'entreprendrai  donc  pas  d'énumérer 
les  applications  que  l'on  peut  faire  de  la  physiologie  a  la  méde- 
cine; le  lecteur  les  fera  de  lui-même. 

A  une  époque  où  ces  idées  étaient  neuves  et  où  la  plupart  des 
médecins  s'y  montraient  rebelles,  j'ai  longuement  insisté  sur  le 
rôle  de  la  contractilité  vasculaire  dans  les  congestions  et  les 
inflammations  *;  j'ai  môme  combattu  la  théorie  de  l'accroisse- 
ment de  force  locale  dans  les  parties  congestionnées  ou  enflam- 
mées avec  une  ardeur  qui  n'est  plus  nécessaire  aujourd'hui.  Car 
les  découvertes  de  Cl.  Bernard  et  de  ses  successeurs,  soumises  à 
vingt  années  de  contrôle,  rectifiées  dans  leur  interprétation,  com- 
plétées par  d'importantes  acquisitions  de  la  physiologie,  sont 
acceptées  par  la  plupart  des  médecins  avec  confiance,  par  quel- 
ques-uns avec  hardiesse. 


Modifications  de  la  circulation  dans  les  parties  paralysées. 

g  427.  —  Du  temps  où  régnait  la  théorie  qui  attribue  à  un  excès 
de  force  la  rougeur  et  la  chaleur  des  organes,  on  ne  doutait  pas 
que  les  régions  paralysées  ne  fussent  le  siège  d'un  refroidissement  ; 
on  professait  même,  sur  la  foi  des  doctrines,  qu'il  en  était  ainsi.  Il 
paraît  du  reste  que  le  refroidissement  s'observe  dans  certains  cas. 
Mais  depuis  que  l'emploi  du  thermomètre  s'est  beaucoup  répandu 
en  médecine,  on  a  comparé,  sur  un  grand  nombre  de  sujets 
présentant  des  hémiplégies,  la  température  du  côté  sain  à  celle  du 
côté  paralysé,  et  l'on  a  vu  que  le  plus  souvent  dans  les  hémi- 
plégies de  cause  cérébrale  ou  spinale,  la  température  est  plus 
élevée  du  côté  paralysé.  La  théorie  physiologique  d'un  accroisse-  _  £ 
ment  local  de  la  température,  sous  l'influence  d'une  circulation 
plus  rapide,  trouve  son  application  dans  ces  cas  pathologiques. 

1.  Marey,  Recherches  sur  la  circulation  du  sang  à  Vèlat  physiologique  cl  dans 
les  maladies;  thèse,  Taris,  1859,  et  Physiologie  médicale  de  la  circulation  du  sana 
Paris,  1863. 
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Une  région  paralysée  est  assimilable  à  un  organe  dont  on  a 
coupé  les  nerfs  vaso-moteurs.  La  similitude  est  tellement  com- 
plète que,  dans  les  parties  paralysées,  comme  dans  celles  dont  le 
grand  sympathique  a  été  coupé,  réchauffement  s'observe  surtout 
dans  les  régions  exposées  aux  causes  de  refroidissement.  Ain  m. 
quand  on  compare  les  températures  des  deux  mains  d'un  hémi- 
plégique, on  trouve  un  écart  de  3°  ou  4°,  mais  l'écart  est  nul  ou 
à  peine  sensible  entre  les  températures  des  deux  aisselles.  Follet1 
a  rassemblé  de  nombreuses  observations  qui  montrent  que 
certaines  paralysies  présentent  manifestement  l'ensemble  des  I 
symptômes  qui  suivent  la  section  du  grand  sympathique.  Quand 
les  paralysies  sont  anciennes,  les  changements  de  la  température 
semblent  diminuer,  comme  cela  s'observe  sur  les  animaux  dont 
le  sympathique  est  coupé  depuis  longtemps. 

Mais  à  côté  de  ces  cas,  il  en  est  d'autres  où  le  côté  paralysé  pre-J 
sente  un  abaissement  de  température;  ces  derniers  sont  beaucoup 
plus  rares  et,  d'après  les  cliniciens  qui  les  ont  observés,  parais- 
sent correspondre  à  la  phase  atrophique  qui  succède  à  la  para- 
lysie. D'autres  fois,  quand  la  paralysie  tient  à  une  lésion  des  nerfs, 
on  observe  également  un  refroidissement  du  côté  paralysé. 

Peut-être  les  effets  inverses  que  produit  une  lésion  des  vaso- 
moteurs,  suivant  le  point  où  elle  existe,  §  265,  rendront-ils  compte 
de  ces  différences,  mais  il  serait  prématuré  de  proposer  dèsl 
maintenant  cette  explication. 


De  la  congestion  on  hypérémie. 


§  428.  —  Un  relâchement  vasculaire  explique  tous  les  phénoj 
mènes  qui  caractérisent  l'hypérémie  ou  congestion  sanguine.  Ces 
caractères  en  effet  ne  sont  autres  que  la  rougeur,  la  chaleur  etj 
l'augmentation  de  volume  des  régions  hypérémiées.  Les  artères 
afférentes  battent  ordinairement  avec  plus  de  force;  ce  phéno- 
mène, qui  avait  attiré  l'attention  des  plus  anciens  observateurs, 
leur  semblait  impliquer  l'existence  d'un  accroissement  des  forces 
locales  dans  les  parties  congestionnées.  Mais  nous  avons  vu,  g  182, 
que  ces  battements  plus  forts  sont  une  conséquence  naturelle  du 

1.  Follet,  Élude  sur  la  température  des  parties  paralysées  (Gaz.  hebd.  de  méd.  et 
de  chirurg.  Paris,  1867). 
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I  plus  gros  calibre  des  artères  auxquelles  s'étend  le  relâchement. 

Si  l'on  demande  à  la  physiologie  d'expliquer  les  conditions  si 
diverses  dans  lesquelles  l'hypérémic  se  produit,  on  tire  encore 
quelques  lumières  du  rapprochement  des  observations  cliniques 
et  des  résultats  de  l'expérimentation  physiologique.  En  effet, 
tandis  que  dans  certaines  hypérémies  il  semble  que  la  contractilité 
vasculaire  ait  été  épuisée  sur  place,  comme  cela  arrive  par  l'action 
d'une  chaleur  excessive  ou  par  des  excitations  trauma tiques  trop 
fortes  ou  trop  longtemps  répétées,  on  voit  d'autres  fois  l'hypé- 
rémie  se  produire  d'une  manière  réflexe,  pour  ainsi  dire.  Il 
semble,  comme  le  supposait  Plenle,  qu'une  impression  sensitive 
amène  un  relâchement  réflexe  des  vaisseaux.  Beaucoup  d'hypé- 
rémies  physiologiques  ont  cette  origine  :  c'est  ainsi  que  se  produit 
la  dilatation  des  vaisseaux  de  la  glande  sous-maxillaire,  à  la  suite 
d'une  impression  sapide  s'exerçant  sur  la  muqueuse  delà  langue  ; 
le  même  mécanisme  s'observe  pour  la  plupart  des  glandes. 

Les  hypérémies  pathologiques  paraissent  reconnaître  quelque- 
fois une  pareille  origine.  Ayant  observé  que  si  l'on  plante  un 
clou  dans  la  patte  d'un  chien,  ce  traumatisme  amène  une  vio- 
lente congestion  suivie  d'inflammation  de  la  partie  blessée,  et 
parfois  d'une  fièvre  intense,  Cl.  Bernard  répéta  la  même  expé- 
rience après  avoir  coupé  les  racines  nerveuses  sensitives  du 
membre,  et  vit  qu'il  ne  se  produisait  plus  ni  congestion,  ni  inflam- 
mation, au  voisinage  de  la  blessure.  Des  injections  de  sable  dans 
l'artère  crurale  provoquent  une  inflammation  violente  et  quel- 
quefois la  gangrène  du  membre  ;  après  la  section  des  nerfs,  elles 
ne  donnent  lieu  qu'à  des  accidents  faibles  et  limités.  J'ai  moi-  ' 
même  observé  des  effets  de  ce  genre.  Après  avoir  coupé  sur 
un  lapin  le  nerf  sciatique  et  le  crural  d'un  seul  côté,  je  fis  aux 
deux  pattes  des  injections  d'ammoniaque.  Le  lendemain,  la  patte 
dont  les  nerfs  avaient  été  coupés  ne  présentait  pas  de  réaction 
inflammatoire,  tandis  que  sur  celle  dont  les  nerfs  étaient  intacls 
un  phlegmon  volumineux  s'était  développé.  w^Li  tJ 

D'après  Chalvet1,  cette  donnée  physiologique  aurait  été  appli-  A-~5' 
quée  en  médecine  vétérinaire.  Dans  les  inflammations  du  pied  qui 
se  produisentsouventchezle  cheval,  la  section  des  nerfs  abolirait 
la  douleur  que  provoque  la  marche,  et  de  plus  amènerait  la 
guérison  rapide  des  inflammations,  si  elles  se  sont  déjà  produites. 


t.  Chalvet,  Physiologie  pathologique  de  l'inflammation.  Paris,  1869. 
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Que  de  fois  n'observe-t-on  pas  chez  l'homme  que  la  douleur 
causée  par  la  présence  d'une  épine  dans  les  lissus  provoque  une 
hypérémie  qui  s'élend  plus  ou  moins  loin  autour  du  point  léséj 
l'extraction  du  corps  étranger  fait  disparaître  à  la  fois  la  dou- 
leur et  les  troubles  circulatoires  qui  l'accompagnaient.  Rien  plus, 
nous  avons  vu,  §  252,  comment,  après  l'ablation  de  la  cause  irri- 
tante, les  tissus  traduisent  par  leur  pâleur  qu'un  pesserremeni 
vasculaire  a  succédé  au  relâchement. 

Quand  l'irritation  est  intense  et  persiste  longtemps,  elle  peut 
amener  un  relâchement  vasculaire  beaucoup  plus  généralisé,  la 
fièvre  traumatique.  La  section  des  nerfs  sensibles  empêcherait 
également  la  production  de  cette  fièvre. 


De  l'anémie  locale. 

§  429. —  Si  la  pathologie  offre  des  exemples  de  relâchement 
vasculaire  local  accompagné  de  tous  les  phénomènes  circula- 
toires qui  suivent  la  section  du  grand  sympathique,  elle  en  offre 
aussi  de  tout  contraires.  Il  y  a  des  cas  de  resserrement  vascu- 
laire plus  ou  moins  localisé,  amenant  dans  la  partie  qui  en  esl  le 
siège  tous  les  effets  que  provoque  la  galvanisation  du  grand  sym- 
pathique. 

L'anémie  ou  Vasphyxie  locale,  pour  employer  une  expression 
introduite  par  Boyer,  consiste  en  un  resserrement  des  vaisseaux 
qui  porte  ordinairement  sur  une  région  restreinte,  sur  les  doigls 
ou  les  orteils  principalement. 

Parfois,  le  resserrement  vasculaire  s'étend  jusqu'aux  artères  affé- 
rentes qui  cessent  alors  de  battre.  La  région  atteinte  par  cette  ané- 
mie locale  est  pâle,  exsangue,  froide,  insensible  aux  attouchements 
et  même  aux  piqûres  Dans  certains  cas,  il  semble  que  le  resserrc-| 
ment  ne  porte  que  sur  lesvaisseaux  artériels  ;  les  veines  sont  alors 
gorgées  d'un  sang  noir  et  donnent  aux  tissus  l'apparence  d'une 
cyanose  locale.  Raynaud1,  qui  a  rassemblé  un  certain  nombre 
d'observations  de  ce  trouble  circulatoire,  en  montre  l'analogie  ave 
le  resserrement  vasculaire  que  produit  l'action  du  froid.  En  effet, 

1.  M.  Raynaud,  de  V Asphyxie  locale  et  de  la  gangrène  symétrique  des  extrémités, 
thèse,  Paris  186.!,  el  Nouvelles  recherches  sur  la  nature  cl  le  traitement  de  l'as- 
phyxie locale  des  extrémités  [Arch.  gén.  de  méd.,  janv.  1874). 
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la  glace  ou  un  mélange  réfrigérant  dans  lequel  on  plonge  un 
doigt  le  mettent  dans  un  état  semblable,  et  quand  l'impression 
du  froid  a  cessé,  la  circulation  se  rétablit  avec  une  intensité  exa- 
gérée: le  doigt  devient  chaud,  rouge,  gonflé;  il  est  le  siège  d'une 
sensation  de  fourmillement  brûlant  et  douloureux  que  tout  le 
monde  connaît,  c'est  l'onglée. 

La  moindre  impression  du  froid  produit  sur  les  sujets  qui  j 
sont  prédisposés  ce  resserrement  vasculaire  que  Ton  appelle  vul- 
gairement les  doigts  morts;  cet  état  dure  un  certain  temps  et  fait 
place,  comme  dans  l'onglée,  à  un  gonflement  douloureux  et  à  une 
vive  chaleur  du  doigt.  Il  semble  que  cette  affection  ne  dépende  / 
parfois  que  d'une  sensibilité  exagérée  des  vaisseaux  au  froid. 
Chez  d'autres  sujets,  cet  état  succède  à  une  contusion  d'un  nerf; 
ailleurs  il  parait  lié  à  une  infection  paludéenne,  mais  dans  tous 
les  cas  la  série  des  phénomènes  est  la  môme,  sauf  des  diffé- 
rences d'intensité  et  de  durée.  Enfin,  au  degré  le  plus  grave  de  ce 
trouble  vasculaire,  on  voit  arriver  une  gangrène  qui  est  la  consé- 
quence naturelle  de  l'arrêt  prolongé  de  la  circulation.  Cette 
anémie  locale,  et  la  gangrène  qui  lui  succède,  frappent  souvent 
des  parties  symétriques,  un  ou  plusieurs  doigts  de  chaque  main, 
un  ou  plusieurs  orteils  de  chaque  pied. 

Il  serait  assez  embarrassant  de  définir  plus  complètement  les 
deux  étals  vasculaires  opposés  dont  nous  venons  de  parler,  cha- 
cun d'eux  pouvant  tenir  au  trouble  fonctionnel  de  deux  sortes  de 
nerfs  :  une  congestion,  par  exemple,  peut  dépendre  de  la  paralysie 
des  vaso-constricteurs  ou  de  l'excès  d'action  des  vaso-dilatateurs. 

Pour  combattre  chacun  de  ces  troubles  circulatoires,  la  théra- 
peutique peut  s'inspirer  d'une  loi  physiologique  dont  nous  avons 
parlé  précédemment,  à  savoir,,  que  si  l'on  provoque  un  certain 
état  des  vaisseaux,  soit  la  contraction,  soit  le  relâchement,  on 
prédispose  ces  vaisseaux  à  l'état  opposé,  §  251. 

Ainsi,  l'exposition  habituelle  des  tissus  à  une  forte  chaleur  qui 
les  congeslionne  agit  de  deux  façons  :  d'une  part,  elle  habitue  ces 
tissus  à  l'impression  du  chaud  et  les  y  rend  moins  sensibles; 
d'autre  part,  elle  les  prédispose  au  resserrement,  de  manière  que 
l'anémie  locale  se  produit  dès  que  l'action  de  la  chaleur  a 
cessé.  Inversement,  des  parties  habituellement  soumises  au  froid 
y  acquièrent  une  résistance  plus  grande  et  ont  une  circulation 
plus  rapide  quand  l'action  du  froid  a  disparu. C'est  donc  ici  le  cas 
d'appliquer  l'axiome  similia  similibus  curantur  qui,  ridiculement 

B  /*w<.  'H~v.-  t*^£~x  *  ii 
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travesti  par  rhomœopathic,  n'en  est  pas  moins  appliqué,  dans 
certains  cas,  par  les  praticiens  les  plus  éclairés.  Les  ophtalmo- 
logistes emploient  avec  grand  succès  les  fomentations  chaudes 
contre  les  congestions  oculaires  ;  les  rougeurs  chroniques  de  la 
peau  cèdent  souvent  a  la  même  méthode  de  traitement.  L'hy- 
drothérapie, en  produisant  sur  les  tissus  une  impression  de  froid, 
forte  mais  de  courte  durée,  leur  fait  acquérir  une  plus  grande 
résistance  aux  influences  du  refroidissement. 


De  l'inflammation. 

§  430.  —  Le  nom  d'inflammation  a  été  créé  sous  l'empire  des 
idées  dont  nous  avons  parlé  précédemment  et  qui  consistaient  à 
admettre,  dans  certaines  affections,  une  vitalité  en  excès  et  une 
production  exagérée  de  chaleur.  Ce  nom,  aujourd'hui  suranné, 
mais  qui  restera  longtemps  encore  dans  le  langage  médical, 
désigne  un  état  complexe  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  l'hypé- 
rémie  ou  congestion.  L'inflammation  est  un  état  congestif  avec 
quelque  chose  de  plus  :  la  coagulation  du  sang,  la  stase  de  ce 
liquide  dans  certains  vaisseaux  de  la  région  malade,  l'exsudation 
de  produits  plastiques  en  dehors  des  vaisseaux,  la  migration  des 
globules  blancs,  etc. 

Les  recherches  histologiques  modernes  ont  attiré  spécialement 
l'attention  sur  les  altérations  que  subissent  les  tissus  enflammés. 
Virchow 1  a  représenté  l'inflammation  comme  essentiellement 
produite  par  une  altération  des  cellules  qui  constituent  la  trame 
organique,  et  a  relégué  au  second  plan  les  troubles  de  la  circula- 
tion. Cependant,  si  l'on  se  reporte  aux  anciennes  définitions,  on 
voit  que  les  changements  de  la  circulation  avaient  été  considérés 
par  les  médecins  d'autrefois  comme  le  phénomène  important  dans 
l'inflammation.  Les  caractères  objectifs  attribués  à  cet  état  mor- 
bide étaient  la  rougeur,  la  chaleur  et  le  gonflement,  c'est-à-dire  ce 
qui  caractérise  l'état  congestif.  Il  nous  paraît  aussi  qu'on  doit 
conserver  à  l'état  circulatoire  le  rôle  prédominant  dans  l'inflam- 
mation. Cette  manière  de  voir  semble  ressortir  naturellement 
de  la  nature  des  influences  qui  causent  l'inflammation  ou  la 
favorisent,  ainsi  que  des  moyens  qui  servent  à  la  combattre. 


1.  Virchow,  Pathologie  cellulaire. 


cL^j^  eue . 
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Ainsi,  le  traumatisme,  l'action  de  la  chaleur,  celle  des  substances 
chimiques,  peuvent,  suivant  l'intensité  de  leur  action,  provoquer 
la  congestion  simple  ou  l'inflammation.  D'autre  part,  les  moyens  ^  j 
thérapeutiques  dont  l'effet  est  de  diminuer  la  congestion  sont 
précisément  ceux  que  la  médecine  emploie  pour  combattre  l'in- 
Ilammation.  Si  l'on  pouvait  régler  a  son  gré  l'action  des  sub- 
stances ou  des  agents  physiques  qui  font  resserrer  les  vaisseaux, 
on  aurait  probablement,  comme  le  pensait  .1.  Hunter,  le  véritable 
spécifique  de  l'inflammation1. 

C'est  en  détournant  peu  à  peu  le  mot  inflammation  de  son 
sens  primitif  qu'on  est  arrivé  à  désigner  comme  inflammatoires 
des  altérations  d'organes  où  l'on  ne  découvre  pas  de  vaisseaux. 
Celte  généralisation  abusive  nous  a  dotés  d'une  pathologie  dans 
laquelle  tout  organe  malade  serait  enflammé,  toute  lésion  cada- 
vérique serait  le  résultat  d'une  inflammation  aiguë  ou  chronique. 
Heureusement,  la  plupart  des  médecins  ont  résisté  à  ce  courant; 
ils  admettent  que.  dans  une  série  de  phases  successives  qui  s'en. 
chaînent  comme  le  font  la  congestion  simple,  les  stases  vascu- 
laires,  les  exsudations,  la  diapédèse  des  globules,  les  altérations 
cellulaires  etc.,  il  y  a  fusion  de  chacun  de  ces  étals  avec  le  sui- 
vant, sans  transition  brusque,  de  sorte  que  toute  limite  tranchée 
serait  artificielle.  Mais  le  phénomène  primitif,  celui  qui  domine 
tous  les  autres,  c'est  le  trouble  circulatoire  dont  la  cause  réside 
dans  un  relâchement  vasculaire. 


Explication'  des  principaux  phénomènes    de  l'inflammation 
par  1  état  «le  relâchement  des  vaisseaux. 

§  431.  —  Outre  les  caractères  objectifs  de  l'inflammation,  rou- 
geur,  chaleur  et  gonflement  des  tissus,  qui  s'expliquent  d'eux-  ftw^ 
n lûmes,  un  signe  très  important  est  la  douleur  qu'on  observe 

1.  La  thérapeutique  des  inllammalions  emploie  deux  méthodes  opposées  :  l'une  con- 
siste à  exagérer  temporairement  les  effets  congestifs,  pour  profiter  ensuite  de  la  réaction 
opposée  qui  se  produira  du  côté  des  vaisseaux  et  dont  les  efl'ets  semblent  très  durables; 
l'autre  combat  directement  l'hypérémie  par  une  influence  anémiante.  C'est  de  celle 
seconde  manière  qu'agit  l'élévation  de  la  main  dans  le  traitement  du  panaris;  cette 
méthode  donne  l'avantage  d'un  soulagement  immédiat,  mais  prolonge  ordinairement 
la  durée  de  la  maladie.  En  outre,  si  l'on  cesse  un  instant  l'action  anémiante,  on  ex- 
pose la  région  malade  à  un  surcroît  de  congestion.  La  réfrigération  locale  et  la  compres- 
sion agissent  aussi  de  la  même  façon. 

marey,  Circulation.  30 


610  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

presque  partout  où  l'inflammation  existe.  Cette  douleur  est  si 
bien  liée  à  l'état  circulatoire  qu'elle  affecte,  en  général,  le  carac- 
tère pulsatile  et  redouble  à  chaque  fois  qu'une  ondée  sanguine, 
envoyée  par  le  cœur,  élève  la  pression  artérielle.  C'est  qu'alors  le 
gonflement  des  vaisseaux  tiraille  et  comprime  les  extrémités  ner- 
veuses. La  douleur  pulsatile  s'observe  surtout  dans  les  organes 
comprimés  par  une  gaine  aponévrotique  ou  par  la  peau  violem- 
ment tendue;  on  a  vu,  §  308,  comment  une  pression  extérieure 
ç  {Vv~-  fait  naître  des  pulsations  exagérées  des  artères.  La  douleur  est 

diminuée  par  les  influences  qui  diminuent  l'arrivée  du  sang 
artériel,  telle  que  l'élévation  du  membre,  la  compression  de 
l'artère  afférente,  l'action  du  froid,  une  saignée  locale,  etc. 

«       /JLl-1^  §  ^32.  —  V étranglement  des  parties  enflammées  est  la  consé- 

i(S]^v/.;quence  de  l'inextensibilité  de  l'enveloppe  qui  les  renferme  :  que 
^uw-f        |  ^^.^        gaine  aponévrotique,  ou  un  appareil  contentif  trop 

serré,  le  gonflement  des  vaisseaux  artériels  comprime  nécessai- 
f^jj^  rement  les  vaisseaux  veineux  où  la  pression  est  très  faible,  et  ferme 
au  sang  la  voie  du  retour.  L'arrêt  de  la  circulation  peut  amener 
la  gangrène.  Cette  interprétation  toute  mécanique  de  l'étrangle- 
ment inflammatoire  est  justifiée  par  la  nature  des  moyens  théra- 
peutiques les  plus  efficaces  pour  le  combattre,  c'est-à-dire  l'incision 
de  la  gaine  aponévrotique  trop  étroite,  ou  l'enlèvement  de  l'ap- 
pareil trop  serré  qui  produisait  les  accidents. 

§  433.  —  La  tendance  des  phlegmons  à  se  propager  en  se 
P*"  ij7  •        frayant  un  chemin  à  travers  les  tissus  les  plus.  Lâches,  à  fuser 
entre  les  vaisseaux,  les  tendons  ou  les  nerfs,  dans  les  mailles  du 
<£*^  *M*V^\       tissu  conjonctif  et  à  s'ouvrir  enfin  à  l'extérieur;  tout  cela  s'ex- 
^  fi  yvm~~^  J)       plique  par  la  moindre  résistance  que  les  vaisseaux  éprouvent, 
^  -      dans  certaines  directions,  à  se  dilater  sous  la  pression  du  sang. 

Pour  expliquer  la  tendance  des  abcès  à  s'ouvrir  à  l'extérieur, 
on  n'hésitait  pas, -autrefois,  à  créer  une  force  spéciale  attirant 
l'inflammation  vers  la  surface  du  corps,  comme  la  plumule  des 
végétaux  est  attirée  vers  la  terre.  En  quoi  avait-on  rendu  le 
phénomène  plus  intelligible?  Mais  quand  on  considère  la  conges- 
tion et  l'inflammation  comme  produites  sous  l'influence  de  la 
pression  excentrique  du  sang  qui  dilate  des  vaisseaux  relâchés, 
on  comprend  que  la  contre-pression  plus  ou  moins  forte  exercée 
par  les  tissus  environnants  influe  beaucoup  sur  l'intensité  de' 
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l'inflammation.  Celle-ci  se  développera  donc  plus  facilement  du 
côté  où  la  pression  extérieure  sera  la  moins  forte.  Dans  un  membre, 
par  exemple,  les  tissus  sous-cutanés  ne  sont  comprimés  que  par 
l'élasticité  de  la  peau;  les  tissus  plus  profondément  situés  sont 
soumis,  en  outre,  à  la  compression  des  couches  aponévrotiques  ; 
plus  profondément  encore,  à  ces  causes  de  compression  s'ajoute 
celle  qui  dépend  des  masses  musculaires.  Lors  donc  qu'un  foyer 
phlegmoneux  occupera  l'épaisseur  d'un  membre,  comme  c'est  du 
côté  de  la  surface  cutanée  que  la  résistance  est  la  moindre,  c'est 
de  ce  côté  que  les  vaisseaux  céderont  le  plus  aisément  à  la  pres- 
sion intérieure  du  sang. 

La  môme  cause  explique  pourquoi  les  corps  étrangers,  les  balles 
par  exemple,  en  cheminant  dans  nos  tissus,  n'y  produisent 
d'inflammation  vive  qu'en  arrivant  près  de  la  surface  cutanée, 
c'est-à-dire  dans  des  points  où  la  pression  excentrique  du  sang 
n'est  plus  contre-balancée  par  celle  de  nombreuses  couches  de 
tissus  environnants. 

§  434.  — 11  n'y  a  pas  à  revenir  sur  les  particularités  que  présente 
l'inflammation  au  point  de  vue  de  la  chaleur  qu'elle  provoque 
dans  les  différentes  régions  du  corps.  Nous  avons  vu,  §  435,  que 
l'inflammation  et  la  congestion  n'échauffent  que  les  parties 
susceptibles  de  se  refroidir,  tandis  qu'elle  ne  modifie  pas  la  tem- 
pérature de  celles  qui  ont  la  chaleur  du  sang.  Dans  le  rec- 
tum ou  dans  le  vagin,  le  toucher  ne  révélera  donc  pas  l'exis- 
tence d'une  inflammation  par  une  élévation  de  la  température. 
Mais  la  loi  que  nous  avons  indiquée  à  cet  égard  fournit  une 
application  fort  simple  pour  déceler  l'inflammation  dans  ces 
régions  ;  il  suffit  de  chercher  à  les  refroidir  d'une  manière  artifi- 
cielle pour  rendre  apparent  réchauffement  qui  dépend  d'une  cir- 


culation plus  rapide.  Qu'on  cherche  à  refroidir,  au  moyen  d'une 
injection  par  exemple,  la  cavité  du  vagin;  on  y  réussira  à  un 
certain  degré  sur  une  femme  saine;  mais  si  l'utérus  ou  le 
vagin  sont  envahis  par  une  inflammation  violente,  ils  résisteront 
plus  ou  moins  complètement  aux  effets  de  l'eau  froide  et  seront 
presque  aussi  chauds  après  qu'avant  l'injection. 

§  435.  —  La  tendance  des  inflammations  à  se  terminer  par 
résolution  ou  délitescence  est  encore  explicable  par  les  propriétés 
physiologiques  des  vaisseaux.  Nous  avons  vu  en  effet,  §  251,  que 
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la  prolongation  d'un  certain  6lat  de  la  circulation  crée  une  ten- 
dance des  vaisseaux  à  prendre  l'état  opposé.  Cet  effet  se  rap- 
proche beaucoup  de  ceux  qui  ont  été  désignés  précédemment  sous 
les  noms  d'accoutumance,  §  254,  ou  d'adaptation,  '£  250,  des  tissus 
à  une  influence  extérieure.  Les  vaisseaux  finissent  par  acquérir 
une  résistance  plus  grande  aux  agents  qui  leur  sont  appliqués, 
et  bientôt  ils  n'en  sont  plus  affectés. 

Assurément  on  n'explique  pas  encore  comment  se  produisent 
l'accoutumance  et  l'adaptation  des  vaisseaux  aux  différentes 
influences  qui  tendent  à  les  faire  relâcher  ou  resserrer,  mais  si 
l'on  montre  l'extrême  analogie  de  cette  propriété  physiologique 
avec  celle  qui  tend  à  produire  la  résolution  spontanée  des 
inflammations,  on  diminue  le  nombre  des  hypothèses,  et  l'on 
resserre  plus  étroitement  les  liens  qui  attachent  les  phénomènes 
pathologiques  aux  lois  de  la  physiologie. 

§  436.  —  Depuis  quelques  années,  la  question  de  l'inflammation  a 
pris  un  caractère  tout  nouveau.  Il  semble  certain  que,  dans  les 
opérations  chirurgicales,  rinflammation et  la  suppuration sontdes 
accidents  qui  peuvent  être  évités,  si  l'on  met  la  plaie  à  l'abri  des 
causes  variées  de  contamination  qui  peuvent  l'infecter. 

On  doit  revenir  à  l'opinion  de  J.  Hunier  au  sujet  de  la  réunion 
des  plaies  par  première  intention,  et  dire  avec  cet  illustre  chirurgien, 
que  pour  que  cette  réunion  se  produise  «  il  faut  que  l'inflammation 
ne  survienne  pas  ».  Mais,  si  les  progrès  de  la  chirurgie  semblent 
nous  ramener  en  arrière  en  nous  imposant  une  formule  déjà  vieille 
d'un  siècle,  ces  progrès  en  réalité  nous  ont  fait  faire  un  grand 
pas,  car  nous  avons  la  connaissance  des  causes  dont  J.  Hunier 
n'avait  fait  que  constater  empiriquement  les  effets.  Nous  savons 
que  les  poussières  atmosphériques  contiennent  les  germes  d'un 
nombre  énorme  de  maladies  infectieuses,  dont  la  pourriture 
d'hôpital,  l'érysipèle,  la  gangrène,  la  septicémie,  etc.,  sont  des 
manifestations  redoutables. 

Ce  serait  sortir  de  mon  sujet,  que  d'aborder  celte  théorie  nou- 
velle des  inflammations  septiques  qui  explique  à  peu  près  toutes 
les  complications  graves  des  blessures,  et  relègue  dans  les  erreurs 
du  passé  les  théories  de  la  phlébite  et  de  la  résorption  purulente. 
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§  437.  —  L'œdème,  ou  infiltration  séreuse  du  tissu  conjonctif, 
est  souvent  lié  à  des  troubles  circulatoires  dont  il  paraît  être  un  -  ' 1  *\' 
effet  mécanique.  Bouillaud1  a  démontré  qu'un  obstacle  à  la  circu- 
lation  veineuse  peut,  à  lui  seul,  produire  l'œdème.  Il  semble  que  A* 
le  mécanisme  de  cet  accident  soit  assez  simple.  La  pression  du  ./  /. 
sang  s'élève  dans  les  veines  en  amont  de  l'obstacle,  et  sous  JU^.^k 
l'influence  de  cette  pression  intérieure  excessive  les  veines  lais- 
sent exsuder  au  dehors  une  partie  de  la  sérosité  du  sang.  Dès  " 
que  l'obstacle  est  enlevé,  ces  mêmes  veines,  devenant  le  siège  IXZTuL^ 
d'un  phénomène  osmotique  de  sens  inverse,  résorbent  la  séro-  ij*»^'^^ 
sité  épanchée.  a^^ù 

Des  expériences  nombreuses  deRanvier,2  de  Boddaert5  et  de  f 
plusieurs  auteurs  allemands  ont  montré  que  la  ligature  d'une  A*-*^ 
veine  ne  suffit  pas  toujours  pour  amener  un  œdème  dans  la 
région  où  la  stase  sanguine  se  produit,  tandis  que,  si  l'on  com- 
bine avec  cette  ligature  la  section  des  nerfs  vaso-constricteurs, 
on  voit  l'œdème  apparaître.  Ainsi,  le  relâchement  des  vaisseaux 
est  une  condition  pathogénique  de  l'œdème;  du  reste,  cela 
s'accorde  avec  ce  que  l'observation  clinique  révèle,  à  savoir  que 
les  tissus  voisins  d'un  phlegmon  sont  presque  toujours  envahis 
par  un  œdème  plus  ou  moins  prononcé. 

.  §  438.  —  Le  relâchement  vasculaire  semble  devoir  être  rapproché 
de  l'obstacle  à  la  circulation  veineuse,  au  point  de  vue  des  effets 
mécaniques  qui  en  résultent.  De  part  et  d'autre,  les  petites 
veines  et  les  capillaires  veineux  sont  le  siège  d'une  élévation  de 
la  pression  du  sang  et,  par  conséquent,  se  trouvent  dans  les  con- 
ditions favorables  à  une  exosmose  de  sérosité. 

Au  chapitre  xxn,  §  235,  où  ont  été  indiquées  les  variations  de  la 
pression  du  sang  dans  les  vaisseaux  capillaires,  on  a  vu  que,  selon 
que  ces  petits  vaisseaux  sont  resserrés  ou  relâchés,  la  pression 

1.  Bouillaud,  de  l'Oblitération  des  veines  et  de  son  influence  sur  le  développement 
des  hydropisies  partielles  (Arch.  de  Méd.,  1823). 

2.  Ranvier,  Recherches  expérimentales  sur  la  production  del'œdème  [Comptes  ren- 
dus de  l'Académie  des  sciences,  1869). 

3.  Boddaert,  Note  sur  la  pathogénie  du  goitre  exophthalmique.  Gand,  1869. 
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s'abaisse  ou  s'élève  du  côté  veineux,  suivant  en  cela  une  variation 
tout  inverse  de  celle  qui  se  produit  du  côté  artériel.  Ainsi,  un 
Relâchement  vasculaire  (fig.  201)  élève  la  pression  dans  les  capil- 
laires  veineux  et  dans  les  veines.  Il  se  produit  donc  un  effet 
commun  sous  l'influence  de  deux  étals  qui  semblent  d'ailleurs 
totalement  opposés  :  un  obstacle  veineux  qui  ralentit  le  cours  du 
sang,  et  un  relâchement  capillaire  qui  accélère  ce  cours.  Cet  effet 
commun,  ce  serait  l'élévation  de  la  pression  dans  les  radicules 
veineuses;  c'est  sous  l'influence  de  cette  élévation  de  la  pression 
du  sang  que  la  sérosité  tendrait  à  s'épancher  dans  le  tissu  con- 
jonctif. 

Outre  ces  causes,  l'œdème  en  reconnaît  un  grand  nombre 
d'autres;  ainsi,  un  obstacle  à  la  circulation  lymphatique,  une 
altération  du  sang  comme  dans  l'albuminurie,  parfois  môme  un 
obstade  à  la  circulation  artérielle.  Les  maladies  du  cœur,  prin- 
cipalement dans  leur  phase  dite  asystolique,  amènent  l'œdème. 
Serait-ce,  comme  on  l'a  supposé,  par  une  exagération  de  la  pres- 
sion veineuse?  Cette  augmentation  de  pression  est  réelle,  mais 
semble  trop  peu  prononcée  pour  amener  l'œdème  à  elle  seule.  Il 
y  a  donc  lieu  de  faire  des  réserves  au  sujet  des  différentes  formes 
de  l'œdème,  et  de  ne  pas  discréditer,  en  la  généralisant  présente- 
ment, la  théorie  de  l'accroissement  de  la  pression  dans  les  veines. 
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TROUBLES  DE  LA.  CIRCULATION  ARTÉRIELLE  ;  ALTÉRATION  SÉNILE 
ET  OBLITÉRATION  DES  ARTÈRES. 

Altération  sénile  des  artères.  —  L'altération  sénile  des  artères  amène  l'hypertrophie  du 
ventricule  gauche  du  cœur.  —  L'altération  sénile  des  artères  s'accompagne  de  dila- 
tation de  ces  vaisseaux.  —  Troubles  fonctionnels  produits  par  l'altération  sénile  des 
artères.  —  Diagnostic  de  l'altération  sénile  des  artères  d'après  les  caractères  du 
p0Uls,  —  Caractères  de  la  pulsation  du  cœur  dans  l'altération  sénile  des  artères.  — 
Oblitération  des  artères.  —  Dilatation  des  collatérales  après  l'oblitération  d'une 
artère.  —  Influences  qui  déterminent  la  direction  nouvelle  du  courant  sanguin  après 
la  ligature  d'une  artère.  —  Des  modifications  qu'éprouve  le  pouls  au-dessous  d'une 
oblitération  artérielle. 


Altération  sénile  des  artères. 

§  439.  —  Les  artères  des  vieillards  sont  normalement  peu  élasti-  - 
ques  et  incrustées  parfois  de  dépôts  calcaires  qui  les  transforment  J^.        ,  1  r 
presque  en  des  tubes  rigides.  Celte  altération  qu'on  a  appelée 
artérite,  arlério-sclérose,  etc.,  produit  des  troubles  de  la  circula- 
tion. Elle  amène  l'hypertrophie  du  cœur  et  expose  à  des  maladies 
graves,  à  l'embolie,  àl'hémorrhagieet  au  ramollissement  cérébral. 
L'enchaînement  par  lequel  l'altération  des  artères  se  relie  aux  , 
maladies  qui  viennent  d'être  énumérées  s'explique  très  bien  par 
les  lois  de  la  physiologie;  nous  allons  essayer  de.  le  montrer. 

Cette  altération,  facile  à  reconnaître  dans  les  cas  extrêmes, 


quand  les  artères  superficielles  donnent  au  doigt  la  sensation 
d'un  cordon  dur  et  incompressible,  était  au  contraire  extrême- 
ment difficile  à  diagnostiquer  en  l'absence  de  ce  signe.  Or,  grâce 
aux  caractères  spéciaux  qu'elle  imprime  au  tracé  du  pouls,  il  est 
très  facile  aujourd'hui  de  reconnaître  la  perte  d'élasticité  des  ar- 
tères. On  la  diagnostique  parfois  aussi  chez  de  jeunes  sujets,  et 
l'on  peut  prédire  chez  eux  l'imminence  des  maladies  que  nous  ve- 
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nons  d'énumérer  et  qui  ne  sont  des  causes  ordinaires  de  mort 
que  chez  les  vieillards. 

L'altération  sentie  «les  artères  amène  l'hypertrophie  «lu  ventricule 

«lu  cœur. 

g  440.  —  On  a  vu,  §  103,  que  l'élasticité  des  artères  favorise 
l'action  du  cœur  en  diminuant  les  résistances  que  cet,  organe  doit 
surmonter.  Or,  comme  l'altération  sénile  des  artères  consiste  sur- 
tout en  une  perte  d'élasticité  de  ces  vaisseaux,  il  est  naturel  de 
conclure  que  la  perte  plus  ou  moins  complète  de  l'élasticité  des 
artères  crée  un  obstacle  au-devant  du  cœur  et  en  rend  les  systoles 
plus  pénibles. 

En  vertu  d'une  loi  pathogénique  bien  connue,  le  cœur  devra 
s'hyperlrophier  quand  les  artères  seront  indurées,  absolument 
comme  il  s'hypertrophie  chez  les  sujets  qui  présentent  un  rétré- 
cissement aortique.  Aussi,  presque  tous  les  vieillards  ont-ils  le- 
ventricule  gauche  hypertrophié.  La  coïncidence  de  l'hypertrophie 
du  cœur  avec  l'ossification  artérielle  avait  déjà  été  constatée  par 
quelques  auteurs,  mais  on  ne  saisissait  aucun  lien  de  cause  à 
effet  entre  ces  deux  états  du  cœur  et  des  artères.  Andral1,  en 
signalant  cette  coïncidence,  laisse  sans  la  résoudre  la  question  de 
savoir  si  c'est  l'hypertrophie  du  cœur  qui  a  fait  dégénérer  le& 
artères,  ou  si  c'est  l'altération  des  artères  qui  a  entraîné  l'hyper- 
trophie du  cœur.  Herpin2  admet  que  l'ossification  artérielle  est 
primitive,  et  cherche  à  l'expliquer  en  disant  que  «  l'élasticité  arté- 
«  rielle,  cause  d'impulsion  du  sang,  étant  supprimée,  le  cœur  doit 
«  y  suppléer,  et  cela,  en  vertu  d'une  solidarité  entre  les  différente 
«  points  du  système  circulatoire. «Ainsi,  Herpin  comprenaitqu'une- 
liaison  existe  entre  les  deux  lésions,  mais  en  interprétait  mal  l'en- 
chaînement. 

J'ai  expliqué  l'hypertrophie  du  cœur  par  la  résistance  que  la  perle- 
d'élasticilé  des  artères  oppose  au  mouvement  du  sang;  cette  expli- 
cation découlait  naturellement  des  expériences  que  j'avais  faites- 
sur  le  rôle  de  l'élasticité  artérielle  et  qui  ont  été  exposées  dans  le 
chapitre  xi3. 

1.  Andral,  Clinique  médicale,  t.  I,  p.  62. 

2.  Herpin,  Bulletin  de  la  Soc.  anal.,  t.  XII,  p.  49. 

3.  Marey,  Gazette  médicale  de  Paris,  1858,  et  Thèse  inaug.,  Paris,  1859,  p.  49. 
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Si  l'on  cherche,  dans  les  Bulletins  de  la  Société  anatomigue,  quel 
était  l'état  du  cœur  dans  l'altération  sénile  des  artères,  et  quel 
était  l'état  des  artères  dans  les  hypertrophies  du  cœur  qui  ne 
dépendaient  pas  d'une  lésion  des  orifices,  on  trouve  un  certain 
nombre  d'observations  où  la  coïncidence  de  l'ossification  arté- 
rielle avec  l'hypertrophie  du  ventricule  gauche  est  signalée. 

Mais,  depuis  que  mon  attention  a  été  attirée  sur  cette  liaison 
nécessaire  de  l'ossification  artérielle  avec  l'hypertrophie  du 
ventricule  gauche,  j'ai  souvent  cherché  l'occasion  d'en  vérifier 


l'existence  dans  les  autopsies,  et  ne  l'ai  jamais  vue  manquer,  ni 
sur  les  vieillards,  ni  sur  les  jeunes  sujets  atteints  prématurément 
d'ossification  artérielle. 

L'altération  sénile  des  artères  s'accompagne  de  dilatation 

de  ces  vaisseaux. 

§  441.  —  Tout  le  monde  sait  que  les  artères  sont  ordinairement  ^  ; 
volumineuses  chez  les  vieillards;  elles  forment  de  gros  cordons  £ 
que  l'on  sent  rouler  sous  le  doigt  à  travers  les  parties  molles.  En 
outre,  les  artères  s'allongent  et  deviennent  flexueuses  à  mesure 
qu'elles  perdent  leur  élasticité.  La  dilatation  des  artères  péri- X 
pheriques  est  encore  surpassée  par  celle  que  l'aorte  présente,  - 
surtout  au  niveau  de  sa  crosse,  au  point  d'où  émergent  le  tronc '^^^^  ? 
brachio-céphalique  et  la  carotide  gauche. 

Il  est  vraisemblable  que  l'hypertrophie  du  cœur  contribue  for- 
tement à  cette  dilatation  aortique,  de  sorte  que  les  deux  lésions 
organiques  s'influenceraient  réciproquement.  Ce  qui  prouve  que 
la  pression  du  sang  est  la  cause  immédiate  de  cette  dilatation, 
c'est  que  les  points  les  plus  dilatés  sont  précisément  ceux  contre  / 
lesquels  le  sang  fait  le  plus  grand  effort.  Ainsi,  la  crosse  de  l'aorte  ^T^JT 
se  gonfle  en  ampoule  du  côté  de  sa  convexité,  c'est-à-dire  dans  le  jA* 
sens  du  courant  sanguin  produit  par  la  systole  ventriculaire.  c-^^ 
Celle  ampoule  acquiert  souvent  un  développement  très  grand 
et  peut  se  rompre  comme  un  anévrysme;  c'est  toujours  du  côté 
de  la  convexité  que  la  rupture  se  produit.  La  direction  du  courant 
sanguin  explique  aussi  pourquoi  les  carotides  et  les  sous-clavières  <■ 
sont  ordinairement  très  dilatées,  tandis  que  les  iliaques  le  sont 
très  peu.  Enfin,  des  raisons  physiques  font  que  cette  dilatation 
tend  toujours  à  s'accroître,  car  plus  un  vaisseau  est  large,  plus  est 
grand  l'effort  que  doit  supporter  sa  paroi,  §  45  (note). 
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Troubles  fonctionnels  produite  par  1  altération  sénile  des  artères. 

g  442.  —  Tous  les  avantages  de  l'élasticité  des  artères,  %  102  et 
103,  disparaissent  peu  a  peu  par  l'ossification  sénile  de  ces  vais- 
seaux; la  régularisation  du  cours  du  sang  devient  de  moins  en 
moins  parfaite,  ce  qui  se  traduit  chez  les  vieillards  par  des  pul- 
sations artérielles  plus  fortes.  Ces  écarts  plus  grands  entre  les 
vpT~'maxima  et  les  minima  de  tension  sont  encore  augmentés  à 
mesure  que  l'hypertrophie  ventriculaire  gauche  s'accentue  davan- 
tage; et  comme,  d'autre  part,  les  artères  ainsi  altérées  ont  moins 
de  résistance  à  la  rupture,  on  conçoit  qu'il  en  résulte  une  prédis- 
position aux  hémorrhagies. 


Diagnostic  de  l'altération  sénile  des  artères  d'après  les  caractères 

du  pouls. 

§  443.  —  La  gravité  des  accidents  auxquels  expose  cette  altéra- 
tion des  artères  en  rend  le  diagnostic  très  important.  Le  signe 
r»lvW    caractéristique,  la  dureté  et  la  rugosité  des  artères  superficielles, 
manque  souvent;  à  son  défaut,  la  force  et  la  brusquerie  du  pouls 
ont  une  certaine  valeur,  mais  sa  forme  sphygmographique  toute 


Fig.  291.  Schéma  pour  montrer  l'analogie  du  pouls  sénile  avec  la  pulsation  cardiaque. 

particulière  mérite  une  mention  spéciale  :  c'est  à  coup  sûr  le  ca- 
ractère le  plus  important.  Cette  forme  rappelle  beaucoup  celle 
de  la  pulsation  du  cœur  lui-même,  pour  des  raisons  que  nous  allons 
exposer. 

Plus  les  artères  sont  élastiques,  plus  elles  transforment  le  mou- 
U*~  ^2         vement  imprimé  au  sang  par  la  systole  ventriculaire,  et  plus  la 
vv^.         forme  du  pouls  s'éloigne  de  celle  de  la  pulsation  du  cœur.  Lorsj 
k  que,  au  contraire,  l'élasticité  artérielle  disparait,  le  pouls  doit^ 
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conserver  davantage  la  forme  de  la  systole  du  cœur.  La  figure  291 
va  rendre  sensible  l'analogie  qui  existe  alors  entre  la  pulsation 
du  cœur  et  celle  des  artères. 

On  reconnaît  dans  le  tracé  formé  par  un  trait  plein  deux  pul-  7 
salions  artérielles  avec  leurs  éléments  :  l'ascension  qui  présente 
une  saccade,  le  sommet  formé  d'un  plateau  horizontal,  et  la  des- 
cente  qui,,  après  une  chute  brusque,  suit  une  pente  oblique  sans 
dicrolisme.  /|!/^yr 

A  la  place  de  cette  dernière  partie  de  la  descente,  si  l'on  substi- 
tue la  courbe  formée  d'une  ligne  ponctuée,  on  obtient  exactement 
les  tracés  de  deux  systoles  du  ventricule  gauche  tels  que  les 


Fig.  292.  Série  de  sphygmogi'ammes  recueillis  sur  des  vieillards  (hommes).  (N"  1,  76  ans, 
n°  2,  82'  ans,  —  ji"  3,  8'i  ans,  —  n°  4,  8.")  ans,  —  n°  à,  87  ans.) 


expériences  cardiographiques  les  ont  donnés,  g  80.  Or. on  a  vu,  à 
propos  du  pouls  de  l'aorte,  que  le  tracé  de  ce  pouls  ne  pouvant 
encore  être  modifié  par  l'élasticité  des  artères,  présente  de  grandes 
ressemblances  avec  celui  de  la  pression  întra-ventriculairc.  Les  *,  £ 


ressemblances  ne  peuvent  exister  que  pendant  la  systole  des 
ventricules,  c'est-à-dire  pendant  le  moment  où  le  cœur  et  les  h/iJ__ 


artères  sont  en  communication  ;  mais,  au  moment  où  cesse  la  *  o- 
systole  et  où  les  valvules  sigmoïdes  sont  fermées,  la  pression 
se  comporte  différemment  dans  le  cœur  et  dans  les  vaisseaux  :  elle 
baisse  brusquement  dans  le  ventricule  où  elle  tombe  à  peu  près 
à  /(':ro,  tandis  que,  dans  les  artères,  elle  ne  descend  que  graduelle- 
ment par  l;eflet  de  l'écoulement  du  sang  à  travers  les  vaisseaux 
capillaires.  ->V*u) 
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I  444.  —  Le  pouls  sénile  présente  les  caractères  que  nous  avons 
indiqués  en  les  exagérant  un  peu  dans  la  figure  291.  On  retrouve 
chez  les  vieillards,  jusque  dans  l'artère  radiale,  les  éléments  de  la 
systole  vcntriculaire,  caractères  qui  chez  les  sujets  sains  n'exis- 
tent que  pour  le  pouls  aorlique  recueilli  très  près  du  ventricule 
gauche,  et  qui  disparaissent  peu  à  peu,  sous  l'inlluencc  de  l'élas- 
ticité artérielle,  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  cœur. 

J'ai  groupé  dans  les  ligures  292  et  293  des  sphygmogrammes  re- 
cueillis sur  des  vieillards  des  deux  sexes.  Chez  ces  sujets,  les 
artères  présentaient  des  signes  manifestes  d'ossification;  le  cœur 
ne  donnait,  à  l'auscultation,  aucun  signe  de  lésion  valvulaire,  de 
sorte  quela  forme  spéciale  du  pouls  doit  être  exclusivement  altri- 


Fiy.  293.  Série  de  spliygmogrammes  recueillis  sur  des  vieillards  (Tenimcs).  (N°  l,  85  ans,— 
n"  2,  90  ans,  —  n°  3,  9'i  ans,  —  n"  4,  il tî  ans.) 


huée  à  l'altération  des  vaisseaux,  et  à  l'hypertrophie  ventriculaire 
consécutive.  L'examen  de  ces  sphygmogrammes  montre  que  le 
pouls  sénile  a  les  caractères  suivants  : 

]°  Ce  pouls  a  une  grande  amplitude,  ce  qui  s'explique  par  plu- 
sieurs raisons  :  par  l'hypertrophie  ventriculaire,  par  le  gros 
volume  des  artères,  par  la  transformation  moindre  de  l'impulsion 
du  cœur  quand  les  artères  ont  moins  d'élasticité. 

2°  L'ascension  est  brusque,  quelquefois  saccadée  ;  c'est-à-dire 
qu'il  y  a  ressemblance  du  début  de  la  pulsation  artérielle  avec 
celui  de  la  pulsation  du  cœur. 

3°  Le  sommet  de  là  pulsation  est  formé  par  un  plateau.  —  C'est  un 
nouveau  trait  de  ressemblance  avec  la  forme  de  la  pulsation  du 
cœur.  Le  plateau  du  pouls  est  ordinairement  horizontal,  souvent 


CHAPITRE  XXXVIII.  621    flJ-  (jtL^ 

il  est  légèrement  ascendant;  c'est  alors  qu'existe  le  rebondissement 
dans  l'ascension  du  pouls.  Cette  forme  indique  une  élévation  crois- 
sante de  la  pression  artérielle  pendant  toute  la  durée  de  la  systole.  } 

4°  La  courbe  tombe  brusquement  après  le  plateau  systolique. — CcJ^'/  ^*    '  '  7 
caractère  n'est  pas  constant,  mais  quand  il  existe  il  a  une  grande 
valeur,  car  il  prouve  que  le  reflux  qui  précède  la  clôture  des  val-;' 
vides  sigmoïdes  suffit  pour  faire  baisser  la  tension  que  l'élasticité 
des  artères  ne  maintient  plus  suffisamment.  u+~*1-./>  h-^-v-A 

5°  La  ligne  de  descente  est,  en  général,  dépourvue  de  dicrotisme.  — 
C'est  encore  un  caractère  important  de  la  perte  d'élasticité  des 
artères,  car  on  a  vu,  $  155,  que  l'élasticité  des  vaisseaux  est  unc^ 
condition  indispensable  pour  que  le  dicrotisme  se  produise. 

h  11  j/^A  cLl^^JL  


y  _ 


Fig.  294.  Pouls  d'an  homme  île  52  ans  atteint  d'ossilication  des  artères. 


On  reconnaît  dans  la  figure  294les  caractères  de  la  perte  d'élas- 
ticité des  artères.  C'est  le  pouls  d'un  homme  qui  n'avait  que  cin- 
quante-deux ans  et  qui  succomba  à  une  hemorrhagie  cérébrale.  A 
l'autopsie  on  trouva  l'aorte  ossifiée  à  un  haut  degré  ;  les  carotides 
et  les  artères  cérébrales  étaient  incrustées  de  dépôts  calcaires. 


Pig.  295.  Pouls  sénile  à  irrégularités  périodiques. 

Chez  les  vieillards,  on  rencontre  quelquefois  des  irrégularités    $~  ^ 
dans  le  rythme  des  battements  du  cœur,  sans  que  l'auscultation  ^ 
i  puisse  faire  supposer  l'existence  d'une  lésion  valvulaire,'  Ces  irré- 
gularités se  produisent  souvent  d'une  manière  périodique. 
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Le  sphygmogramme,  figure  295,  ligne  supérieure,  a  été  recueilli 
sur  un  vieillard  qui  présentait  le  rythme  suivant:  une  suspension 
des  battements  du  cœur  était  suivie  de  trois  pulsations  ordinaires, 
puis  d'une  petite  pulsation  après  laquelle  revenait  un  battement 
normal;  une  nouvelle  suspension  arrivait,  et  ainsi  de  suite  indé- 
finiment. Le  sphygmogramme  ligne  inférieure  avait  une  irrégu- 
larité à  1res  courte  période,  c'est  le  type  que  Lorain  a  appelé 
géminé  :  il  est  formé  d'une  pulsation  forte  suivie  d'une  autre  plus 
faible.  La  période  de  ces  irrégularités  change  souvent  plusieurs 
fois  dans  une  journée;  nous  en  parlerons  à  propos  des  irrégu- 
larités du  pouls. 

Wolff 1  a  décrit  la  forme  sénile  du  pouls  comme  appartenant  à 
l'aliénation  mentale.  Cela  paraît  devoir  s'expliquer  par  cette  cir- 
constance, que  l'altération  des  artères  entraîne  souvent  après  elle 
des  désordres  des  fonctions  cérébrales.  J'en  ai  vu  de  frappants 
exemples 

Caractères  de  la  pulsation  du  cœur  dans  l'altération  sénile 

des  artères. 


\  445.  —  La  pulsation  du  cœur  recueillie  au  niveau  du  ventri- 


l-'ig.  296.  Pulsation  du  yentricule  gauche  chez  les  vieillards.  (N*  1,  76  ans,  —  n"  2,  89  ans,  — 

n"  3,  88  ans. 


1.  Wolff,  Charalderistik  von  Arterienpuls,  Leipzig,  1865. 

2.  Parfois  le  pouls  déjeunes  sujets  présente  un  plateau  systolique^mais  celle  forme 
n'existe  guère  que  le  matin  au  réveil,  et  sous  l'influence  du  froid;  elle  est  essentielle- 
ment passagère,  et  ne  saurait  être  confondue  avec  les  caractères  permanents  du  pouls 
sénile. 
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cille  gauche  présente,  dans  l'altération  sénile  des  artères,  des  ca- 


ractères  particuliers.  La  figure  296  est  formée  de  trois  cardiogram- 
mes obtenus  sur  des  vieillards  :  ligne  1,  76  ans;  ligne  2,  89  ans; 
ligne  3,  88  ans.  Dans  tous  ces  tracés,  la  systole  vcntriculaire  débute 
par  une  brusque  ascension  suivie  d'une  chute  légère  qui  précède 
un  sommet  arrondi.  Il  semble  que,  dans  l'énergique  soulèvement 
de  la  pulsation  du  cœur  à  son  début,  on  puisse  reconnaître  l'effet  ^  j^w^  %U«up 
de  l'iiyperlrophie  du  ventricule  gauebe  ;  mais  il  faut  attendre,  pour  u^J^  lyf^ 
se  prononcer  sur  la  valeur  de  ce  caractère,  que  les  observateurs 
aient  rassemblé  de  plus  nombreux  documents  sur  la  forme  sénile 
de  la  pulsation  du  cœur. 


Oblitération  «les  artères. 


§  446.  —  Lorsqu'une  artère  est  oblitérée  par  un  caillot  qui  la 
remplit,  par  une  ligature,  ou  par  une  compression  qui  y  arrête  le 
cours  du  sang,  la  portion  du  vaisseau  située  au-dessous  de 
l'obstacle  revient  sur  elle-même,  en  vertu  de  son  élasticité,  et  se 
vide  en  partie  du  sang  qu'elle  renfermait.  Le  doigt,  en  explorant 
celte  région  de  l'artère,  n'y  perçoit  pas  de  battements;  cependant, 
au-dessous  de  l'obstacle,  le  vaisseau  contient  encore  du  sang,' 


car  si  on  l'ouvre,  un  courant  rétrograde  s'établit  et  produit  une  ^ 
hémorrbagie;  de  légères  saccades  dans  le  jet  du  sang  qui  s'écoule 
prouvent  qu'il  doit  rester  en  ce  point  un  vestige  de  la  pulsation. 
C'est  par  les  anastomoses  collatérales  que  le  sang  arrive  dans  le 
tronçon  inférieur  de  l'artère;  plus  ces  voies  sont  étroites,  plus  la 
pression  est  basse  au-dessous  de  l'obstacle,  et  plus  les  pulsations 
y  sont  éteintes.  , 

Au  bout  d'un  certain  temps  la  circulation  se  rétablit  dans  l'ar- 
1ère  et  celle-ci  reçoit,  par  ses  anastomoses  avec  les  vaisseaux & 
voisins,  assez  de  sang  pour  fournir  à  la  circulation  des  organes 
auxquels  elle  se  distribue.  Le  pouls  reparaît  alors  et  si  des  trou- 
bles fonctionnels  s'étaient  produits,  immédiatement  après  l'oblité- 
ration du  vaisseau,  on  les  voit  disparaître.  Ces  troubles  consistent 
d'ordinaire  en  pâleur,  refroidissement  et  quelquefois  paralysie  de 
la  sensibilité  et  du  mouvement  dans  les  parties  où  la  circulation 
était  insuffisante 

Si  nous  cherchons  comment  le  sang  est  arrivé  à  se  frayer  des 
voies  nouvelles,  nous  voyons  que  les  lois  physiques  rendent 
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.  compte  de  ce  qui  s'est  passé.  Une  augmentation  de  la  pression  du 
smg  s'est  produite  dans  les  artères  collatérales,  et  sous  cette  pres- 
sion plus  forte,  ces  vaisseaux  se  sont  dilatés. 


Dilatation  des  collatérales  après  l'oblitération  d'une  artère. 

§447.  —  Toutes  les  fois  qu'un  vaisseau  donne  naissance  à  plu- 
sieurs branches,  si  l'on  ferme  l'une  d'elles,  la  pression  augmente 
dans  les  autres,  §  121.  C'est  cette  pression  intérieure  plus  forte  qui 
dilate  peu  à  peu  les  branches  restées  perméables,  de  sorte  que 
si  l'on  injecte  au  bout  de  quelque  temps  un  membre  dont  l'ar- 
tère principale  a  été  liée,  on  voit  que  des  branches  de  second  ou 
de  troisième  ordre  sont  devenues  des  artères  volumineuses,  à 


Fig.  207.  Réparation  graduelle  de  la  pression  artérielle  dans  le  bout  supérieur  d'une  carotide  de 
cheval  après  ligature.  —  Ligne  l,  pouls  avant  la  ligature;  lignes  2,  3,  4,  pouls  du  tronçon  péri- 
phérique recueilli  dans  une  série  d'instants  successifs  après  la  ligature. 

travers  lesquelles  la  circulation  s'est  rétablie.  Celle  dilatation 
des  branches  collatérales  tend  à  se  produire  à  partir  du  moment 
où  le  tronc  principal  a  été  oblitéré. 

Or,  à  travers  ces  voies  élargies  les  pulsations  se  transmettent 
dans  le  bout  inférieur  de  l'artère;  leur  force  augmente  à  mesure 
que  les  collatérales  se  dilatent,  de  sorte  que  si  l'on  dispose 
d'un  moyen  délicat  d'apprécier  les  pulsations  artérielles,  on 
pourra  suivre  les  progrès  de  la  réparation  du  cours  du  sang, 
d'après  la  forme  et  l'amplitudedu  pouls  qui  réapparaît  au-dessous 
de  l'obstacle.  Cette  réparation  est  extrêmement  rapide  dans 
certains  cas- 
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Expérience.  —  On  adapte  un  sphygmosoope  à  la  carotide  d'un 
cheval;  l'instrument  donne  le  tracé  normal  du  pouls,  ligne  1 
[fig.  297).  On  lie  la  carotide  en  amont  de  l'instrument;  la  pulsation 
n'est  plus  sensible  au  toucher,  mais  se  traduit  cependant  dans  le 
tracé  par  une  inflexion  légère  (ligne  2).  Cinq  minutes  après,  on 
prend  un  nouveau  sphygmogramme,  et  on  le  trouve  notablement 
plus  marqué  (ligne  3).  Après  cinq  autres  minutes,  on  obtient  le 
tracé  (ligne  4),  beaucoup  plus  rapproché  du  type  normal  du 
pouis. 

En  expérimentant  sur  un  cheval,  j'ai  pu  avec  Chauveau  con-. 
slater  directement  la  dilatation  des  collatérales  après  la  ligature 
des  carotides.  Vingt-quatre  heures  après  cette  ligature,  nous 
voulûmes  pratiquer  la  trachéotomie  sur  cet  animal;  mais  une 
hémorrhagie  abondante  se  ht  par  les  artères  situées  entre  les 
anneaux  de  la  trachée.  Ces  vaisseaux  s'étaient  dilatés  à  tel  point 
qu'il  fallut  appliquer  sur  chacun  d'eux  une  ligature,  tandis  que, 
d'ordinaire,  on  n'a  pas  à  s'occuper  de  l'écoulement  de  sang  qu'ils 
donnent. 


Influences  qui  déterminent  la  direction  nouvelle  du  courant 
sanguin  après  la  ligature  d'une  artère. 


l  448.-  Lorsque  le  cours  du  sang  se  rétablit  par  les  collatérales  ' 
après  la  ligature  d'une  artère,  c'est  par  le  plus  court  chemin  pos-  ^ 
Bible  que  se  rétablit  le  courant.  Si  c'est  à  la  racine  d'un  membre 
qu  une  l.gature  a  été  faite,  des  artères  qui  ont  normalement  un 
petit  calibre  se  dilatent  graduellement,  de  sorte  qu'on  sent  bientôt  h 
des  pulsations  dans  des  endroits  où  il  n'en  existait  pas  aupara- 
vant. Si  plus  tard  on  a  l'occasion  de  faire  l'autopsie  du  sujet 
opéré,  on  trouve  des  collatérales  importantes  qui  ramènent  le 
sang  dans  l'artère  oblitérée;  ces  collatérales  sont  voisines  du 
point  où  la  ligature  a  été  faite. 

On  peut  expliquer  facilement  la  nouvelle  direction  que  le  sang 
a  suivie.  Soit  T  (fig.  298)  un  tronc  artériel  qui  se  divise  en  deux 
branches  ;  celles-ci  communiquent  par  plusieurs  anastomoses  • 
les  collatérales  c  et  c',  puis,  par  des  anastomoses  terminales  de 
moindre  volume. 

Lorsque  la  circulation  se  fait  librement  par  les  deux  branches 
le  courant  du  sang  est  de  direction  variable  dans  les  collatérales 

marey,  Circulalion. 
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c  et  c'  :  il  obéit  aux,  légères  variations  de  pression  qui  peuvent  se 
produire  dans  les  deux  branches  et,  dès  qu'une  de  ces  inégalités 
arrive,  le  courant,  en  c  ou  en  c',  se  dirige  de  la  branche  où  la 
pression  est  plus  forte  vers  celle  où  elle  est  plus  faible.  Mais  si 
l'on  applique  une  ligature  sur  l'une  des  deux  brandies,  au  point 
/  par  exemple,  le  mouvement  du  sang  éprouvera  certaines  varia- 
tions faciles  à  prévoir  : 

1°  La  pression  s'élèvera  dans  la  brandie  restée  libre  et  s'abais- 
sera dans  l'autre  au-dessous  de  la  ligature  ; 

2°  Les  collatérales  c,  c'  et  les  anastomoses  terminales  seront  le 
siège  d'un  courant  à  direction  constante  qui  ira  de  la  pression  la 
plus  forte  à  la  pression  la  plus  faible  ; 

3°  L'intensité  du  courant  sera  plus  grande  dans  les  brandies 


T  

/  :  ^s-^ 

1 

Fig.  298.  Schéma  de  la  dilatation  graduelle  des  anastomoses  au-dessous  d'une  oblitération  artérielle. 

anastomotiques  les  plus  voisines  du  point  où  siège  l'oblitération 
artérielle.  En  effet,  la  pression  du  sang  dans  les  artères  va  en 
décroissant  du  centre  à  la  périphérie,  §  9;  elle  sera  donc  plus 
grande  dans  la  branche  restée  perméable,  au  niveau  de  l'émer- 
gence de  la  collatérale  c  qu'à  l'endroit  d'où  se  détache  la  collatérale 
c';  elle  sera  plus  faible  encore  au  niveau  des  branches  terminales. 
11  suit  de  là  que,  parmi  les  différentes  branches  anastomotiques, 
celle  qui,  à  égal  calibre,  aura  la  pression  la  plus  forte  sera  l'ana- 
stomose c,  la  plus  rapprochée  du  siège  de  la  ligature;  c'est  donc 
cette  branche  qui  se  dilatera  davantage  et  sera  le  siège  du  courant 
le  plus  rapide. 

Aussitôt  que  la  collatérale  c  aura  augmenté  de  calibre,  une 
partie  du  sang  de  la  branche  perméable  passant  par  cette  pre- 
mière collatérale,  la  pression  baissera  de  plus  en  plus  dans  les 
branches  anastomotiques  dont  l'émergence  se  fait  plus  bas.  La 
tendance  à  la  dilatation  de  ces  dernières  branches  ira  donc  tou- 
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jours  en  diminuant,  tandis  que  pour  la  collatérale  c,  clic  ira  en 
augmentant  avec  le  calibre  mémo  de  cetlc  artère,  §  45. 

Enfin,  les  changements  de  calibre  des  vaisseaux  anastomotiques 
s'arrêteront  quand  leurs  diamètres  seront  devenus  suffisants  pour 
laisser  passer  le  courant  sanguin  sans  créer,  au-devant  de  lui,  plus 
d'obstacles  qu'il  n'en  existait  avant  la  ligature  d'une  des  branches. 


Des  modifications  qu'éprouve  le  pouls  au-dessous  d'une 
oblitération  artérielle. 

§  449.  —  Le  pouls  ne  disparaît  dans  une  artère  oblitérée  qu'en 
raison  de  la  difficulté  que  le  sang  éprouve  à  revenir  par  les  colla- 
térales en  aval  de  l'obstacle.  A  mesure  que  les  voies  anastomotiques 
s'élargissent,  la  pulsation  réapparaît  et  prend  une  intensité  crois- 
sante. Le  sphygmographe,  plus  sensible  que  le  doigt  à  ces  pulsa- 
tions, en  indique  l'amplitude  graduellement  croissante,  et  permet 
ainsi  de  suivre  pas  à  pas  les  progrès  du  rétablissement  de  la 
circulation. 

On  a  vu  g  447,  que  ce  rétablissement  se  fait  avec  une  grande  %  > 
rapidité  dans  la  carotide  du  cheval  puisque,  dix  minutes  après  la 
ligature,  les  pulsalions  inscrites  au  sphygmoscope  avaient  repris 
une  amplitude  assez  grande  et  commençaient  k  présenter  dans 
leur  forme  les  détails  normaux  de  la  pulsation  carotidienne. 

Mais  il  ne  faudrait  pas  s'attendre  à  trouver  sur  toutes  les  artères 
liées  un  retour  aussi  rapide  de  la  pulsation.  Chez  le  cheval,  en 
effet,  les  deux  carotides  communiquent,  sous  la  base  du  crâne,'par 
un  riche  plexus  anaslomotique  à  travers  lequel  le  sang  passe 
facilement  d'un  côté  k  l'autre.  Mais  lorsqu'on  lie  sur  l'homme  un  A— 
tronc  artériel  volumineux,  ou  bien  lorsque  ce  tronc  est  oblitéré  !  ; 
par  un  caillot  qui  le  ferme  entièrement,  il  arrive  souvent  que 
les  anastomoses  sont  insuffisantes  pour  rélablir  la  circulation  ; 
le  malade  est  alors  exposé  à  une  gangrène  des  parties  où  le  sang  ■'  - 
n'arrive  plus  en  quantité  suffisante.  Aussi  dans  ces  circonstances 
les  médecins  explorent-ils  anxieusement  le  vaisseau  oblitéré,  cher- 
chant chaque  jour  si  quelque  pulsation  légère  ne  leur  annoncera 
pas  que  le  cours  du  sang  se  rétablit. 

La  faiblesse  et  la  forme  particulière  des  pulsations  récurrentes 
font  qu'elles  échappent  au  toucher  pendant  longtemps,  et  que  par*  * 
lois  on  ne  les  sent  pas  encore  lorsque  déjà  le  retour  de  la  chaleur 
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el  delà  coloration  delà  peau  annoncent  que  le  danger  d'une  gan- 
grène est  conjuré.  Le  sphygmographe  perçoit,  longtemps  avant  le 
doigt,  le  retour  de  ces  pulsations  récurrentes  dont  la  période  d'ex- 
pansion souvent  extrêmement  lente  n'éveille  aucune  sensation 
tactile,  fJ  179. 

Ainsi,  le  sphygmogramme  299  est  pris  sur  la  radiale  droite  d'un 
homme  qui,  à  la  suite  d'une  lésion  de  la  valvule  milrale,  avait  eu 


Fig.  29!).  Modifications  du  pouls  au-dessous  de  l'embolie  de  l'artère  numérale.  (Pouls  insensible 

au  doigt.) 


une  embolie  de  l'artère  humérale  ;  l'embolie  datait  d'un  mois,  etil 
y  avait  eu  des  menaces  sérieuses  de  gangrène  du  membre.  La  ra- 
diale gauche  donnait  un  pouls  d'un  tout  autre  caractère  et  très  sen- 
sible au  toucher,  tandis  que  le  pouls  du  côté  droit  n'était  pas  per- 
ceptible au  doigt.  L'amplitude  était  cependant  plus  grande  pour  la 
pulsation  qui  ne  se  sentait  pas;  nous  avons  dit,  §  179,  que  c'est  la 


f^t  ,  a 


Fig.  300.  Retour  graduel  du  pouls  radial  après  une  ligature  de  l'humorale,  (t,  côté  sain, 
—  1,  côté  opéré,  huit  jours  après  la  ligature,  —  3,  onze  jours  après,  —  4,  dix-sept  jours  après). 


forme  de  la  pulsation  caractérisée  par  une  période  d'expansion 
lente  qui  la  rend  insensible  au  tact. 

Sur  un  malade  à  qui  l'on  avait  pratiqué  la  ligature  de  l'artère 
humérale  à  cause  d'un  anevrysme,  je  pus  assister  à  toutes  les 
phases  de  la  dilatation  des  branches  anastomoliques  et  au  réta- 
blissement de  la  circulation. 

Le  premier  examen  ne  fut  fait  que  dix  jours  après  la  ligature  de 
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l'artère;  la  radiale  du  côté  sain  donnait  le  tracé  n°  l  (fig.  300),  celle 
du  côté  de  la  ligature  donnait  le  tracé  n°  2  :  le  pouls  de  ce  côté 
était  absolument  insensible  au  toucher.  —  Onze  jours  après  la 
ligature,  le  pouls  avait  pris  plus  d'amplitude  (n°  3);  dix-sept  jours 
après  il  était  plus  ample  encore  (n°4). 

§  450.  —  Si  les  anastomoses  sont  larges,  entre  l'artère  qui  a  été  ^ 
liée  et  une  autre  artère  voisine,  le  pouls  est  sensible,  môme  au  t*~ 
doigt,  immédiatement  après  la  ligature.  Ainsi,  quand  on  lie  l'artère  ^^vw 
radiale  au  poignet,  le  cours  du  sang  se  rétablit  si  rapidement  par  qW\M-  c^>^4' 
les  arcades  palmaires,  que  le  pouls  reste  sensible  au  toucher  n^m^  ■ 
au-dessous  de  la  ligature.  On  reproduit  ce  phénomène  en  compri- 


Fir,'.  301.  Identité  du  pouls  aux  deux  radiales  l  et  •>,  après  la  ligature  de  l'une  des  radiales 

au  pli  du  coude. 


mant  l'artère  radiale  au  poignet  ;  au-dessous  de  la  compression  on 
sent  le  pouls  récurrent  avec  une  grande  force. 

Sur  un  malade  qui  avait  subi  la  ligature  de  l'artère  radiale  à 
l'avant-bras ,  j'ai  recueilli  après  l'opération  le  pouls  radial  aux 
deux  poignets  :  les  tracés  1  et  2  (lïg.  301)  sont  identiques  et  mon- 
trent que  la  pulsation  récurrente,  du  côté  de  la  ligature,  était 
semblable  a  la  pulsation  directe  du  côté  sain.  II  est  vrai  que  le 
malade  n'a  pu  être  examiné  que  trois  semaines  environ  après 
l'opération,  mais  toute  autre  ligature  n'eût  pas  été  suivie  d'un 
rétablissement  aussi  prompt  du  cours  du  sang;  il  est  probable  que 
le  pouls  radial  du  côté  opéré  avait  repris  promptement  son  carac- 
tère normal,  grâce  à  la  largeur  des  voies  anastomotiques  qui 
existent  entre  les  artères  cubitale  et  radiale. 


CHAPITRE  XXXIX. 

MODIFICATIONS  DU  COURS  DU  SANG  PRODUITES  PAR  LES 

ANÉVRYSMES. 


Des  anévrysmes  des  artères.  —  Imitation  des  effets  qu'un  anévrysme  produit  sur 
le  pouls  en  aval  de  la  tumeur.  —  Detard  du  pouls  au-dessous  d'un  anévrysme.  — 
De  la  pulsation  des  tumeurs  anévrysmales.  —  Modifications  du  pouls  d"une  artère 
en  amont  d'un  anévrysme.  —  Diagnostic  des  anévrysmes.  —  Caractères  du  pouls 
dans  les  cas  d'anévrysme  do  l'aorte.  —  Des  anévrysmes  cirsoïdes  et  des  tumeurs  érec- 
tiles.  —  Évolution  et  traitement  des  anévrysmes. 


Des  anévrysmes  des  artères. 

§  451.  —  «  Un  anévrysme  est  une  tumeur  circonscrite,  pleine 
de  sang  liquide  ou  concrété,  communiquant  directement  avec  le 
canal  d'une  artère,  et  limitée  par  une  membrane  qui  porte  le 
nom  de  sac.  »  Telle  est,  d'après  Broca1,  la  définition  générale  de 
l'anévrysme.  Les  traités  de  chirurgie  distinguent  de  nombreuses 
variétés  d'anévrysmes  suivant  la  position  de  la  tumeur,  la  nature 
de  ses  parois,  et  les  conditions  dans  lesquelles  la  maladie  s'est 
développée.  Ces  distinctions  ont,  dans  la  pratique,  une  grande 
importance  au  point  de  vue  du  pronostic  ou  du  mode  de  traite- 
ment que  nécessite  chaque  espèce  d'anévrysme. 

11  n'est  pas  douteux  qu'on  n'arrive  à  diagnostiquer  ces  différentes 
formes  avec  une  grande  précision,  d'après  les  modifications  que 
l'anévrysme  imprime  au  mouvement  du  sang  dans  l'artère  qui 
en  est  atteinte.  Ces  modifications  ne  sont  pas  les  mêmes  pour 
rur^-  l^rl*~^  toutes  les  espèces  d'anévrysmes  :  le  volume  de  la  poche,  la  largeur 
„fw^  lt^  de  l'ouverture  qui  la  fait  communiquer  avec  l'artère,  le  degré 

d'extensibilité  qu'elle  présente,  telles  sont  les  conditions  qui  ont 
le  plus  d'influence  sur  le  mouvement  du  sang. 

iI~{ças~  ^  Brocai  des  Anévrysmes  et  de  leur  traitement.  Paris,  !8.">G. 
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L'inscription  du  pouls  au-dessous  de  l'anêvrysme  et  colle  des 
mouvements  d'expansion  dont  la  tumeur  elle-même  est  le  siège 
fournissent  d'importants  éléments  de  diagnostic.  D'autres  signes 
sont  tirés  des  bruits  que  l'auscultation  fait  entendre  dans  les 
différentes  espèces  d'anévrysmes  ;  nous  en  renvoyons  l'étude  au 
chapitre  prochain  où  il  sera  question  des  bruits  anormaux  qui 
se  produisent  dans  l'appareil  circulatoire. 

§  452. —  Modifications  du  pouls  au-dessous  d'un  anêvrysme. —  Les 
médecins  ont  depuis  longtemps  signalé  certains  changements  que 
le  pouls  éprouve  au-dessous  d'une  tumeur  anévrysmale  :  Harvey  1        -,  yj^^ 
a  observé  un  affaiblissement  de  la  pulsation  artérielle  :  Hod  gson 2 
a  fait  la  même  remarque,  et  tous  les  chirurgiens  admettent  k*Jt^ 
aujourd'hui  que  cet  affaiblissement  du  pouls  est  un  caractère 
habituel  de  la  présence  d'un  anêvrysme.  Mais,  jusqu'à  Broca,  on  /~3v*«~--  L'lu 
n'avait  pas  compris  la  cause  de  cet  affaiblissement;  la  plupart 
des  auteurs  l'attribuaient  à  la  présence  de  caillots  dans  la  poche,  /2vv-v-*-  *" 
et  à  une  gêne  que  le  sang  y  éprouverait.  Broca  supposa  que  Uf^' 
l'affaiblissement  du  pouls  était  un  effet  de  l'expansion  de  la  — 
tumeur.  Les  expériences  que  j'ai  faites  à  cet  égard  confirment 
cette  opinion,  et  expliquent  clairement  l'affaiblissement  du  pouls. 

On  a  signalé  en  outre  un  accroissement  du  relard  du  pouls  /-. 
au-dessous  des  anévrysmes.  Suivant  Valleix3ce  signe  serait  assez 
inconstant,  car  on  ne  l'aurait  observé  que  trois  fois  sur  onze  cas;  '^j.JJ^j?- 
mais  on  comprend  que  le  tact  le  plus  exercé  ne  puisse  pas 
toujours  saisir  un  retard  qui  souvent  est  inférieur  à  6/100  de  : 
seconde.  En  réalité,  ce  retard  ne  manque  jamais  ;  les  appareils 
inscripteurs  permettent  de  le  signaler  très  facilement.  C'est  encore 
à  des  caillots  sanguins  situés  dans  l'intérieur  de  la  poche  ané- 
vrysmale,  et  y  faisant  obstacle  au  cours  du  sang,  que  les  auteurs 
ont  attribué  le  retard  du  pouls  au-dessous  des  anévrysmes4; 


1.  Harvey,  Dissert,  de  circulalione  sanyuinis,  t.  II,  p.  215. 

2.  Hodgson,  Maladies  des  artères  et  des  veines,  trad.  de  Breschet,  1.  1,  p.  105.  Paris, 
1819. 

3.  Valleix,  Guide  du  médecin  praticien,  t.  II,  p.  59. 

k.  E.  H.  Weber  (Depulsu,  resorplione  et  tactu,  Dissert,  inaug.)  explique  en  ces  termes 
le  retard  du  pouls  produit  par  les  anévrysmes  «  Hinc  causa  repetenda  est  ob  quam  pul- 
«  sus  nonnunquam  in  arteria  tumore  anevrysmalico  intercepta  cum  pulsu  cordis  alia- 
«  rumve  arteriarum  haud  synchronicum  deprehenditur.  Coagulum  nempo  insacco  ane- 
«  vi  ysmatico,  aut  spatium  sacci  anevrysmatici  non  omni  ea  parte  a  sanguine  replc- 
«  lum  impedimenta  propagation!  pulsmim  osso  possunt.  » 
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mais  en  réalité  ce  retard  est,  comme  l'affaiblissement  du  pouls 
un  effet  de  l'élasticité  de  la  poche. 

Enân,  la  forme  du  pouls  au-dessous  de  la  tumeur  révèle  des 
changements  importants  de  la  circulation  artérielle,  de  sorte  que 
remploi  du  sphygmographe  est  un  précieux  moyen  pour  diagnos- 
tiquer l'exislence  des  anévrysmes,  pour  en  déterminer  le  siège  et 
pour  en  suivre  le  traitement. 
f^U  .  Lc  meilleur  moyen  de  bien  faire  comprendre  la  manière  dont 

|.  ^  L^/  ^  Un  anévrysme  modifie  le  cours  du  sang  est  de  reproduire  artifi- 
ciellement ce  mécanisme,  comme  nous  l'avons  déjà  fait  pour  un 
grand  nombre  de  phénomènes  de  la  circulation. 


Reproduction  des  effets  qu'un  anévrysme  produit  sur  le  pouls 
en  aval  de  la  tumeur. 

§  453.  —  Si  c'est  par  son  élasticité  qu'un  anévrysme  agit  pour 
modifier  le  cours  du  sang,  la  meilleure  démonstration  qu'on  en 


Fig.  SOS.^Disposition  adoptée  pour  l'étude  des  modifications  circulatoires  produites  par  un 

anévrysme  artériel. 


puisse  donner,  c'est  de  placer,  sur  le  trajet  d'une  artère  du 
schéma,  une  ampoule  qu'on  rende  tour  à  tour  élastique  et  non 
élastique.  Le  pouls  sera  modifié  dans  le  premier  cas,  et  non  dans 
le  second  :  voici  la  disposition  que  j'ai  adoptée. 

Soit  (fig.  302)  une  ampoule  de  caoutchouc  A  munie,  à  ses  extré- 
mités, de  deux  tubes  de  verre  Ain  et  Av  que  l'on  place  sur  le 
trajet  d'une  artère  du  schéma,  de  manière  à  imiter  un  anévrysme. 
Cette  ampoule  est  logée  dans  un  ballon  de  verre  plein  d'eau  qui 
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porte  à  sa  partie  supérieure  une  tubulure  verticale  munie  d'un 
large  robinet.  Quand  ce  robinet  est  ouvert,  l'ampoule  A  peut 
changer  de  volume  et  obéir  aux  variations  de  la  pression  à  son 
intérieur,  car,  suivant  que  celte  ampoule  se  gonflera  ou  se 
resserrera,  l'eau  montera  ou  descendra  dans  la  tubulure  n.  Mais 
quandle robinet  est  fermé,  l'ampoule  A  nepeutebanger  de  volume  ; 
elle  est  fixée,  dans  sa  forme  et  sa  capacité,  parl'incompressibilité 
de  l'eau  qui  l'environne.- 
On  applique  le  sphygmographe  sur  le  tube-artère,  en  aval  de 


^^/^^%v**^^_'^^*Vs^**^  !          ~  1  ^^^^  ^^.^ 

liiiij 

Ext-  Inext- 

Fig.  303.  Forints  différentes  du  pouls  artériel  au-dessous  d'un  anéyrysme  arlilidei,  suivant  que  l,i 
poche  est  extensible  [Ext.),  ou  rendue  inextensible  (Inexl.). 

lanevrysme,  en  laissant  ouvert  le  robinet  supérieur.  Le  pouis/^^w^  tf+~A~*- 
prend  les  caraclèies  représentés  (fig.  303)  au  commencement  du 

cnhvfrmnn'i")  hh^a     1        .  ,-.,.1   i    r    -|    î  i  i  '  -    /  ^1 


sphygmogramme.  Les  pulsations  sont  faibles,  la  phase  ascendante' 
en  est  très  inclinée,  le  sommet  arrondi.  Au  bout  de  quatre  pu-l-^>vv~<^ 


sations  on  ferme  le  robinet.  Aussitôt  le  pouls  reprend  ses  caractères  \!^XZ 
normaux:  son  amplitude  plus  grande,  son  sommet  plus  aigu  et  YJJ^S^U 
son  dicrotisme. 


Fig.  304.  Formes  différentes  du  pouls  radial  exploré  au-dessous  d'un  anévrysme  (ligne  2) 

et  du  coto  sain  (ligne  1). 


i 


La  môme  transformation  du  pouls  s'observe  sur  l'homme  au- 
dessous  d'une  poche  anévrysmale;  elle  est  même  souvent  plus 
prononcée  encore  que  celle  dont  le  schéma  vient  de  montrer  un 
exemple.  Ainsi  (fig.  304)  la  ligne  2  est  le  pouls  radial  modifié  chez  un 
hommequi  portait  un  volumineux  anévrysme  de  l'artère  humérale 
au  voisinage  du  pli  du  coude.  La  ligne  1  est  le  pouls  radial  recueilli 
du  côté  sain,  afin  démontrer  la  différence  des  deux  formes. 

En  somme,  l'élasticité  d'une  poche  anévrysmale  agit  sur  le  mou- 
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yement  du  sang  comme  l'élasticité  de  l'arbre  artériel  tout  entier 
agit  ello-môme  pour  transformer  l'impulsion  saccadée  du  cœur  en 
un  mouvement  de  plus  en  plus  uniforme.  La  poche  anévrysmale 
régularise  prématurément  le  mouvement  du  sang,  et  tait  que, 
dans  une  artère  volumineuse,  la  pression  et  la  vitesse  du  sang 
présentent  l'uniformité  qui  ne  s'observe,  à  l'état  normal,  que  dans 
les  dernières  ramifications  artérielles. 

L'extinction  des  saccades  dans  la  progression  du  sang  implique 
cette  conclusion,  que  la  pression,  à  l'intérieur  d'un  anévrysme, 
sera  moyenne  entre  les  maxima  et  les  minima  de  la  pression 
artérielle.  On  peut  s'en  assurer  en  adaptant  à  la  poche  anévrys- 
male un  manomètre  compensateur,  §  106;  les  deux  colonnes  de  l'in- 
strument seront  sensiblement  immobiles  et  fixées  à  la  valeur 
moyenne  de  la  pression  du  sang  dans  les  artères  l. 


Retard  du  pouls  au-dessous  d  un  anévrysme. 

§  454.  —  La  forme  nouvelle  que  prend  le  pouls  au-dessous 
d'un  anévrysme  consiste  en  une  ampliation  très  lente  de 
l'artère,  au  lieu  de  l'expansion  brusque  qui  s'observe  normale- 
ment. Supposons  qu'un  anévrysme  existe  sur  l'une  des  artères 
humérales  et  que  nous  tâtions  en  même  temps  le  pouls  aux  deux 
radiales;  l'expansion  plus  brusque  de  l'artère  saine  donnera  la 
sensation  d'une  anticipation  du  pouls  du  côté  sain  par  rapport 
au  côté  de  l'anévrysme. 

Mais  le  retard  apparent  qui  tient  à  la  lente  expansion  du  pouls 
au-dessous  d'un  anévrysme  ne  fait  que  s'ajouter  à  un  retard  réel 
que  les  médecins  avaient  déjà  constaté,  et  que  l'on  peut  démontrer 
en  inscrivant  en  même  temps  le  pouls  des  deux  radiales,  au  moyen 
de  deux  sphygmographes  à  transmission 2  et  d'un  polygraphe. 
François-Franck5  a  déterminé,  dans  un  assez  grand  nombre  de  cas 

1 .  Cela  n'est  vrai  que  pour  les  cas  de  très  grande  extensibilité  de  la  poche  et  de 
suppression  complète  du  pouls  au-dessous  d'elle.  En  employant,  comme  anévrysmes 
artificiels,  des  poches  de  caoutchouc  de  plus  en  plus  minces,  on  arrive,  par  transitions 
graduelles,  de  la  simple  atténuation  du  pouls  à  son  extinction  complète. 

2.  Dans  la  Physiologie  médicale  de  la  circulation,^  n'avais  pu  démontrer  sur  l'homme 
l'existence  de  ce  retard  réel,  car  je  n'avais  encore,  pour  étudier  les  caractères  du  pouls, 
que  le  sphygmographe  simple  qui  ne  permet  la  comparaison  du  pouls  de  deux  artères 
qu'au  moyen  de  deux  inscriptions  successives. 

3.  François-Franck,  Recherches  clinique*  et  expérimentales  sur  m  valeur  comparA 


CHAPITRE  XXXIX.  635 


d'anévrysmes  des  membres,  le  retard  du  pouls  du  côté  de  la  le-  ,;  r*~ 
sion  sur  relui  du  côté  sain.  Il  a  trouvé  ce  retard  constant;  la 
valeur  en  était  variable,  suivant  les  cas,  de  5  à  7  centièmes  de 
seconde1.  Pour  ce  physiologiste,  le  retard  du  pouls  aurait  môme,  fa 
dans  le  diagnostic  des  anévrysmes,  plus  de  valeur  que  son  chan-  jji 
gement  d'amplitude,  car  le  retard  seul  s'observe  d'une  manière    \riÀ  ■  ï'u**~] 
constante.  En  effet,  certains  anévrysmes  du  tronc  brachio-cépha- 
lique  intéressent,  dans  leur  développement,  le  ganglion  cervical 
inférieur,  et  paraissent  amener  une  véritable  paralysie  vaso-mo-       jh^^  <*^n 
trice  dans  le  membre  correspondant.  lien  résulte  une  augmen-  H^^J 
la  l  ion  du  volume  de  la  radiale,  et,  de  ce  chef,  un  accroissement  ^ 
de  l'amplitude  du  pouls,  §  182,  qui  fait  plus  que  compenser  l'in- 
fluence par  laquelle  l'élasticité  de  la  tumeur  tend  à  diminuer  * y/i-JL  z1 
l'intensité  de  la  pulsation.                                                  C^T^  i 


De  la  pulsation  «les  tumeurs  aiiévrjsiiialcs. 


§  455.— Les  tumeurs  anévrysmales  sont  le  siège  d'un  mouvement  p^  ,  ji  ^ 
d'expansion  très  fort  qui  contraste  avec  la  faiblesse  du  pouls  arté- 
riel.  Cette  force  de  soulèvement  delà  tumeur  tient  à  la  large  sur-     (       f^_^  +ï*Jf*~. 
face  que  ses  parois  présentent  à  la  pression  du  sang.  C'est  un  JL^JTX^I^ 
effet  comparable  au  mécanisme  de  la  presse  hydraulique  de  Pas-  3  h- 

cal  dont  on  a  déjà  vu  l'application  quand  il  s'est  agi  d'expliquer 
l'augmentation  de  force  des  pulsations  dans  les  artères  relâ- 
chées. Dans  l'anévrysme  cet  effet  est  tellement  intense  que  si  la 

des  signes  fournis  par  l'examen  du  pouls  radial  dans  les  anévrysmes  du  tronc 
brachio-céphalique,  de  l'aorle  et  de  l'artère  sous-clavière.  Importance  du  retard 
du  pouls  (Journ.  de  l'anal,  cl  de  la  physiol.,  t.  XIV,  1878). 

1.  Quand  on  ne  dispose  pas  de  deux  sphygmographes  à  transmission,  on  peut  encore 
déterminer  le  retard  inégal  du  pouls  de  deux  artères  homologues,  au  moyen  de  l'arti- 
fice suivant.  Supposons  que  l'anévrysme  siège  sur  l'une  des  artères  numérales,  et 
qu'on  veuille  constater  le  retard  du  pouls  de  la  radiale  correspondante  sur  celle  du 
côté  sain.  On  inscrit  à  la  fois  le  pouls  du  côté  malade  et  la  pulsation  du  cœur,  et  on 
nu  suie  l'intervalle  qui  sépare  ces  deux  pulsations,  soit  21/100  de  seconde.  Puis,  on 
inscrit  le  pouls  de  la  radiale  avec  la  pulsation  du  cœur,  et  l'on  trouve  un  autre 
intervalle,  par  exemple  14/100  de  seconde.  Retranchant  celte  seconde  durée  de  la 
première,  on  trouve  une  différence  de  7/100  de  seconde  qui  représente  l'excès  du 
retard  du  pouls  sur  la  pulsation  du  cœur  du  côté  de  l'anévrysme.  Il  est  clair  que  cette 
méthode  indirecte,  qui  consiste  à  comparer  deux  pulsations  à  un  troisième  phénomène 
qui  sert  de  point  de  repère,  équivaut  à  la  comparaison  des  deux  pulsations  artérielles 
1  Me  à  l'autre.  Au  lieu  de  la  pulsation  du  cœur,  on  pourrait  également  bien  prendre 
te  pouls  carotidien  comme  point,  de  repère;  le  résultat  serait,  le  môme. 
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tumeur  est  volumineuse,  elle  peut  soulever  à  chaque  battement 
un  poids  de  plusieurs  kilogrammes  K  Le  plus  souvent,  les  pul- 
sations .les  anévrysmes  sont  si  fortes  que,  pour  en  recueillit-  |(. 
tracé,  il  Paul  explorer  une  région  située  ù  la  limite  de  la  lumeur, 
en  un  lieu  où  le  mouvement  d'expansion  ne  présente  pas  son 
maximum,  sans  quoi  l'excursion  du  levier  dépasserait  l'étendue 
du  papier  qui  doit  recevoir  le  tracé.  C'est  là  qu'il  faut  appliquer 
le  ressort  du  sphygmographe  ou  le  bouton  de  l'explorateur  à 
tambour. 

Dans  un  cas  d'anévrysme  du  tronc  brachio-cépbalique,  en  re- 
cueillant comparativement  le  pouls  radial  droit,  le  pouls  radial 


Fig.  305.  Formes  différentes  des  pulsations  recueillies  dans  un  cas  d'anévrysme  du  tronc  brachio- 
céphalique.  —  Ligne  l,  pouls  radial  gauche  ;  lignes,  pouls  radial  droit;  ligne  3,  pouls  de  jfl 
lumeur. 


gauche,  et  la  pulsation  de  la  tumeur,  j'ai  obtenu  la  figure  30b 
dans  laquelle  on  peut  comparer  les  caractères  des  différentes  pulsa- 
tions. Le  pouls  de  la  tumeur,  bien  que  recueilli  dans  un  point  où 
il  ne  présentait  pas  son  maximum,  se  reconnaît  encore  à  son  am- 
plitude extrême.  Il  présente  aussi  dans  sa  forme  des  caractères 
qu'il  est  important  de  faire  remarquer. 

§  456.  —  Forme  de  la  pulsation  des  tumeurs  anévrysmales.  —  Le 
pouls  des  tumeurs  anévrysmales,  surtout  lorsqu'elles  sont  situé^ 
sur  des  artères  voisines  du  cœur,  présente  un  mouvement  d'expan- 

1.  On  se  rend  Irès  bien  compte  dé  celle  force  expansive  en  opérant  sur  des  ané- 
vrysmes artificiels  adaptés  aux  artères  du  schéma.  Quand  on  les  saisit  dans  les  mains 
pour  lutter  contre  leur  force  de  dilatation,  il  est  à  peu  près  impossible,  en  déployant 
toute  sa  force,  d'empêcher  le  gonflement  de  la  poche,  si  elle  est  grosse  comme  une 
orange.  On  comprend  ainsi  facilement  les  effets  puissants  que  produisent  les  anévryfr 
mes:  ceux-ci  peuvent  courber  les  os,  rompre  les  articulations,  perforer  les  surfaces  oi- 
seuses, par  la  pression  énergique  et  constante  qu'ils  exercent. 
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sion  saccadé;  la  pénétration  du  sangdanslapochci.se  luit  en  deux  ^J!^L  ••♦/< 
temps  :  brusquement  d'abord,  sous  l'influence  de  l'impulsion  ^       ^  r 
soudaine  que  produit  le  début  de  la  systole  du  cœur,  puis  plus         $>ù^  i[ 
lentement,  pendant  toute  la  durée  de  la  phase  systolique  du  ven-  &^/^]) 
tricule.  Cette  forme  rappelle  singulièrement  celle  du  poulsaortique 
dont  on  a  vu  des  spécimens  (fig.  50,  52,  54). 

Ce  caractère  est  facilement  explicable  quand  l'anévrysme  est 
situé  sur  une  artère  très  voisine  de  l'aorte,  et  communique  large-  n  fa  .  lru<M^ 

ment  avec  ce  vaisseau;  mais  il  s'observe  aussi  sur  des  tumeurs 
dont  le  siège  est  assez  éloigné  de  l'aorte. 

Yoici  comment  on  peut  concevoir  ce  caractère  particulier  de  la 
pulsation  des  anévrysmes.  Tandis  qu'une  artère  saine  atteint 
presque  instantanément  son  expansion  maxima,  sous  l'influence^ 1  ^jp^  ^ 

de  la  brusque  pénétration  du  sang,  dès  le  premier  instant  de  la 
systole  ventriculaire ,  la  poche  anévrysmale  au  contraire  n'é-  $L  ^ 
prouve,  à  ce  moment,  qu'un  certain  degré  d'ampliation.  Il  faut 
beaucoup  plus  de  temps  pour  que  la  poche  s'emplisse  de  manière         ijU^>  1 
ue  la  tension  de  ses  parois  fasse  équilibre  à  la  pression  du  sangl<^jL  ' 
ans  l'artère  afférente  ;  aussi,  la  tumeur  prend  ra-t- elle  une  durelé/^^v^ 
croissante  pendant  toute  la  systole  ventriculaire.  Cetle  explication 

se  rattache  a  celle  qui  a  été  donnée  §  242  à  propos  de  la  différence  ^^^J^  ÇJI 
qui  existe  entre  le  pouls  d'un  organe  dont  les  vaisseaux  sont  re- 
lâchés, et  le  pouls  de  ses  artères  afférentes.  Nous  disions  alors  ^ 
qu'après  la  brusque  expansion  de  l'organe  qui  correspond  à  la^"~"  ' 
réplétion  de  ses  artères  il  y  a  une  autre  expansion,  plus  lente  mais 
parfois  très  prononcée,  qui  tient  à  la  réplétion  de  ses  arterioles  et     -  lrfK^ 
Ide  ses  capillaires.  La  capacité  totale  de  ces  petits  vaisseaux  dé- 
liasse  beaucoup  celle  des  artères  afférentes;  ils  constituent,  dans  ,  ✓) 
Ueur  ensemble,  une  sorle  d'anévrysme  cirsoïde  dont  le  gonflement 
jtolal  s'accuse  dans  le  tracé  par  un  second  soulèvement  (fig.  205). 
La  comparaison  de  cetle  forme  avec  celle  des  pulsations  anévrys- 
bales  est  très  démonstrative.  ',  ■ 

Modifications  du  pouls  d'une  artère  en  amont  d'an  anévrysme. 

§  457.  —  Les  chirurgiens  ont  décrit  dans  la  partie  de  l'artère  ^ ^fcj? 
située  au-dessus,  ou  en  amont,  des  tumeurs  anévrysmales,  des 

modifications  anatomiques  fort  curieuses  :  elles  consistent  en  une  ^utU 

lilatation  du  vaisseau  avec  amincissement  de  ses  parois.  Or,  j  Jf  f/J^  ^  ^ 


L-t^  Ci~r~  1  


638  LÀ  (UUCULATION  DU  SANG. 

comme  l'état  de  la  circulation  modifie  profondément  la  structuré 
des  vaisseaux,  il  est  intéressant  de  rechercher  quels  peuvent  rire 
les  changements  qu'éprouve  le  cours  du  san:;  dans  une  artère,  efl 
amont  d'un  anévrysme. 

Les  expériences  sur  des  anévrysmes  artificiels  montrent  qu'en 
effet  le  pouls,  en  amont  d'un  anévrysme,  subit  de  curieuses  modi- 
fications. Reportons-nous  a  la  figure  302  qui  représente  une  poche 
anévrysmale  qu'on  rend  à  volonté  élastique  ou  inextensible.  Si 
nous  recueillons  le  pouls  de  l'artère  afférente,  pendant  que  il 
poche  est  extensible,  nous  lui  trouvons  (fig.  S0Q,Ext.)  la  forme  reJ 
présentée  clans  les  quatre  premières  pulsations  (impulsion  brève 
suivie  d'une  chule  brusque  et  d'un  dicrotisme  très  prononcé).  Dè| 
que  l'anévrysme  est  rendu  inextensible  (môme  figure,  Inexl.),  le 
pouls  reprend  ses  caractères  normaux,  comme  cela  se  voit  dans  la 
seconde  partie  du  tracé. 


Fig.  30G.  Forme  du  pouls  en  amont  d'une  tumeur  anévrysmale,  suivant  que  la  poche  est 
extensible  (Exl.)  ou  rendue  inextensible  (lne.i  t.). 


Il  est  facile  d'expliquer  cette  modification  du  pouls.  La  tumeur 
anévrysmale,  avons-nous  dit,  est  le  siège  d'une  pression  qui  varie 
beaucoup  moins  que  celle  de  l'artère  afférente,  et  qui  tend  à  se  rap- 
procher de  la  moyenne  entre  les  maxima  et  les  minima  de  la 
pression  artérielle.  Il  suit  de  là  que,  pendant  la  phase  systoliqul 
du  pouls  §  168,  à  peine  l'expansion  brusque  de  l'artère  est-ell 
produite  par  l'arrivée  de  l'onde,  que  le  sang  trouve  une  issue  facil 
dans  la  poche  anévrysmale  où  la  pression  est  basse.  Ainsi,  tandi 
qu'une  artère  saine,  après  sa  réplétion  par  l'arrivée  de  Tond 
cardiaque,  conserve  encore  un  certain  degré  de  pression  et  ne  se 
vide  que  lentement  par  l'écoulement  du  sang  à  travers  les  capil- 
laires, l'artère  anévrysmatique,  au  contraire,  se  vide  presque  subi 
tement  dans  la  poche,  comme  elle  le  ferait  par  une  blessure  praj 
tiquée  à  ses  parois  en  aval  du  lieu  où  l'on  explore  le  pouls.  L'on 
sanguine  traverse  rapidement  l'artère  anévrysmatique  pour 
jeter  dans  la  tumeur,  tandis  que,  dans  les  conditions  pbysiologi 
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ques,  celle  onde  se  heurte  aux  résistances  finales  que  lui  oppose 
l'étroitessc  des  petits  vaisseaux. 

La  forme  du  pouls  artériel,  en  aval  d'un  anévrysme,  rappelle  j\ 
parfaitement  celle  que  nous  avons  décrite  et  représentée  préce- 
demmenteomme  appartenant  à  la  fièvre.  Que  l'on  compare  (fig.  307) 
les  premières  pulsations  (série  F)  qui  correspondent  à  un  état  fé- 
brile à  celles  de  la  lin  du  tracé  (série  A)  qui  sont  obtenues  en  amont 
d'un  anévrysme,  et  l'on  verra  que  les  types  sont  à  peu  près  iden- 
tiques. C'est  qu'en  effet  les  conditions  sont  à  peu  près  semblables 


II 


Fig.  307.  Comparaison  de  la  forme  du  pouls  sous  l'influence  de  la  fièvre  (série  F)  et  en  aval 
d'une  tumeur  anévrysmale  (série  A). 


,rc.  Dans  la  lièvre,  le  relâchement  notable  des  /^XX^TÎ 
me  issue  facile  au  sang  qui  vient  d'être  lancé 


de  part  et  d'autri 
vaisseaux  offre  une 

dans  1  artère;  celle-ci,  une  fois  arrivée  à  son  expansion  complète,  7. 
ne  reste  pas  pleine,  mais  s'affaisse  subitement,  en  se  vidant  par 
les  capillaires  largement  ouverts. 


Diagnostic  des  anévrysmes. 

§458.  —  On  trouve  dans  les  traités  classiques  l'exposé  complet 
des  différents  éléments  qui  servent  à  asseoir  le  diagnostic  des 
anévrysmes,  à  les  distinguer  d'autres  affections  qui  peuvent  les 
simuler,  à  déterminer  le  siège  de  la  tumeur,  son  volume,  sa  con- 
stitution etc.  Je  ne  puis  qu'indiquer  sommairement  les  renseigne- 
ments que  donne  la  sphygmographie  pour  le  diagnostic  des 
anévrysmes;  ces  renseignements  sont  nombreux  et  importants. 
Et  d'abord,  si  le  chirurgien  hésitait  entre  l'existence  d'un  ané-on  J 


vrysme  profond,  que  la  main  ne  pût  suffisamment  embrasser  f 
pour  en  mesurer  l'expansion,  et  celle  d'une  tumeur  recevant  d'une 

 i  \  _ 


artère  un mouvementde  soulèvement,  l'emploi  du  sphygmographe 
lèverait  les  doutes;  en  effet,  sur  l'anévrysme  seul  on  obtient  des 
pulsations  d'une  ampleur  extrême,  à  cause  de  la  grande  surface 
sur  laquelle  agi!  le  sang;  dans  le  cas  de  fumeur  solide  soulevée,  il 
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n«".  peut  y  avoir  que  diminution  do  la  force  do  la  pulsation  arté- 
rielle 

Si  Ton  explore  le  pouls  au-dessous  de  la  tumeur,  on  peut  trouver 
certaines  analogies  dans  la  forme  du  tracé,  dans  |e  cas  .l'un  ané- 
vrysme et  dans  celui  d'une  tumeur  qui  comprime  une  artère; 
l'oblitération  d'une  artère  transforme,  en  effet,  la  pulsation  dans 
le  même  sens  que  l'anévrysme  (g  449,  flg.  300).  Mais  que  l'on  com- 
prime la  tumeur,  aussitôt  le  doute  sera  levé;  car,  s'il  s'agit  d'une 
fumeur  solide,  elle  ne  pourra  que  presser  plus  fortement  sur 
l'artère  et  affaiblir  encore  l'intensité  du  pouls;  un  anévrysme, 
au  contraire,  se  videra  en  partie  du  sang  qu'il  renferme  et  élèvera 
la  pression  dans  l'artère  explorée.  Inversement  quand  on  cessera 
la  compression,  la  tumeur  solide  laissera  reparaître  le  pouls  avec 
plus  de  force;  l'anévrysme,  au  contraire,  éteindra  plus  complète- 
ment les  pulsations,  en  absorbant  pendant  quelque  temps  les 
ondées  ventriculaires  pour  se  remplir  de  nouveau. 

Le  diagnostic  du  siège  des  anévrysmes  n'est  embarrassant  que 
dans  un  petit  nombre  de  cas;  particulièrement  quand  une  tumeur 
ancvrysmale  siégeant  à  la  partie  supérieure  du  thorax,  derrière  le 
sternum  ou  les  clavicules,  peut  être  également  attribuée  à  la 
crosse  aortique  ou  aux  artères  qui  en  émanent.  Les  changements 
imprimés  à  la  force  et  à  la  forme  du  pouls,  les  différences  que 
le  pouls  présente  aux  deux  radiales,  au  point  de  vue  de  sa  forme 
et  de  son  relard  sur  la  pulsation  du  cœur,  donnent  des  renseigne- 
ments importants  pour  le  diagnoslic. 


Caractères  du  pouls  clans  le  cas  d'anévrysme  de  l'aorte. 

§  459.  —  On  a  cité  des  cas  d'anévrysme  de  l'origine  de  l'aorte  à 
la  suite  desquels  le  pouls  avait  disparu  dans  toutes  les  artères  du 
corps  i,  mais  ces  cas  sont  tout  à  fait  exceptionnels.  En  général, 
un  anévrysme  de  l'aorte  diminue  peu  la  force  du  pouls  des  artères 
î  situées  au-dessous  de  lui.  Cela  tient,  d'une  part,  à  ce  que  la  poche 
anévrysmale  est  rarement  formée  par  une  d'ilatation  ampullaire 
de  l'aorte,  mais,  plus  souvent,  par  une  poche  latérale  commu- 
niquant plus  ou  moins  largement  avec  l'aorte,  et  que  la  totalité  du 
sang  n'est  point  obligée  de  traverser.  En  outre,  si  gros  que  puisse 

].  Moniteur  tics  hôpitaux,  1857,  n°  1.  74,  p.  388. 


CHAPITRE  XXXIX.  641 

ôlre  un  anévrysme  aortique,  son  volume  est  faible  proportion- 
nellement à  celui  de  l'aorte. 

Pour  ces  raisons,  les  poches  anévrysmales  ne  détournent,  en 
général,  qu'une  petite  quantité  de  sang,  par  rapport  à  celle  qui 
suit  sa  direction  ordinaire;  l'atténuation  du  pouls  doit  donc  être 
moindre  que  dans  les  anévrysmes  des  membres. 


g  460.  —  Forme  du  pouls  dans  les  anévrysmes  de  l'aorte.  —  Suivant  c^^>1. 
le  volume,  l'élasticité  et  le  siège  de  la  tumeur,  l'anévrysme  Q 
aortique  modifie  le  pouls  de  façons  fort  différentes.  Dans  certains  *~ 
cas,  la  présence  de  l'anévrysme  exagère  beaucoup  la  production  Yvw\) 


Kig.  308.  Série  de  sphygmogrammes  montrant  les  modifications  imprimées  au  pouls  artériel  par  des  *V-«v 
anévrysmes  aortiques;  dans  plusieurs  de  ces  types,  les  parois  de  la  poche  réagissent  pendant  la  /  — »_  J 

phase  diastolique  du  ventricule.  -     ■  '*  £XsifvA*~  *^h*~-u; 

des  ondes  aortiques.  Une  partie  du  sang  est  projetée  sans  entrer   ^  fa 
dans  la  tumeur  quand  celle-ci  siège  près  de  l'origine  de  l'aorte;  °y> — ° 
mais,  au  moment  de  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes,  le  reflux  u  (  * 
se  fait  dans  la  poche  anévrysmale  qui  réagit  à  son  tour  et  envoie  ^  'U^M'  f 
une  onde  de  dicrotisme  beaucoup  plus  forte  que  celle  qui  s'ob- 
serve à  l'état  normal.  o/W~wp^-  Wsu 

La  figure  308  montre  une  série  de  sphygmogrammes  ainsi  défor- 
més parla  présence  d'anévrysmes  aortiques.  L'interprétation  qui 

mark  y,  Civculnlion.  41 
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vient  d'être  proposée  semble  justifiée  par  les  expériences  faites 
sur  le  schéma  de  la  circulation. 

Expérience.  —  Sur  l'origine  de  l'aorte  du  schéma,  j'ai  adapté  au 
moyen  d'un  large  branchement  latéral  une  poche  élastique  que 
l'on  pouvait,  à  certains  moments,  mettre  en  communication  avec 
l'aorte,  et,  à  certains  autres,  séparer  de  l'aorte,  en  fermant  la  com- 
munication. J'inscrivis  le  pouls  radial,  l'anévrysme  étant  fermé, 
j'obtins  le  tracé  1  (fig.  309)  ;  j'ouvris  la  communication  et  j'obtins 
le  sphygmogramme  2.  Il  semble  donc  que  l'anévrysme  ait  d'abord 
créé  une  forte  dérivation  au  cours  du  sang  pendant  le  début  de  la 
systole  ventriculaire,  puis,  qu'il  ait  à  son  tour  envoyé  une  ondée 
dans  l'aorte,  après  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes. 


1 

 1 

Py  (V 

■ 

V  v —    \J   ■       \J  v 

Fig.  309.  1,  pouls  du  schéma  à  l'état  normal  ;  2,  pouls  du  schéma  avec  un  anévrysme 

aortique. 

Il  sera  très  intéressant  de  reprendre  ces  études  relatives  aux 
effets  de  l'anévrysme  aortique  sur  le  pouls  artériel  ;  ceux-ci  doivent 
varier  suivant  le  volume,  l'élasticité  et  la  situation  de  la  poche. 
Il  serait  très  facile  d'instituer  ces  expériences  en  donnant  à  l'ané- 
vrysme la  disposition  représentée  figure  302,  disposition  qui  per- 
met d'en  supprimer  ou  d'en  faire  renaîlre,  à  volonté,  l'influence. 
Le  temps  m'a  manqué  pour  entreprendre  sur  ce  sujet  des  expé- 
riences qui  devront  éclairer  beaucoup  le  diagnostic  du  siège  des 
anévrysmes  de  l'aorte.  Je  les  signale  à  l'attention  des  expérimen- 
tateurs. 

g  46i.   Du  pouls  différent  dans  les  anévrysmes  de  l'aorte.  —  11 

arrive  souvent  que  dans  les  anévrysmes  de  l'aorte  le  pouls  pré- 
sente, aux  deux  radiales,  des  différences  de  force  et  de  forme, 
ainsi'que  des  retards  inégaux.  Ces  signes  peuvent  éclairer  sur  la 
position  de  l'anévrysme.  On  conçoit  en  effet  que  si  la  tumeur 
sièo-e  à  la  convexité  del'aorte,  entre  le  tronc  brachio-céphalique 


è    l  1      /t/  siège  a  la  convexité  uei  aui»,  ^   r  

^origine  de  la  carotide  gauche,  le  pouls  radial  droit  sera  moins 
modifié  que  le  gauche  et  retardera  moins  sur  la  pulsation  du  cœur. 
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Il  en  sera  autrement  si  l'anévrysme  siège  en  deçà  de  l'origine  du  ffc.'e^ 
tronc  brachio-céphalique,  ce  qui  influencera  égalementle  pouls  de  nAJ^j-*^ 
toutes  les  artères  et  en  exagérera  le  retard.  Les  anévrysmes  de  l'aorte  ^  ^ 
descendante,  s'ils  s'ouvrent  au-dessous  de  l'origine  de  la  sous-  j  ^j^^/oû^n*^ 
clavière  gauche,  n'accroîtront  pas  le  retard  du  pouls  des  radiales  1 
ni  des  carotides,  mais  seulement  celui  des  artères  des  membres 
inférieurs:  On  entrevoit  le  nombre  considérable  des  variétés  qui 
peuvent  se  produire  suivant  le  siège,  le  volume  et  l'élasticité  des  ^  "[/"^ 
tumeurs  anévrysmales,  suivant  que  le  développement  de  ces  tu- 
meurs intéresse  l'origine  de  certaines  artères,  ou  en  comprime  cer- 
taines autres.  L'expérience  seule  permettra  d'établir  les  éléments 
du  diagnostic  de  ces  différentes  formes  d 'anévrysmes;  il  appar- 
tient aux  cliniciens  de  réunir  les  documents  nécessaires  à  cet 
ésrard  *. 


g  462.— Influences  exagérées  de  la  respiration  sur  le  pouls,  dans  les 
cas  d'anévrysme  de  V aorte.  —  La  théorie  des  influences  de  la  respira- 
tion sur  le  pouls  faisait  prévoir  que  si  l'aorte  porte  une  poche  ané-  ^ 


Fig.  310.  Influences  exagérées  de  la  respiration  sur  le  pouls  radial  dans  un  cas  d'anévrysme 
volumineux  de  l'origine  de  l'aorte.  (I,  inspiration;  E,  expiration.) 

vrysmale  volumineuse,  les  alternatives  de  pression  accrue  ou 
diminuée  autour  de  cette  poche,  aux  différentes  phases  de  la  respi- 
ration, se  traduiront,  du  côté  du  pouls,  par  une  ondulation  de  la 
ligne  d'ensemble  du  sphygmogramme,  ondulation  beaucoup  plus 
prononcée  que  celle  qu'on. observe  à  l'état  normal.  L'expérience  a 
vérifié  ces  prévisions  ;  on  voit  (fig.  310)  un  sphygmogramme  ob- 
tenu dans  un  cas  d'anévrysme  de  l-'aorte. 

La  théorie  indique  également  qu'un  anévrysme  de  l'aorte  abdo- 
minale devra  présenter,  sous  l'influence  de  la  respiration,  des 

1.  Des  essais  dans  cette  direction  ont  été  faits  par  François-Franck  avec  le  concours 
deplus.eurs  médecins  des  hôpitaux  de  Paris.  Deux  mémoires  de  cet  auteur  ont  été 
publiés  :  Recherches  cliniques  et  expérimentales  sur  la  valeur  comparée  des  sionrs 
fournis  par  l'examen  du  pouls  radial,etc.  [Journ.  de  l'anal,  et  de  la  physiol  t  XIV) 
et  Recherches  sur  le  diagnostic  du  siège  des  anévrysmes  de  l'aorte  (ibid>,  t  XV  1879) 
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effets  inverses  de  ceux  de  l'anévrysme  aortique.  C'est-à-dire  que 
l'inspiration  élèvera  la  ligne  d'ensemble,  et  que  l'expiration  la  fera 
ij  baisser.  Je  n'ai  pas  eu  l'occasion  de  vérifier  la  réalité  de  cette 

supposition,  mais  il  ne  me  semble  pas  douteux  qu'il  n'en  soit  ainsi. 
L'expérience  devra  se  faire  en  inscrivant  à  la  fois  le  pouls  avec  le 
sphygmographe,  et  la  respiration  avec  le  pneumographe. 

L'effort  produirait,  dans  le  cas  d'anévrysme  aortique  inclus  dans 
la  cavité  thoracique,  des  effets  plus  prononcés  qu'à  l'état  normal, 
et  ces  effets  seraient  les  mêmes,  quel  que  soit  le  siège  de  la  tu- 
meur. Mais  il  pourrait  être  dangereux  pour  le  malade  de  chercher 
à  vérifier  cette  prévision. 


Des  auévrysmcs  cirsoïdes  et  des  tumeurs  érectiles. 

§  463.  —  On  appelle  ainsi  des  tumeurs  formées  par  des  artérioles 
devenues  assez  volumineuses  pour  être  le  siège  de  mouvements 
d'expansion  isochrones  au  pouls  des  artères.  Dans  ces  tumeurs, 
le  mouvement  d'expansion  total  peut  être  très  considérable,  car  il 


I' 


Fi".  3U.  Pulsations  totalisées  des  petils  vaisseaux  recueillies  à  la  surface  d'un  fongus  hén.atode 

du  tibia. 


résulte  de  la  somme  des  expansions  d'un  grand  nombre  de  vais- 
seaux qui,  non  seulement  relâchés,  mais  définitivement  élargis, 
éprouvent  des  variations  de  pression  semblables  à  celle  des  ar- 
tères. La  figure  311  montre  les  pulsations  d'une  tumeur  qui  pré- 
fsjjj3~-  sente  des  effets  analogues  à  ceux  des  cirsoïdes  ;  il  s'agissait  d'un 

U^-j ,     fongus  hématode  du  tibia.  Les  caractères  de  la  transformation 
t^-  du  pouls  par  l'anévrysme  s'observent  dans  ce  tracé. 

Plus  les  vaisseaux  qui  forment  la  tumeur  seront  volumineux, 
,  plus  les  pulsations  [présenteront  le  caractère  du  pouls  normal  ; 
fl/T^l'étroilesse  des  vaisseaux  éteindra,  au  contraire,  les  variations  de 
IW~  pression,  et  donnera  à  chacune  des  inflexions  de  la  courbe  la 
forme  d'un  arc  de  cercle  dont  le  rayon  sera  d'autant  plus  grand 

0      ,  „       l  >A- 
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que  les  vaisseaux  seront  moins  larges.  Les  bruits  de  souffle  qui 
se  produisent  dans  ces  tumeurs  lorsqu'elles  'offrent  de  larges  com- 
munications entre  les  vaisseaux  artériels  et  les  vaisseaux  veineux 
sont  un  élément  important  de  diagnostic;  nous  en  parlerons  au 
chapitre  prochain. 


Évolution  et  traitement  des  anévrysmes. 

g  464.  — Si  une  tumeur  anévrysmale  n'acquérait  pas  une  résis- 
tance de  plus  en  plus  grande,  elle  tendrait  à  s'accroître  rapidement 
et  à  se  rompre  à  bref  délai.  En  effet,  par  cela  seul  que  la  tumeur 
présente  un  diamètre  plus  grand  que  l'artère  d'où  elle  émane, 
ses  parois  supporteront  un  effort  dilatant  plus  grand,  §  45.  La 
valeur  de  cet  effort  est  proportionnelle  au  rayon  de  la  tumeur , 
de  sorte  que,  par  le  fait  qu'elle  est  volumineuse,  une  poche  ané- 
vrysmale tend  à  grossir  encore.  Mais,  dans  les  anévrysmes  des 
membres,  les  tissus  environnants,  refoulés  et  condensés  par  le  déve- 
loppement de  l'anévrysme,  ajoutent  leur  propre  résistance  à  celle 
des  parois  du  sac,  et  cela  limite  souvent  le  développement  de  la 
tumeur.  Il  n'en  est  point  ainsi,  ordinairement,  des  anévrysmes  de 
l'aorte  qui  se  développent  jusqu'à  leur  rupture,  soit  au  dehors, 
soit  à  l'intérieur  des  cavités  splanchniques. 

Puisque  c'est  la  pression  du  sang  de  l'artère  afférente  qui,  mul-    n        .  —a— 
tipliée  par  l'étendue  de  la  poche,  constitue  l'effort  tendant  à 
dilater  l'anévrysme,  il  est  évident  que  si  l'on  diminuait  la  près-  h^y,  j^- 
sion  sous  laquelle  le  sang  pénètre  dans  la  tumeur,  celle-ci  trou- 
verait dans  la  force  élastique  de  ses  parois  le  moyen  de  revenir 
sur  elle-même.  En  vertu  de  ce  retrait,  ses  parois  s'épaissiraient 
et  prendraient  plus  de  résistance.  De  là  résulterait  une  tendance 
régressive,  conduisant  peu  à  peu  l'anévrysme  à  la  guérison.  C'est 
ainsi  que  s'expliquent  les  remarquables  résultats  de  la  compres- 
sion indirecte  dans  le  traitement  des  anévrysmes  dont  l'artère 
afférente  est  accessible.  On  comprime  l'artère  en  amont  de  la  ^ 
tumeur,  le  plus  complètement  et  le  plus  fréquemment  possible, 
et  l'on  obtient  une  réduction  graduelle  du  volume  de  l'anévrysme;  r 
souvent  la  guérison  arrive  en  peu  de  temps.  Or,  à  mesure  que 
la  tumeur  diminue  de  volume  et  gagne  en  épaisseur,  les 
changements  qu'elle  imprime  au  pouls  deviennent  de  moins  en 


646  LA  CIRCULATION  DU  SANG, 

moins  prononcés,  do  sorte  qu'on  peut  suivre  les  progrès  de  la 
guérison,  d'après  le  retour  du  pouls  à  son  type  normal1.  Ce 
moyen  d'estimer  les  progrès  obtenus  semble  précieux  pour  sou- 
tenir la  patience  du  malade  et  la  persévérance  du  chirurgien. 

].  Segay,  du  Spliygmographe  dans  la  cure  des  anévrysmes,  Bordeaux  (Bulletin 
de  l'Association  française  pour  V avancement  des  sciences,  1872). 


CHAPITRE  XL. 


DES    BRUITS    DE  SOUFFLE. 

Des  conditions  dans  lesquelles  se  produisent  les  bruits  de  souffle. —  Des  vibrations  qui 
produisent  les  bruits  de  souffle.  —  Des  bruits  de  souffle  qu'on  provoque  en  compri- 
mant une  artère  sur  un  point  de  son  trajet.  — L'abaissement  de  la  tension  artérielle 
générale  produit  un  souffle  à  l'orifice  aortique.  —  Bruits  de  souffle  dans  les  ané- 
vrysm.es  artériels  —  Bruits  de  souffle  dans  les  anévrysmes  artério-veineux.  —  Des 
bruits  de  souffle  veineux.  —  Des  bruits  de  souffle  dans  les  maladies  du  cœur. — 
Classification  théorique  des  bruits  de  souffle  tenant  aux  lésions  des  orifices  du  cœur. 

Lorsque  le  sang  est  animé  d'un  mouvement  rapide  en  quelque 
point  de  l'appareil  circulatoire,  il  se  produit  un  bruit  d'un  carac- 
tère particulier  qu'on  nomme  bruit  de  souffle,  à  cause  de  sa  res- 
semblance avec  celui  qu'on  obtient  en  soufflant  à  travers  un  tube 
ouvert.  Ce  bruit  peut  siéger  au  cœur  ou  dans  les  vaisseaux  arté- 
riels ou  veineux;  il  existe  dans  les  différentes  sortes  d'ané- 
vrysmes;  enfin  il  revêt  différents  caractères  de  continuité  ou  d'in- 
termittence, d'acuité  ou  de  gravité,  de  douceur  ou  de  rudesse, 
suivant  les  conditions  qui  lui  donnent  naissance.  Les  bruits  que 
révèle  l'auscultation  du  cœur  ou  des  vaisseaux  ont  longtemps 
constitué  le  plus  important  élément  de  diagnostic  dans  les  mala- 
dies qui  troublent  la  circulation  du  sang.  Leur  importance  s'accroît 
encore  lorsqu'on  ajoute  aux  renseignements  qu'ils  donnent  ceux 
qui  résultent  de  l'inscription  des  pulsations  du  cœur  et  des  vais- 
seaux. Mais,  pour  tirer  de  l'auscultation  tout  le  parti  possible,  il 
faut  être  exactement  fixé  sur  la  cause  des  bruits  de  souffle,  ou  tout 
au  moins  sur  les  conditions  qui  les  font  naître  et  qui  leur  impri- 
ment différents  caractères. 

Des  conditions  dans  lesquelles  se  produisent  les  bruits  de  souffle. 

§  465. — Je  ne  rappellerai  pas  les  nombreuses  hypothèses  émises  en 
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médecine  sur  la  cause  des  bruits  de  souffle.  C'est  dans  l'expérimen- 
tation seule  qu'il  faut  chercher  l'explication  de  ces  phénomènes1 . 
En  effet,  on  peut  faire  naître  des  bruits  de  souffle  identiques  à 
ceux  du  cœur  et  des  vaisseaux  en  so  servant  d'appareils  hydrau- 
liques où  des  courants  de  liquide  traversent  des  tubes  élastiques. 

Un  bruit  de  souffle  est  à  proprement  parler  un  son,  car  il  est 
produit  par  des  vibrations  quelquefois  très  fréquentes.  Si  le 
nombre  des  vibrations  est  trop  faible  pour  produire  un  son,  il 
donné  une  sensation  discontinue  comme  le  bruit  d'une  râpe  ou 
d'une  scie,  et  le  toucher  perçoit  une  sensation  de  frémissement 
qu'on  appelle  thrill.  L'intensité  ou  l'amplitude  de  ce  frémissement 
est,  en  général,  d'autant  plus  grande  que  le  nombre  des  vibra- 
tions est  plus  faible. 

Une  expérience  fondamentale,  due  à  Chauveau,  montre  qu'on 
peut  faire  naître  un  bruit  de  souffle  dans  une  artère  que  l'on  étreint 
au  moyen  d'un  fil,  de  manière  à  y  produire  un  rétrécissement. 
L'auteur  attribue  ce  bruit  à  la  vibration  d'une  veine  liquide  qui 
passe  d'une  partie  rétrécie  dans  une  partie  plus  large  du  vaisseau. 
L'existence  d'un  changement  de  calibre  du  vaisseau,  et  le  passage 
du  sang  d'une  partie  étroite  dans  une  plus  large,  semblent  à  Chau- 
veau la  condition  nécessaire  à  la  production  du  bruit  de  souffle; 
ce  physiologiste  croit  la  trouver  partout  où  ces  bruits  s'entendent 
ainsi,  sur  une  artère  comprimée,  aux  orifices  du  cœur,  à  l'endroit 
où  le  sang  pénètre  dans  une  poche  anévrysmale,  etc. 

Pour  moi,  le  changement  de  calibre  des  voies  que  le  sang  par- 
court n'est  qu'une  cause  indirecte  du  bruit  de  souffle;  il  n'agit, 
pour  le  produire,  qu'en  créant  un  brusque  changement  de  pres- 
sion, §  8,  et  un  rapide  courant  sanguin  à  l'endroit  où  le  change- 
ment a  lieu. 

On  peut  comparer  le  mouvement  du  liquide  qui  donne  nais- 
sance à  un  bruit  de  souffle  dans  les  vaisseaux  aux  cascades  qui  se 
produisent  dans  les  cours  d'eau.  Celles-ci  sont  la  conséquence 
nécessaire  d'un  brusque  changement  du  niveau  de  l'eau;  de 


1.  Une  opinion  presque  généralement  admise  était  que  les  bruits  de  souffle  dépen- 
dent des  frottements  du  sang  contre  les  parois  des  vaisseaux  ou  des  oriûces  du  cœur. 
Les  expériences  de  Poiseuille,  §  232,  ont  montré  .qu'une  couche  de  sang  adhère  aux 
,   ,  parois  des  vaisseaux,  ce  qui  exclut  la  possibilité  d'un  tel  frottement.  D'autre  part, 

mAAAAi^\LP^^         Chauveau  (Gaz.  méd.,  Paris,  1858)  a  prouvé  par  des  expériences  directes  que  la  pre- 
i ,  ,..  sente  de  rugosités  à  l'intérieur  d'un  tube  ne  fait  naître  aucun  bruit  quand  un  courant 
le  traverse. 
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môme,  le  bruit  de  souffle  est  la  conséquence  nécessaire  du  brusque 
changement  de  pression  dans  le  tube  où  il  se  produit. 

Quant  à  la  cause  immédiate  du  bruit,  elle  se  rattache  au  mé- 
canisme des  vibrations  en  général;  certaines  expériences  hydrau- 
liques dans  lesquelles  on  inscrit  les  vibrations  qui  accompagnent 
ce  bruit  permettent  d'en  bien  comprendre  la  nature. 


Des  vibrations  qui  produisent  les  bruits  de  souffle. 

§  466.  —  La  masse  du  liquide  en  mouvement  et  l'élasticité  des  ïh~, 
conduits  où  il  circule  sont  les  conditions  nécessaires  et  suffisantes 
•  pour  faire  naître  des  vibrations.  Toutes  les  fois  qu'un  liquide  se 
meut  dans  ces  conditions,  le.  courant  tend  à  prendre  des  varia- 
tions périodiques. 

Cette  périodicité  est  particulièrement  facile  à  produire  sur  un 
tube  élastique  en  un  point  duquel  on  exerce  une  compression  gra- 
duelle; à  un  moment  donné,  le  doigt  perçoit  une  vibration 
l'oreille  entend  un  bruit  de  souffle;  ces  signes  annoncent  que  là 
périodicité  est  établie. 

Pour  comprendre  la  cause  de  ce  phénomène,  inscrivons  simul- 
tanément les  changements  de  la  pression  dans  le  liquide,  en  amont 
et  en  aval  du  point  comprimé.  Nous  verrons  se  produire  en  ces 
points  des  variations  isochrones,  mais  de  sens  inverse,  de  telle 
sorte  que  la  pression  s'élève  en  amont  de  l'obstacle  lorsqu'elle 
s'abaisse  en  aval,  et  réciproquement. 

Voici  comment  on  peut  expliquer  ce  mouvement  vibratoire.  La  ! 
présence  d'un  obstacle  sur  le  trajet  du  courant  a  pour  premier 
effet  d'élever  la  pression  en  amont  et  de  l'abaisser  en  aval;  or, 
par  suite  de  l'accroissement  de  la  pression  en  amont,  le  liquidé 
acquiert  bientôt  la  force  de  vaincre  la  résistance  et  de  force/-'  ' 
l'etroitesse  du  tube  au  point  comprimé.  Une  accélération  se  pro- 
duit alors  dans  le  courant  et  l'on  voit  la  pression  baisser  en  amont  { 
de  1  obstacle  et  s'élever  en  aval.  Dans  cette  phase,  comme  dans  la  £j 
précédente,  les  variations  de  pression  entre  ces  deux  points  sont  !    I  ■ 
de  sens  inverse. 

Le  liquide  courant  dans  le  tube  avec  vitesse  élèvera  trop  haut  & 
la  pression  d'aval  et  fera  trop  baisser  celle  d'amont;  aussi  il  com-  ,  ï 
pression  extérieure  se  trouvera-t-elle  suffisante  pour  produire  de  H 
nouveau  le  rétrécissement  du  tube,  ce  qui  ralentira  le  courant: 
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à  partir  de  ce  moment,  il  y  aura  une  nouvelle  augmentation  de 
pression  en  amont  avec  nouvel  abaissement  en  aval,  et  la  pre- 
mière phase  qui  vient  d'être  décrite  se  répétera  de  nouveau. 

Cette  série  d'actes  se  reproduira  indéfiniment  avec  une  période 
d'autant  plus  courte  que  la  force  élastique  du  tube  sera  plus 
'  \      grande.  Il  faut  noter  que  les  variations  de  pression  ont  plus  d'in- 
tensité en  aval  qu'en  amont  du  point  comprimé;  cela  correspond 
î^*^  à  la  moindre  intensité  du  souffle  dans  ce  dernier  point,  phéno- 

mène qu'on  appelle  aussi  propagation  des  bruits  de  souille  dans 
\yJL$>  5  t^0>  le  sens  du  courant. 

,  yjl-  «^p* —  ces  expériences  doivent  être  reprises  dans  toutes  les  conditions 
'^^L^Lt^où  un  bruit  de  souffle  se  produit;  elles  semblent  destinées  à 
'^^^-^c^^jionner  l'interprétation  mécanique  de  ces  différents  mouvements 
U^M-  ^^'''^X'vibratoires,  analogues,  sauf  leur  périodicité  plus  rapide,  à  ceux 
V  ta**-^  que  nous  avons  décrits  à  propos  des  ondes  liquides  à  l'intérieur 

de  tubes  élastiques. 


Des  bruits  de  souffle  qu'on  provoque  en  comprimant  une  artère 
sur  un  point  de  son  trajet. 

\^^JUZxJ^\  467.  —  Lorsqu'on  applique  le  stéthoscope  sur  une  grosse  ar- 
wL.  L^~v^Utère,  sur  la  fémorale  par  exemple,  en  comprimant  jusqu'à  obli- 
^UU^4-~    "térer  entièrement  ce  vaisseau,  si,  au  bout  d'un  instant,  on  diminue 
K      ■   '        la  compression,  de  façon  à  livrer  un  étroit  passage  au  sang,  un 
bruit  de  souffle  intense  se  produit  aussitôt.  Ce  bruit,  d'abord 
continu  avec  renforcements,  devient  ensuite  intermittent  et  ne 
s'entend  plus  qu'au  moment  des  pulsations  artérielles. 
^^MJ^rK.  au       du  stéthoscope)  on  se  sert  du  doigt  pour  comprimer 

■'  '  ^l'artère,  on  sent  le  liquide  s'échapper  en  frémissant  dès  que  la 
pression  du  doigt  devient  moins  forte.  Tous  ceux  qui  ont  praliqué 
.  ( .     la  compression  des  artères  dans  les  opérations  chirurgicales  ont 

senti  ce  frémissement  du  sang  qui  survient  dès  que  l'artère  n'est 
plus  suffisamment  comprimée.  Dans  ce  cas,  le  doigt  perçoit,  sous 
forme  de  vibrations,  ce  qui  se  traduisait  par  un  bruit  à  l'oreille 
placée  sur  le  stéthoscope. 
yfl~.  ^  lU^Jl      Voici  ce  qui  s'est  passé.  Pendant  que  l'artère  était  complète- 
jfZX  ment  oblitérée,  la  pression  a  beaucoup  baissé  en  aval  du  point 
'  i  /n comprimé;  le  sang  de  cette  partie  de  l'artère  et  de  ses  branches 
7    s'est  écoulé  dans  les  veines  à  travers  les  vaisseaux  capillaires.  Au 

Liv^>  'wvt  w 
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moment  où  l'on  crée  un  étroit  passage  en  décomprimant  le  vais- 
seau, le  sang  se  précipite  avec  vitesse  dans  la  partie  inférieure  de  j^^. 
l'artère  où  il  trouve  une  pression  très  faible  et  par  conséquent  , 
une  faible  résistance;  de  là  résulte  la  vibration  sonore  ou  bruit  ^ 
de  souffle.  Mais,  par  suite  de  cette  arrivée  du  sang  dans  le  vais-  c  nx 
seau  qui  était  presque  vide,  la  tension  y  augmente  et  le  bruit  ne  < 
se  produit  plus  que  dans  les  moments  où  la  systole  ventriculaire-  ^^—7 
élève  beaucoup  la  pression  du  sang  en  amont  de  l'obstacle.  Les  f 
souffles  seront  donc  synchrones  au  pouls  artériel.  Enfin,  bientôt  /y^X/ 
on  n'entend  plus  le  bruit,  même  au  moment  du  pouls  artériel,  ^L^^/ 
parce  que  la  pression  s'est  élevée  assez  haut  en  aval  du  rétrécis-  ^^r^ 
sèment  pour  qu'il  n'y  ait  jamais  l'inégalité  nécessaire  à  la  pro-?^  V  >i 
duction  du  souffle.  p~~*' 
Tous  les  sujets  ne  se  prêtent  pas  également  bien  au  développe-^  °T 
ment  de  bruits  de  souffle  par  la  compression  des  artères  ;  nous 
allons  voir  qu'il  faut,  pour  que  le  souffle  se  produise  avec  une  faible 
compression  du  vaisseau,  que  la  circulation  capillaire  soit  facile,  w 

$  468.  —  Influence  du  relâchement  des  capillaires  pour  la  pro-  -wt' 
duction  des  bruits  de  souffle  dans  les  artères  comprimées.  —  Une 
condition  favorable  à  la  naissance  des  souffles  dans  une  artère 
que  l'on  comprime,  c'est  la  facile  perméabilité  des  petits  vaisseaux 
qui  émanent  de  cette  artère  ;  cette  condition  amène  une  faible 
tension  en  aval  du  point  comprimé.  L'expérience  suivante  montre 
comment  sur  un  vaisseau  que  l'on  comprime  le  bruit  de  souffle 
paraît  ou  disparaît  suivant  que  les  résistances  à  l'écoulement  du 
liquide  en  aval  diminuent  ou  augmentent. 

\w'  .V'-'     ■:^n<  -  ■.,  ..J  ...    \it  ,;-iJ  » 

Expérience.  —  On  adapte  à  une  artère  du  schéma  un  tube  a 
(fig.  312)  muni  d'un  ajutage  d'écoulement  qui  verse  le  liquide 
dans  un  entonnoir  d'où  il  rentre  dans  l'oreillette.  Cet  ajutage  re- 
présente, par  les  résistances  qu'il  oppose  au  courant,  l'obstacle 
que  le  sang  rencontre  en  traversant  les  capillaires.  On  étreint  le 
tube  a  au  moyen  d'une  pince  de  bois  dont  on  rapproche  les  mors 
avec  une  vis  pour  produire  un  rétrécissement,  et  l'on  colle  cette 
pince  contre  le  pavillon  d'un  stéthoscope,  L'oreille  appliquée  sur 
cet  instrument  perçoit  un  bruit  de  souffle  intermittent,  rythmé 
comme  les  impulsions  du  liquide  par  la  pompe  cardiaque. 

Sans  rien  changer  à  la  pression  delà  pince,  rétrécissons  l'orifice 
d'écoulement  :  aussitôt  le  bruit  change,  devient  plus  faible,  plus 
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bref,  et  disparaît  tout  à  fait  si  l'orifice  d'écoulement  est  suffisam- 
ment rétréci.  Agrandissons  au  contraire  l'orifice  d'écoulement,  le 
bruit  deviendra  plus  fort,  plus  prolongé,  et  finira  par  présenter 
le  type  continu  à  renforcements  rythmiques. 

Or ,  tous  ces  changements 
dans  la  force  et  la  durée  des 
bruits  se  sont  produits  sans  qu'il 
y  ait  rien  de  changé  dans  l'é- 
troitesse  du  tube  au  point  où  le 
bruit  avait  lieu.  C'est  toujours 
le  même  rétrécissement  causé 
par  la  pression  des  mors  de  la 
pince  ;  mais  ce  qui  a  varié,  c'est 
l'état  de  la  tension  au-dessous 
de  cet  obstacle.  Quand  cette  ten- 
sion s'élevait,  la  vitesse  dimi- 
nuait au  point  rétréci  et  le  bruit 
disparaissait.  C'est  ainsi  que, 
dans  une  rivière,  s'il  se  trouve 
un  torrent  ou  une  cascade,  on 
supprime  ce  mouvement  rapide 
et  bruyant  de  l'eau  quand,  par 
un  obstacle,  on  relève  le  niveau  de  la  rivière  en  aval. 

Une  compression  convenablement  réglée  pourrait  produire  sur 
une  artère  tous  les  types  possibles  des  bruits  de  souffle,  depuis  le 
souffle  léger,  intermittent  et  bref,  jusqu'au  souffle  continu  à  ren- 
forcements1. Les  renforcements  qui  correspondent  à  la  systole  ven- 
triculaire  peuvent  avoir  eux-mêmes  deux  types  différents  :  tantôt 
fcv-wP         «^^"ils  sont  simples  et  tan  tôt  redoublés.  En  cela,  ils  offrent  exactement 

les  caractères  du  pouls.  Le  souffle  double  correspond  au  pouls 
dicrote,  il  coïncide  avec  lui  et  tient  à  la  même  cause,  §  162. 

Certaines  maladies  favorisent  la  production  du  bruit  de  souffle 
dans  les  artères  comprimées,  ce  sont  toutes  celles  qui  abaissent 
la  tension  artérielle  en  facilitant  l'écoulement  du  sang  à -travers 
les  vaisseaux  capillaires.  La  fièvre  agit  de  cette  façon. 


Fig.  312.  Disposition  schématique  pour  reproduire 
artificiellement  les  bruits  de  souffle  sur  le 
schéma.  —  as,  tube-artère  ;  s,  stéthoscope  ap- 
pliqué sur  une  pince  à  compression. 


4 


(là  ^ 


1.  Il  était  nécessaire  d'insister  sur  ce  point,  parce  que  certains  auteurs  ont  admis  que 
le  bruit  continu  ne  peut  exister  dans  les  artères  ;  on  a  même  considéré  celte  sorte  do 
bruit  comme  caractéristique  de  l'anévrysme  artério-veineux.  Ce  caractère  est  très  bon 
dans  la  pratique;  en  effet,  il  n'est  guère  admissible  qu'une  artère  se  trouve  comprimée 
avec  le  degré  exactement  nécessaire  pour  faire  naître  un  souffle  continu. 
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L'abaissement  do  In  tension  artérielle  générale  produit  un  souffle  - <J-^ 

n  l'orifice  aortique.  CCZ^  jt^ri 

g  469.  —  Quand  un  animal  a  perdu  par  hémorrhagie  une  grande 
quantité  de  sang  et  que  le  manomètre  accuse  une  faible  tension  ^ 
artérielle,  si  l'on  ausculte  le  cœur,  on  entend  un  souffle  à  l'orifice 
aortique,  et  ce  bruit  coïncide  avec  la  systole  ventriculaire.  Dans 
ces  cas  on  a  supposé  l'existence  d'un  spasme  de  l'orifice  aortique. 
Cette  supposition  était  logique  pour  ceux  qui  admettent  un  rétré- 
cissement partout  où  il  y  a  bruit  de  souffle.  Mais  on  conçoit  que, 
l'orifice  aortique  gardant  son  calibre  normal,  un  bruit  puisse  s'y  — 
produire  si  l'abaissement  de  la  tension  artérielle  diminue  la  résis-a 
lance  que  le  ventricule  doit  vaincre,  car  cela  donne  lieu  à  une  j^Jl  p£fr— 
pénétration  brusque  du  sang  dans  les  artères,  §  80.  J)J/U^>  c~- 

Si  l'hémorrhagie  fait  naître  un  bruit  de  souffle  au  cœur  par  le 
seul  fait  de  l'abaissement  de  la  tension  artérielle,  toute  autre 
influence  qui  fera  baisser  la  tension  devra  également  amener  un 
souffle  semblable;  c'est  ce  qui  arrive  en  effet.  La  fièvre  produit   (k^Lv  | 
.souvent  des  souffles  à  l'orifice  aortique;  un  exercice  musculaire  M^\n*t*J"fyb 
violent,  qui  fait  aussi  baisser  la  tension  artérielle,  §  222,  provoque 
parfois  des  bruits  de  souffle  à  l'orifice  aortique  chez  des  sujets 
qui  nen  présentent  pas  quand  ils  sont  au  repos,  et  en  tout  cas  U^n*,, 
augmente  l'intensité  du  souffle  s'il  en  existait  un  auparavant.  ' 
Enfin  quand  le  relâchement  vasculaire  tient  à  l'action  d'un  poison,  , 
il  fait  naître  également  un  souffle  aortique;  je  n'en  ai  jamais  en-  f  ^> 
tendu  de  plus  fort  que  sur  un  homme  qui  mourait  empoisonné/1 
par  l'opium.  Quelques  instants  avant  la  mort,  le  souffle  était  à  / 
son  maximum  d'intensité  et  en  même  temps  existaient  tous  les 
signes  de  la  faible  tension  artérielle,  §  385  :  rougeur  générale  et 
chaleur  des  téguments;  force  et  fréquence  du  pouls,  volume 
extrême  et  mollesse  des  artères.  Des  souffles  semblables  peuvent    sx^  o-^^  c 
exister  à  l'orifice  de  l'artère  pulmonaire;   ils  seraient  même,         .  ■'/],. 
d'après  Constantin  Paul1,  plus  fréquents  que  les  souffles  de  l'ori- 
fice aortique. 

1.  C.  Paul,  Sur  le  souffle  anémo-spasmodique  de  V artère  pulmonaire  (Soc.  méd. 
des  lu ">pitaux,  janvier  1878). 
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Bruit»  de  souffle  dans  U-*  anévry«mcs  artériel*. 

§  470.  —  Une  chute  brusque  de  pression  se  rencontre  également 
à  l'endroit  où  une  artère  débouche  dans  une  poche  anévrysmale. 
'  "En  effet,  nous  avons  vu,  g  457,  que  la  pression  reste  sensiblement 
fixe  dans  la  tumeur  où  elle  a  pour  valeur  la  moyenne  entre  les 
maxima  et  les  minima.  Toutes  les  fois  qu'une  ondée  sanguine 
»jr^  lancée  par  le  ventricule  élèvera  la  pression  dans  l'artère,  le  sang 
de  ce  vaisseau  se  précipitera  avec  rapidité  dans  l'anévrysme  où, 
u&ti  eu*,  existe  une  pression  plus  faible.  Mais  quand  la  pression  artérielle 
il^  .  S^yj      sera  à  son  minimum,  celle  de  l'anévrysme  lui  sera  supérieure  et 
<'-<U— ^ h~  ~~       n'y  aura  Plus  de  pénétration  du  sang  dans  la  poche.  C'est  pour 
ty^J**-  ■  W~  cela  que  le  souffle  des  anévrysmes  artériels  est  toujours  inter- 

l^/À*~-  ' >_v  '^■^"''mittent. 

'^j^o^éertains  anévrysmes  présentent,  à  chaque  révolution  du  cœur, 
un  double  bruit;  cela  prouve  que  le  sang  pénètre  à  deux  reprises 
dans  le  sac  anévrysmal.  En  expérimentant  sur  le  schéma  de  la  cir- 
culation, on  obtient  ces  doubles  souffles  de  l'anévrysme  ;  or,  le  re- 
doublement du  bruit  coïncide  toujours  avec  le  redoublement  de  la 
pulsation  artérielle.  C'est  pour  ainsi  dire  un  souffle  dicrote  que 
l'on  entend  au  niveau  de  la  tumeur. 
-J(/i/-:  Sur  les  anévrysmes  de  l'aorle  ou  des  grosses  artères  qui  en 
émanent,  le  bruit  est  double  également;  mais  cela  paraît  tenir,  le^j 
,'4!^\^l'';:~7^lP^us  souvent,  à  ce  que  le  sang  pénètre  en  deux  temps  dans  l'ané- 
vrysme, comme  il  pénètre  en  deux  temps  dans  l'aorte  elle-même. 
La  forme  du  pouls  aortique(fig.  50)  rend  compte  de  ce  mouvement 
saccadé  qui  a  lieu  pendant  la  systole  du  ventricule.  Mais,  d'autres 


saccadé  qui  a  lieu  pendant  la  sys 
Za-  ir*^4  c^fois,  les  anévrysmes  de  l'aorte  sont  le  siège  de  deux  pénétrations 
V-^0^  de  sang  moins  rapprochées  l'une  de  l'autre  ;  l'une  en  effet  est 
systolique,  et  l'autre  diastolique.  Cela  s'observe  quand  la  tumeur 
siège  très  près  de  l'origine  de  l'aorte.  Le  malade  qui  a  donné  le 
tracé  radial  n°  6  (fig.  308)  présentait  deux  bruits  de  souffle  àl'ori- 
ginedel'aorte;  un  des  bruits  était  systolique,  l'autre  diastolique;  ce! 
dernier  arrivait  précisément  au  moment  de  la  clôture  des  valvules 
sigmoïdes  :  il  existait  chez  ce  sujet  un  anévrysme  aortique  dissé- 
quant ouvert  dans  le  cul-de-sac  d'une  des  valvules  sigmoïdes. 

C'est  en  auscultant  les  tumeurs  anévrysmales  en  même  temps 
qu'on  en  inscrit  le  mouvement  expansif  que  l'on  peut  se  faire  une 
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idée  précise  de  l'instant  où  se  produisent  les  souilles.  A  cet  effet 
on  peut  employer  deux  méthodes  :  l'une,  qui  consiste  à  suivre  des 
yeux  le  tracé  de  la  pulsation  anévrysmale,  tandis  que  l'oreille 
apprécie  l'instant  de  la  production  des  bruits;  l'autre,  qui  consiste 
à  disposer,  à  côté  du  levier  destiné  à  inscrire  les  pulsations  de 
l'anévrysme,  un  autre  levier  au  moyen  duquel  on  pointe  les  in- 
stants où  les  bruits  se  produisent.  Ces  deux  manières  de  procéder 
doivent  se  contrôler  l'une  par  l'autre.  Nous  aurons  à  en  parler  à 
propos  des  souffles  qui  accompagnent  les  lésions  des  orifices  du 
cœur. 


Bruits  «le  souffle  dans  les  miévrysmes  artério-veinetix. 

g  471.  —  On  distingue,  en  chirurgie,  la  communication  simple 
d'une  artère  avec  une  veine  (phlébartérie)  et  l'anévrysme  artério-  (UjZ^<r 
veineux  dans  lequel  une  tumeur  est  interposée  aux  deux  vais- 
seaux.  Mais  ces  deux  lésions  se  ressemblent  au  point  de  vue  des  f^j^ 
bruits  qu'elles  engendrent;  de  partetd'autre  le  souffle  est  continu. 
La  raison  en  est  la  suivante  : 

La  pression  du  sang  dans  les  artères  excède  beaucoup  celle  du 

o'  v 


Fig.  313.  Disposition  schématique  employée  pour  reproduire  les  phénomènes  de  la  phlébartérie. 
a  a,  tube-artère;  —  vv,  tube-veine  :  —  c,  capillaire  ;  —  o  o',  tube  de  communication. 


sang  oans  les  veines,  ne  sorte  que  toute  communication  immédiate  '. 

entre  ces  deux  ordres  de  vaisseaux  présente  la  chute  de  pression 

qui  a  été  indiquée  ci-dessus  comme  condition  déterminante  du 

bruit  de  souffle.  Le  sang  de  l'artère  passe  dans  la  veiné  avec  une 

grande  vitesse,  soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire  d'une  ^ 

poche  anévrysmale.  Ce  passage  rapide  n'aura  pas  lieu  seulement 

au  moment  des  systoles  du  cœur,  ce  qui  donnerait  naissance  à  un  c;  hAtt^, 

bruit  de  souffle  intermittent,  mais,  comme  il  y  a  toujours  un  grand   JWt  L  ,  v>-i 

excès  de  la  pression  artérielle  sur  la  pression  veineuse,  le  souffle 

sera  continu  à  renforcements  synchrones  avec  le  pouls. 
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On  imite  sur  le  schéma  le  souffle  continu  de  la  phlébarlérie  en 
créant  une  communication  artificielle  entre  un  tube-artère  et  un 
tube-veinei  La  figure  313  montre  la  disposition  qui  m'a  fait  en- 
tendre un  souffle  continu  avec  renforcements  synchrones  au 
pouls.  Le  rapide  courant  de  liquide  qui  se  faisait  de  l'artère  à  la 
veine  s'accompagnait  d'un  thnll  extrêmement  prononcé,  ainsi  que 
cela  s'observe  dans  les  communications  artério-veineuses  dont  ce 
frémissement  serait  le  signe  pathognomonique. 

§  472.  —  L'anévrysme  artério- veineux  proprement  dit,  c'est-à- 
dire  avec  tumeur  interposée  à  l'artère  et  à  la  veine,  participe  des 
effets  de  l'anévrysme  artériel  et  de  ceux  de  la  phlébartérie.  D'une 
part,  il  modifie  le  pouls  artériel  au-dessous  de  la  tumeur  de  la 
même  manière  que  les  anévrysmes  artériels;  la  figure  314  montre 
la  différence  de  forme  du  pouls  des  deux  artères  tibiales  posté- 


Fig.  314.  Modifications  du  pouls  produites  par  un  anévrysme  artério-veineux  poplilé. 
î.  Pouls  de  la  tibiale  postérieure  du  coté  sain. —  2.  Pouls  de  la  même  artère  du  côté  malade. 


rieures  dans  un  cas  d'anévrysme  poplilé  artério-veineux.  D'autre 
part,  l'anévrysme  artério-veineux  donne  comme  la  phlébarlérie 
un  bruit  de  souffle  continu;  ce  souffle  présente  des  renforcements 
synchrones  au  pouls: 

On  doit  considérer  les  souffles  de  l'anévrysme  artério-veineux 
comme  formés  de  deux  éléments  distincts  :  lebruitqui  se  produit 
/  au  moment  de  la  pénétration  du  sang  artériel  dans  la  tumeur, 
il  est  intermittent,  simple  ou  redoublé  (dicrote)  ;  le  bruit  qui  cor- 
respond au  passage  du  sang  de  la  tumeur  dans  la  veine  et  qui  est 
continu.  Le  thrill  s'observe  avec-son  maximum  d'intensité  au  lieu 


où  le  sang  passe  de  la  poche  dans  la  veine. 
Vl  'fxA^L   i^Vvs       Enfin,  si  l'on  exerce  une  pression  sur  le  point  où  se  fait  le  pas- 
ivA-  sage  du  sang  de  l'anévrysme  dans  la  veine,  on  ferme  ce  passage 
et  la  tumeur  se  trouve,  pendant  tout  ce  temps,  transformée  en 
anévrysme  artériel  simple.  Aussitôt  les  signes  d'auscultation  se 
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mettent  d'accord  avec  la  nouvelle  nature  de  l'anévrysme,  le  thrill 
disparaît  et  le  souffle  devient  intermittent1. 

Pour  justifier  l'interprétation  qui  vient  d'être  donnée  du  méca- 
nisme des  souffles  dans  l'anévrysme  artério-veineux,  on  recourt 
utilement  à  l'emploi  du  schéma.  La  figure  315  montre  la  disposi- 
tion à  laquelle  j'ai  recouru  avec  succès. 

Un  tube  artère  a  a  se  continue  par  un  capillaire  étroit  c  avec 
un  tube  veine  v  v.  Entre  ces  deux  tubes  est  une  ampoule  de  caout- 
chouc qui  communique  par  un  petit  orifice  o  o'avec  chacun  d'eux. 
Lorsque  la  circulation  s'effectue  dans  l'appareil,  on  constate  sur 
l'anévrysme  les  phénomènes  suivants  : 

Le  bruit  continu  avec  renforcements  qui  s'entend  sur  la  tumeur 


Fi 


yffy  315.  Disposition  schématique  employée  pour  imiter  les  phénomènes  de 

artério-veineux. 


anevrysme 


peut  se  dissocier  en  un  bruit  intermittent  dont  le  siège  est  au 
point  o,  au  niveau  duquel  pénètre  le  sang  artériel,  et  un  bruit 
continu  avec  thrill  au  point  o',  c'est-à-dire  à  l'orifice  veineux  Le 
bruit  intermittent  semble- plus  prolongé  que  dans  un  anévrysme 
artériel,  ce  qui  s'explique  par  ce  fait,  que  la  tension  dans  la 
tumeur  met  plus  de  temps  à  s'élever  à  cause  de  la  quantité  de 
sang  qui  s'échappe  constamment  par  l'ouverture  veineuse. 

Si  l'on  comprime  la  veine  au  point  o,  on  supprime  le  thrill  et  le 
souffle  continu,  l'anévrysme  devenant  exclusivement  artériel. 

1 .  La  môme  transformation  des  bruits  de  l'anévrysme  artério-veineux  s'observe  aussi- 
quand  la  tumeur  siège  à  un  membre  et  que  ce  membre  est  tenu  en  élévation.  Nélaton 
{de  l'Influence  de  la  position  dans  les  maladies  chirurgicales,  thèse  de  concours 
Paris,  1851,  p.  40)  a  signalé  cet  effet  de  l'attitude  élevée.  On  'l'explique  aisément' 
maintenant  que  l'on  connaît  les  changements  qu'éprouve  la  circulation  dans  les  parties 
élevées.  D'une  part  le  sang  n'arrive  que  difficilement  dans  l'anévrysme  et  n'y  pénètre 
avec  vitesse  que  dans  les  instants  correspondant  à  l'arrivée  de  l'onde  (voir  la  forme 
du  pouls  dans  l'artère  d'un  membre  en  élévation,  fig.  142);  d'autre  pari,  la  tumeur 
moins  remplie  n'a  plus  sur  le  sang  veineux  l'excès  permanent  de  pression  oui  Mi  I. 
condition  d'un  souffle  continu.  q  la 


marey,  Circulation. 
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L'élévation  de  la  poche  anévrysmale  rend  le  souffle  intermittent 
comme  cela  s'observe  sur  les  anévrysmes  artério-veineux  véri- 
tables. 

§  473. —  Les  tumeurs  cirsoïdes,  quand  elles  sont  formées  de  larges 
communications  entre  les  artère»  et  les  veines,  donnent  naissance 
souffles  continus  avec  renforcements  plus  ou  moins  prononcés 
suivant  le  volume  des  artères  qui  entrent  dans  leur  formation.  La 
continuité  du  souffle  s'explique,  dans  cet  anôvrysme  comme  dans 
les  deux  formes  précédentes,  par  la  rapidité  du  courant  sanguin 
qui  passe,  par  de  larges  anastomoses,  de  la  forte  pression  artérielle 
à  la  faible  pression  veineuse.  Dans  certains  cas ,  la  tumeur  con- 
siste principalement  en  dilatation  des  artérioles,  et  les  commu- 
nications avec  les  veines  ne  sont  pas  largement  établies.  C'est  à  ce 
type  que  correspondent  probablement  les  cas  où  manque  le  thrill 
et  où  le  souffle  est  intermittent  comme  dans  un  anévrysme  ar- 
tériel. 

Le  souffle  utérin  a  été  attribué  à  des  causes  très  différentes  par 
les  médecins  qui  l'ont  étudié;  mais  deux  théories  seulement  sont 
soutenables  :  l'une  qui  attribue  ce  souffle  à  la  compression  de 
...^l'aorte  par  le  globe  utérin,  l'autre  qui  assimile  le  souffle  à  celui 
T^TZ      d'une  tumeur  vasculaire. 

Contre  l'hypothèse  d'une  compression  de  1  artère  on  peut  învo- 
A       V^ff/quer  ia  persistance  du  souffle  utérin  dans  les  attitudes  où  cette 
Jtr  ^Wj^^.;      compression  serait  difficile  à  admettre.  En  outre  il  est  des  cas  où 
'      le  souffle  est  continu  avec  renforcements;  un  tel  caractère  n'ap- 
partient qu'aux  bruits  qui  résultent  d'une  large  communication 
entre  les  artères  et  les  veines,  §  468. 
t/i^r^^M~*       Ajoutons  que  le  maximum  d'intensité  du  souffle  paraît  être  sur 
les  parties  latérale  de  l'utérus,  c'est-à-dire  au  lieu  où  les  artères 
utérines  se  réunissent  en  pénétrant  dans  l'organe.  P.  Dubois,  à  qui 
l'on  doit  cette  théorie  du  souffle  utérin,  dit  avoir  constaté,  par  des 
injections  cadavériques,  de  larges  communications  artério-vei- 
neuses  dans  les  parois  de  la  matrice. 


Des  bruits  de  souffle  -veineux. 


g  474.  —  Dans  mes  premières  études  sur  les  bruits  de  souffle  l, 

1.  Physiologie  médicale  de  la  circulation  du  sang,  1863,  p.  466  à  496. 
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j'ai  complètement  méconnu  ceux  qui  se  passent  dans  les  veines  du         '  j 
cou.  En  effet,  en  explorant  cette  région,  on  entend  souvent  des  ^y^t^l^. 
bruits  artériels,  ceux  qui  naissent  dans  les  artères  so-Jo  la  com-  Cvv^Tc   L  » 
pression  du  sthétoscope  ou  ceux  qui,  produits  à  l'orifice  aorlique,  se 
propagent  dans  les  carotides,  en  suivant  la  direction  du  courant 
sanguin.  Mais  il  est  d'autres  bruits  qui  se  passent  réellement 
dans  les  veines,  comme  l'avait  pensé  Ward  *,  Les  cliniciens  français 
Aran,  Barlh  et  Roger,  Monneret,  Béhier  et  Hardy  se  sont  rangés 
à  cette  opinion.  Chauveau2  l'a  appuyée  par  des  expériences  faites    P(A«—  ' 
sur  les  animaux.  Enfin  Potain 3,  en  combinant  l'auscultation  avec 
l'inscription  du  soulèvement  des  jugulaires,  a  explique  les  diffé- 
rents types  que  peuvent  revêtir  les  souffles  veineux. 

Et  d'abord,  on  peut  constater  chez  certains  sujets  que  si  l'on  ?^  ^^T^^T' 
ausculte  la  région  du  cou  au  niveau  de  la  jugulaire,  on  perçoit  un  >r?A^i  ^ 
souffle  continu.  Le  doigt  appliqué  sur  la  veine  sent  parfois  un  fré-   ^~~^V  rj^, 
missement  léger.  Le  souffle  s'exagère  dans  les  inspirations;  enfin  J^T[^ 
quand  il  présente  des  renforcements,  ces  derniers,  au  nombre  de 
deux,  sont  rythmés  avec  les  mouvements  du  cœur;  leur  maximum  , 
d'intensité  coïncide  avec  la  diastole  de  l'oreillette  et  avec  celle  des   '  7  U 
ventricules.  Tout  bruit  cesse  quand  on  comprime  la  veine  en  amont  ^C^°- 1 

du  sthétoscope.  d^A-û  ôu^vV- 

Si  le  bruit  dont  il  est  question  se  produisait  dans  les  artères,  il  ^Jr  : 
serait  intermittent  et  synchrone  aux  systoles  ventriculaires;  l'in-  ^ 
spiration,  au  lieu  de  l'exagérer,  en  diminuerait  plutôt  l'intensité,  ^J 

Laproductiond'unsouffleauxjugulaires  trouve  sa  condition  dans  ^  ^ 
le  brusque  changement  de  pression  qui  existe  à  la  limite  de  la  ré-^  r' 
gion  où  se  fait  sentir  l'aspiration  thoracique.  Un  courant  rapide  f^'fr 
s'ensuit  et  fait  vibrer  les  parois  de  la  veine.  On  crée  ces  conditions  d^/Ly^- 
en  un  point  quelconque  des  jugulaires,  soit  par  la  pression  du  & 
doigt,  soit  par  celle  du  stéthoscope.  Cu,^^'     .  , 

Quant  à  la  raison  qui  produit  les  maxima  d'intensité  du  souffle  "^t^  f  ^ 
veineux  au  moment  de  la  diastole  de  l'oreillette,  nous  l'avons  pré- 
cédemment indiquée,  §  281,  à  propos  du  pouls  veineux  des  jugu-  Uf.  yUA 
laires.  Ce  pouls  consiste  en  un  affaissement  de  la  veine  qui  slW         j  Jt , 
V1de  dans  l'oreillette  aussitôt  que  celle-ci  entre  en  reZZl^tZl* 

1.  Ward,  On  the  Bruit  de  diable  {London  Mcd.  Gaz   t  XX  18171  u. 

2.  Chauveau  Mécanisme  et  théori  générale  Is  nÙ^  îuLits  de  ïB,  «  "  ' 
(Comptes  rendus  de  VAcad.  des  sciences,  t.  XLVI,  p.  859  à  933)  ^ 

^3   Potai„    Bulletin  et  Mémoires  de  la  Soc.  méd.  des  i^,,^  ,  Iy 
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Après  la  syslole  ventriculaire  (2,  flg,  316),  un  nouvel  affaissement 
veineux  se  produit  quelquefois  par  la  pénétration  du  sajig  dans 
le  ventricule,  ce  qui  retentit  de  proche  en  proche  jusqu'aux  jugu- 
laires. 

Potain  a  représenté  par  la  figure  316  les  deux  affaissements  suc- 
cessifs du  pouls  de  la  jugulaire  dans  le  cas  où  le  souffle  redoublé 
se  produit  dans  cette  veine;  on  y  voit  deux  chutes  successives 
de  la  pression  veineuse  correspondant  aux  diastoles  successhe- 
de  l'oreillelle  et  du  ventricule. 


Fig.  316.  P.J.  Pouls  jugulaire  sans  insuffisance  tricuspidienne.  On  voit  que  le  premier  affaisse- 
ment 1  coïncide  avec  le  début  de  la  systole  ventriculaire  (P.C.,  pulsation  du  cœur),  c'est-à- 
dire  avec  le  rehkliement  brusque  de  l'oreillette. 


Des  bruits  de  souffle  dans  les  maladies  du  cœur. 

§  475.  —  C'esl  aux  lésions  valvulaires  que  se  rattache  le  plus 
souvent  l'existence  des  bruits  de  souffle  cardiaque;  parfois  aussi 
ces  bruits  tiennent  à  la  communication  anormale  des  deux  ven- 
w£  tricules1,  à  la  persistance  du  canal  artériel,  etc.  Dans  tous  ces  cas,  il 

t|  .  se  fait  un  courant  sanguin  rapide,  en  tout  semblable  à  ceux 
dont  il  a  été  question  précédemment.  Le  sang,  fortement  pressé 
\^  en  un  point,  s'échappe  par  un  orifice  plus  ou  moins  étroit,  et 
sM^f^  s'élance,  sous  forme  de  jet,  dans  une  cavité  où  la  pression  est 

moindre.  Ces  conditions  existent  toujours  lorsqu'un  bruit  de 

souffle  se  produit. 
Ainsi,  pendant  la  systole  des  ventricules,  deux  causes  pourront 

1.  Cette  communication  constitue  une  des  affections  congénitales  du  cœur  qui  se 
rencontrent  le  plus  fréquemment.  Elle  consiste  en  une  interruption  de  la  cloison  au- 
dessous  des  orifices  artériels  aorlique  et  pulmonaire;  le  sang  des  deux  ventricules  se 
mélange  en  ce  point  et  il  en  résulte  une  cyanose  assez  prononcée.  Mais  un  caractère 
important  de  cette  affection  consiste  dans  une  déformation  des  doigts  et  des  orteils  qu. 
'  présentent  un  gonflement  en  spatule  très  prononcé. 
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donner  naissance  à  un  bruit  de  souffle.  Si  un  orifice  auriculo- 
ventriculaire  est  déformé  par  une  lésion  quelconque  et  cesse  de  •?/  **A- 
fermer  hermétiquement,  la  systole  ventriculaire  produira  un  jet  rU 
de  sang  rétrograde  qui  rentrera  dans  l'oreillette  où  la  pression  est 
plus  faible.  Si  l'orifice  aor tique  rétréci  fait  obstacle  au  libre  pas- 
sage du  sang  dans  l'aorte,  la  pression  ventriculaire  s'élèvera  der- 
rière cet  obstacle,  et  le  sang  s'échappera  par  un  jet  plus  rapide 
que  de  coutume  pour  s'élancer  avec  bruit  dans  l'aorle. 

Pendant  la  diastole  des  ventricules ,  il  peut  encore  y  avoir 
des  bruits  de  souffle,  soit  que  l'aorte,  après  avoir  reçu  l'ondée  ven-  'UJ,  ■ 
triculaire,  laisse  le  sang  refluer  dans  le  ventricule  à  travers  les  <u^~/ 
valvules  sigmoïdes  insuffisamment  closes,  soit  que,  dans  ^1^^^' 
rétrécissement  auriculo-ven triculaire,  l'oreillette  s'engorge  de        -  ^?T*1  ^ 
sang  en  amont  de  l'obstacle,  et  que  sous  l'influence  de  la  forte  ^ 
tension  qu'elle  acquiert  un  jet  rapide  de  sang  s'élance  dans  le  ven- 
tricule aussitôt  que  celui-ci  entre  en  relâchement. 

Lorsque  les  deux  ventricules  communiquent  entre  eux,  l'iné- 
galité de  leurs  systoles  donne  naissance  à  un  courant  rapide  qui 
va  du  ventricule  gauche  au  ventricule  droit,  si  ces  deux  cavités 
ont  conservé  l'inégalité  de  force  qu'elles  présentent  normalement. 

On  a  attribué  à  la  persistance  du  trou  de  Botal  la  production  de 
bruits  de  souffle,  mais  cette  lésion  n'en  saurait  produire,  car  les 
deux  oreillettes,  ayant  sensiblement  la  même  force  et  développant 
la  même  pression  à  chaque  systole,  §  77,  le  sang  n'éprouve  pas 
de  tendance  à  passer  d'une  oreillette  dans  l'autre. 
Enfin,  la  persistance  du  canal  artériel  donne  naissance  à  un 


bruit  de  souffle  qui  tient  au  passage  du  sang  de  l'aorte  à  l'artère 


'  l  O  ~  O  "     *    «.V»  u,    M.  KA.I  IV,!  \J  — 

pulmonaire,  c'est-à-dire  de  la  pression  forte  à  la  pression  faible.  ^ 


Classification  théorique  des  bruits  de  souffle  tenant  aux  lésion» 

des  orifices  du  cœur. 

§  476.  —  De  même  que  les  bruits  normaux  du  cœur  doivent  être 
rapportés  à  la  systole  ou  à-  la  diastole  des  ventricules,  §  88,  de 
même  les  bruits  de  souffle  peuvent  se  distinguer  en  systoliques  et 
en  diastoliques,  suivant  l'instant  de  la  révolution  ventriculaire  où 
ils  se  produisent. 

D'après  ce  que  nous  venons  de  dire  des  causes  qui  peuvent 
donner  naissance  à  ces  bruits,  on  conçoit  que  les  bruits  systoli- 
ques peuvent  tenir  à  deux  causes  différentes,  par  exemple,  à  un 
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rétrécissement  aorliquc  ou  à  une  insuffisance  auriculo-venfricu- 
laire. 

Les  bruits  diastoliqucs  peuvent  tenir,  soit  à  un  rétrécissement 
auriculo-ventriculaire;  soit  à  une  insuffisance  aortique.  Enfin,  lu 
combinaison  des  deux  espèces  de  lésions  de  chacun  de  ces  orifices 
donne  naissance  à  des  souffles  doubles1. 

g  477.  —  Détermination  de  l'instant  où  se  produit  un  souffle  car- 
diaque. —  Pour  diagnostiquer  le  siège  et  la  nature  des  différentes 


Orifice  artériel,  aortique  ou  pulmonaire 


Syst.  Diast. 

 1  i  1  r 


j  1  r 

 lllllli,,  


ReirddssemcTit' 


Insuffisance' 
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ilu,  IUIUu.  lllln...         !»   H     Insuf^et  rdùrect 


Orifice  auriculo-ventriculaire,  mitral  ou  tricuspide 
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Rétrécissement 


Insuffisance' 


....    îlliit   InsufF**  rétréci 


Fig.  317.  Tableau  montrant  à  quel  instant  se  produit  le  bruit  de  souffle  dans  chaque  espèce  de  lésion 

des  orifices  du  cœur. 

sortes  de  bruits  de  souffle,  il  faut  d'abord  être  bien  fixé  sur  l'in- 
stant de  leur  production.  Nous  avons  indiqué,  à  propos  des  bruits 

1 .  On  admet,  depuis  les  travaux  de  Fauvel  et  d'Hérard,  que  certains  souffles  ar- 
rivent au  moment  de  la  systole  de  l'oreillette,  quand  il  existe  un  rétrécissement  auri- 
culo-ventriculaire. L'instant  où  se  produit  le  souffle  précéderait  donc  légèrement  la 
systole  ventriculaire  [bruit  prêsystohquc).  Nous  reviendrons  sur  la  signification  de  ce 
souffle. 
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normaux  du  cœur  le  rôle  de  la  pulsation  considérée  comme  point 
de  repère  pour  l'auscultation.  Le  tableau  (fig.  317)  montre  les 
relations  de  synchronisme  des  souffles  cardiaques  avec  la  pulsa- 
tion; celle-ci  est  représentée,  avec  sa  durée,  parla  période  de  sou- 
lèvement d'une  ligne  sinueuse  dont  les  abaissements  correspon- 
dent à  la  diastole  ventriculaire. 

On  voit,  à  l'inspection  de  ce  tableau,  que  par  ce  simple  fait 
qu'un  bruit  est  systolique  ou  qu'il  est  diastolique,  on  n'a  pas  en- 
core une  connaissance  précise  de  sa  cause,  car  il  peut  tenir  soit 
à  l'insuffisance  d'une  valvule,  soit  au  rétrécissement  d'un  orifice. 
Pour  compléter  le  diagnostic,  il  faut  déterminer  le  siège  de  la 
lésion. 

§  478.  —  Détermination  du  siège  d'un  souffle  cardiaque.  —  Pour 
savoir  à  quelle  sorte  d'orilice  un  bruit  de  souffle  se  produit,  on  a 
recours  à  la  détermination  du  siège  de  ce  bruit,  absolument  comme 
on  le  fait  pour  les  bruits  normaux  du  cœur,  §  83.  Bien  que  les 
souffles  cardiaques  se  propagent  parfois  assez  loin  de  leur  lieu  de 
production,  ils  offrent  toutefois  un  maximum  d'intensité  variable 
pour  chacun  d'eux.  Ainsi,  les  souffles  de  l'orifice  aortique  ou  de 
l'artère  pulmonaire  ont  leur  maximum  à  la  base  du  cœur,  au 
niveau  même  des  orifices  artériels.  Les  souffles  qui  se  produisent 
aux  orifices  auriculo-ventriculaires  ont  leur  maximum  à  la  pointe 
du  cœur,  c'est-à-dire  dans  le  lieu  où  les  ventricules  sont  en  con- 
tact plus  intime  avec  les  parois  thoraciques1.  '  )&>v^ 

Enfin,  les  bruits  de  souffle  qui  naissent  à  l'orifice  aortique  se 
propagent  ordinairement  dans  les  carotides  :  c'est  un  précieux  ca- 
ractère pour  les  distinguer  des  souffles  de  l'artère  pulmonaire, 
dont  le  siège  est  très  voisin  de  l'orifice  aortique. 

Les  souffles  de  l'orifice  de  l'artère  pulmonaire  seraient,  d'après 
Constantin  Paul,  plus  fréquents  qu'on  ne  l'aurait  cru  jusqu'ici. 

§  ^79.  —  Caractères  tirés  du  timbre  et  de  l'intensité  des  bruits  de 

1.  Ces  distinctions  relatives  au  siège  du  maximum  d'intensité  de  chacun  des  bruits 
du  cœur  sont  généralement  admises.  Mais  les  cliniciens  savent  qu'il  ne  faut  pas  être 
absolu  à  cet  égard  et  que  souvent  on  se  tromperait  sur  le  siège  véritable  d'une  lésion, 
si  l'on  ne  considérait  que  la  position  du  maximum  d'intensité  d'un  bruit  de  souffle. 
Dans  le  rétrécissement  aortique,  outre  le  maximum  que  l'on  entend  à  la  base  du  cœur, 
il  y  en  a  souvent  un  autre  à  la  pointe.  Ce  dernier  s'explique  du  reste  très  bien  par  ce 
qu'on  sait  du  retentissement  des  vibrations  liquides  en  amont  du  lieu  où  elles  prennent 
naissance,  §466. 
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s""/'/!(i  cardiaque.  —  Les  bruits  systoliques  sont,  en  général,  forts 
et  rudes  à  cause  de  l'énergie  de  la  systole  ventriculaire  qui  leur 
donne  naissance.  Les  bruits  diastoliques  sont  plus  doux;  cepen- 
dant le  rétrécissement  mitral  donne  parfois  naissance  à  un  bruit 
roulant  assez  fort,  mais  qui  n'atteint  pas  en  général  l'intensité  des 
souffles  systoliques. 

Tout  bruit  de  souffle  présente,  du  commencement  à  la  fin,  une 
décroissance  d'intensité,  car  la  différence  de  pression  qui  donne 
naissance  au  souffle  est  à  sou_maximum  au  début  et  tend  à  dimi- 
nuer de  plus  en  plus. 

g  480.  —  Distinction  des  souffles  cardiaques,  suivant  qu'ils  sont 
produits  dans  les  cavités  droites  ou  dans  les  cavités  gauches  du  cœur. 
—  Les  souffles  se  produisent  beaucoup  plus  rarement  à  l'orifice 
auriculo-ventriculaire  droit  qu'à  l'orifice  mitral,  de  sorte  que  les 
probabilités  seules  suffiraient  presque  pour  affirmer  qu'un  souffle 
u>w^W-  auriculo-ventriculaire  provient  d'une  lésion  mitrale.  Mais  d'autres 
signes  accompagnent  les  affections  du  cœur  droit  :  de  ce  nombre 
est  le  pouls  veineux  de  forme  spéciale  qui  s'observe  aux  jugu- 
laires dans  l'insuffisance  tricuspide.  D'autre  part,  quand  un  souffle 
formé  à  un  orifice  artériel  ne  se  propage  pas  dans  les  carotides, 
il  y  a  présomption  pour  que  ce  souffle  provienne  de  l'orifice  de 
'Ww,  W  l'artère  pulmonaire. 

Les  présomptions  augmentent  encore  quand  ce  souffle  est  in- 
fluencé par  les  suspensions  et  les  reprises  de  la  respiration. 

Enfin,  on  a  décrit  sous  le  nom  de  souffles  extra-cardiaques  des 
bruits  qui  se  passeraient  dans  le  poumon  au  moment  où  la  sys- 
tole des  ventricules  crée  autour  du  cœur  un  vide,  §  97,  dans 
lequel  l'air  se  précipite  en  remplissant  bruyamment  les  cellules 
pulmonaires.  Ces  bruits  attirent  beaucoup  l'attention  des  clini- 
ciens et  paraissent  expliquer  bien  des  erreurs  de  diagnostic  porté 
d'après  la  seule  auscultation  du  cœur. 

Nous  allons  indiquer  les  caractères  que  présentent  le  pouls  et 
la  pulsation  cardiaque  dans  les  différentes  affections  des  orifices. 
Ces  caractères  complètent  avantageusement  les  renseignements 
fournis  par  l'auscultation. 


CHAPITRE  XLI. 


LÉSIONS  ORGANIQUES  DES  ORIFICES  ARTÉRIELS  DU  CŒUR. 

Du  rélrécissement  aortique.  —  Signes  d'auscultation  dans  le  rétrécissement  aortique. 
—  Des  bruits  qui  se  passent  à  l'orifice  de  l'artère  pulmonaire. —Caractères  distinclifs 
des  bruits  aorliques  ou  pulmonaires.  —  De  l'insuffisance  aortique.  —  Insuffisance  de 
l'artère  pulmonaire. 

Les  orifices  par  lesquels  les  ventricules  s'ouvrent  dans  les  artères 
sont  situés  tous  deuxFun  au-devant  de  l'autre,  à  la  base  du  cœur. 
L'orifice  pulmonaire  est  en  avant  de  celui  de  l'aorte,  et  l'artère 
pulmonaire  est  en  ce  point  tellement  superficielle  que,  chez  cer- 
tains  sujets,  on  la  sent  battre  sous  le  doigt.  Cette  disposition  est 
extrêmement  favorable  à  l'inscription  des  pulsations  de  l'artère 
pulmonaire,  mais  la  rareté  des  lésions  de  ce  vaisseau  fait  que  les 
médecins  ont  rarement  intérêt  à  en  étudier  les  pulsations. 

Les  lésions  de  l'orifice  aortique  intéressent  seules  directement 
la  circulation  générale,  de  manière  à  donner  au  pouls  une  forme 
caractéristique;  celles  de  l'orifice  pulmonaire  ne  se  révèlent  guère 
que  par  les  bruits  de  souffle  qu'elles  produisent.  Or-,  la  synergie 
d'action  des  deux  ventricules  fait  que  les  bruits  qui  se  passent  aux 
orifices  artériels  sont  absolument  synchrones;  il  ne  faut  donc  pas 
espérer  les  distinguer  les  uns  des  autres  d'après  l'instant  où  ils  se 
prodmsent,  mais  seulement  d'après  le  siège  du  maximum  d'inten- 
sité de  chacun  d'eux,  d'après  le  sens  dans  lequel  ils  se  propagent 
et  d'après  les  influences  qui  les  font  paraître  ou  disparaître. 


Da  rétrécissement  aortique. 

§  481.  -  Les  causes  les  plus  variées  peuvent  donner  lieu  au 
rétrécissement  de  l'orifice  aortique  :  tantôt  ce  sont  des  végétations 
polypeuses  qui  flottent  à  l'entrée  de  l'aorte,  tantôt  les  valvules 
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sont  indurées  et  s'ouvrent  incomplètement.  Il  est  souvent  difficile 
de  distinguer  ces  cas  les  uns  des  autres,  mais  l'essentiel  est  de  dé- 
terminer qu'il  existe  un  obstacle  à  la  libre  pénétration  du  sang 
dans  l'aorte.  Quand  le  rétrécissement  se  fait  d'une  manière  gra- 
duelle, il  entraîne  peu  de  désordres;  le  cœur  s'hyperlrophie  peu  à 
peu  et  maintient  la  circulation  dans  un  état  suffisant.  La  lésion 
toutefois  donne  naissance  à  un  bruit  de  souffle,  souvent  très  pro- 
noncé, qui  se  renouvelle  à  chaque  systole  ventriculaire  et  se  pro- 
-   page  plus  ou  moins  loin  dans  l'aorte  et  dans  les  artères  du  cou. 
L'intensité  de  ce  bruit  contraste  parfois  avec  l'absence  de  tout 
-  /w>  oU^a^—  désordre  apparent  dans  la  circulation. 
J  <uX~.  Dails  certains  cas,  cependant,  on  peut  constater  un  changement 

a^,  (/tO  v"v~  c'ans  ^a  manière  dont  le  sang  pénètre  dans  le  système  artériel  : 
al^v\  l'ondée  sanguine  franchit  péniblement  et  lentement  l'étroit  orifice 
qui  lui  donne  passage,  cela  se  traduit  dans  le  tracé  du  pouls  par 
une  ascension  lente  de  la  courbe.  Celle-ci,  au  lieu  de  s'élever  brus- 
quement,  s'arrondit  en  un  arc  dont  la  convexité  est  tournée  vers 
le  haut. 

§  482.  — En  expérimentant  sur  le  schéma,  on  reproduit  les  signes 
physiques  du  rétrécissement  aortique,  soit  en  pinçant  le  tube- 


Fig.  318.  Forme  du  pouls  dans  le  rétrécissement  aortique  (schéma). 

aorte,  soit  en  obstruant  au  moyen  d'un  corps  quelconque  une 
partie  de  l'orifice  aortique. 

On  obtient  alors,  à  l'auscultation,  un  souffle  systolique  dont 
l'apparition  coïncide  avec  le  moment  précis  où  commence  la  sys- 
tole ventriculaire;  ce  bruit  va  en  s'éteignant,  mais  se  prolonge 
d'autant  plus  que  le  rétrécissement  est  plus  prononcé;  il  peut 
occuper,  dans  les  cas  extrêmes,  toute  la  durée  de  la  systole  ventri- 
culaire. 

En  même  temps,  le  sphygmographe  appliqué  à  une  artère  du 
schéma  donne  la  forme  représentée  figure  318  et  qui  exprime  la 
pénétration  lente  du  liquide;  l'absence  de  dicrotisme  est  une 
preuve  de  plus  en  faveur  de  cette  lente  pénétration. 
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§'  483.  —  Caractères  graphiques  du  rétrécissement  aortique.  —  On 
ne  rencontre  pas  fréquemment  sur  les  malades  cette  l'orme  du 
pouls  que  la  théorie  faisait  prévoir.  En  effet,  tels  rétrécissements 
de  l'aorte  qui  donnent  naissance  à  un  bruit  de  souffle  marqué 
sont  cependant  assez  peu  prononcés;  ils  le  sont  beaucoup  moins; 
à  coup  sûr,  que  les  rétrécissements  que  l'on  crée  sur  le  schéma 
pour  obtenir  la  forme  du  pouls  caractéristique.  Toutefois,  on 
observe  sur  certains  malades  une  forme  à  peu  près  identique  à 
celle  que  la  théorie  faisait  prévoir..  Ainsi  la  figure  319  montre  les 
tracés  du  pouls  obtenus  dans  trois  cas  de  rétrécissement  aortique; 


Fig.  319.  Sphygmogrammis  recueillis  sur  des  malades  atteints  de  rétrécissement  aortique. 

La  lenteur  du  pouls  et  l'absence  de  dicrolisme  y  sont  très  marquées; 


^  un  pumo  et  i  ttuocuLc  uc  uiuiuusiiie  y  soin  ires  marquées; 

mais,  le  plus  souvent,  le  pouls,  est  fort  et  assez  brusque  malgré  lflf  ! 
rétrécissement  de  l'aorte;  cela  tient  peut-être  à  l'existence  d'uné  j*",. 


hypertrophie  du  ventricule  gauche. 


l  484.  —  La  pulsation  du  cœur  doit,  théoriquement,  présenter  plus 
de  force  qu'à  l'état  normal,  et  lapente  systolique  doit  en  être  moins 
inclinée.  Les  occasions  m'ont  manqué  pour  vérifier  cette  suppo- 
sition; du  reste,  ces  occasions  sont  rares,  car  on  ne  trouve  pas 
souvent  à  l'autopsie  un  rétrécissement  aortique  franchement  dé- 
•  pourvu  de  toute  complication. 

Keyt  (de  Cincinnati)  a  donné  comme  caractère  du  rétrécissement 
aortique  la  longue  durée  de  la  systole  ventriculaire.  Cette  longue 
durée  se  remarque  en  effet  dans  la  figure  320  que  nous  empruntons 
au  mémoire  publié  par  ce  médecin1. 

Sur  le  tracé  de  Keyt,  on  voit  également  que  le  retard  du  pouls 

1  Keyt,  the  Sphygmographic  Indications  ofhcarl  disease  (The  Cincinnati  Lancct 
and  CUmr,  19  npril  1879). 
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n'a  rien  d'exagéré;  enfin,  que  la  systole  de  l'oreillette  a  des  effets 
très  prononcés  dans  la  pulsation  du  cœur  et  retentirait  môme  lé- 
gèrement dans  le  tracé  du  pouls  radial. 

Dans  quelques  expériences  faites  avecChauveau  sur  des  chevaux, 
nous  avons  essayé  de  reproduire  des  rétrécissements  aortiques, 
alin  d'étudier  les  caractères  que  ces  lésions  imprimeraient  au 
pouls  artériel.  Mais  nous  opérions  sur  des  animaux  dont  la  poi- 
trine était  ouverte,  ce  qui  altérait  la  régularité  des  mouvements 
du  cœur;  or  on  observe  chez  les  malades,  que  le  rétrécissement 
aortique  ne  donne  pas  naissance  à  des  irrégularités  du  rythme  car- 
diaque. Nous  avons  également  observé  que  les  rétrécissements 
aortiques  provoqués  sur  un  animal  ralentissaient  en  général  J<; 


Fig.  320.  Pulsation  du  cœur  (C)  et  pouls  radial  (P.  R.)  dans  un  cas  de  rétrécissement  aortique 
(d'après  Keyt)1.  —  S  tracé  chronographique  de  1/5  de  seconde.  Le  retard  R  du  pouls  radial  esL 
de  1/6  de  seconde. 

rythme  du  cœur;  chez  les  malades,  au  contraire,  ce  ralentisse- 
ment ne  paraît  pas  exister;  cela  tient  peut-être  à  l'hypertrophie 
ventriculaire  qui  succède  au  rétrécissement  et  en  compense  en 
partie  les  effets.  L'hypertrophie,  en  donnant  au  ventricule  gauche 
un  surcroît  de  force,  permet  au  cœur  d'exécuter,  malgré  les  ré- 
sistances, des  systoles  plus  fréquentes  que  ne  le  ferait  un  cœur 
'  sain  au-devant  duquel  un  rétrécissement  semblable  serait  subite-- 
ment  créé2.  L'exagération  de  la  force  des  pulsations  du  cœur  a 
été  donnée  par  différents  auteurs  comme  un  caractère  habituel  du 
rétrécissement  aortique. 

1  La  forme  un  peu  insolite  des  tracés  tient  à  ce  que  l'auteur  emploie  un  appareil 
dans  lequel  la  transmission  des  mouvements  du  cœur  au  levier  qui  les  inscrit  se  fait 
au  moyen  d'eau  et  non  pas  par  des  tubes  à  air. 

2.  Ce  fait  doit  être  rapproché  de  celui  qui  a  été  cité  par  Graves.  Cet  auteur  a  remar- 
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Signe*  d'auscultation  dans  le  rétrécissement  aorti(|iie. 

l  485.  —  Le  souffle  du  rétrécissement  aortique  a  son  maximum  j^*^1 
d'intensité  à  la  base  du  cœur,  mais  parfois  présente  aussi  un 
second  foyer  d'intensité  au  niveau  de  la  pointe.  Cela  lient  à  ce  que  y*  iH  ^yi~ 
le  bruit  se  propage  en  arrière,  c'est-à-dire  dans  le  ventricule,  par 
continuité  du  liquide1;  or,  comme  la  pointe  du  cœur  est  la  partie 
du  ventricule  qui  se  trouve  le  plus  immédiatement  en  contact  avec  . 
la  paroi  thoracique,  la  transmission  du  bruit  a  l'oreille  se  fait 
mieux  en  ce  point  qu'en  tout  autre.  Si  l'on  n'était  prévenu  de  ce 
fait,  on  pourrait,  dans  les  cas  où  l'on  rencontre  ces  deux  maxima, 
supposer  qu'il  existe  à  la  fois  un  rétrécissement  de  l'orifice  aortique 
et  une  insuffisance  de  la  valvule  mitrale;  celte  dernière  lésion, 
en  effet,  a  pour  signe  d'auscultation  un  souffle  systolique  dont  le 
maximum  est  à  la  pointe  du  cœur. 

Le  souffle  produit  par  un  rétrécissement  aortique  est  facile  à  wô^wc 
.confondre  avec  les  souffles  anémiques  ou  fébriles  dont  la  pro-  iA'yi~wt 
duction  est  liée  à  l'abaissement  de  la  tension  artérielle;  mais  dans 
ces  derniers  cas  les  caractères  du  pouls  présentent  une  réelle  impor- 
tance. Dans  l'anémie,  dans  la  fièvre,  après  les  hémorrhagies,  dans 
tous  les  cas,  en  un  mot,  où  la  tension  artérielle  est  devenue  assez  Ia^o^— 
faible  pour  donner  naissance  à  un  bruit  systolique  siégeant  à  la 
base  du  cœur,  il  y  a  pénétration  rapide  du  sang  dans  l'aorte  :  <LJ~jL-^ 
le  pouls  est  ample,  en  général,  le  dicrotisme  y  est  très  prononcé,  0 
et  les  ondes  traversent  brusquement  les  artères  en  laissant  après  ^l^^f^Uf'^u^ 
elles  un  affaissement  profond  du  vaisseau,  comme  dans  les  types 
représentés  figure  S07  ;  c'est  le  pouls  vide  des  anciens  auteurs. 

que,  dans  les  cas  d'hypertrophie  du  cœur,  que  les  influences  des  attitudes  du  corps 
modifient  peu  la  fréquence  du  pouls.  Si  l'on  applique  à  ce  résultat  d'expériences  la 
théorie  émise  ci-dessus,  §  217,  on  comprend  que,  devant  une  énergie  ventriculaire 
accrue  par  l'hypertrophie,  les  changements  de  résistance  que  l'on  produit  par  les 
diflérentes  attitudes  soient  à  peu  près  insignifiants. 

1.  On  peut  démontrer  la  propagation  rétrograde  du  souflle  en  employant  une  ampoule 
membraneuse  qui  se  vide  dans  un  tube  par  un  orifice  rétréci.  Si  l'on  presse  celte  am- 
poule et  qu'on  l'ausculte  en  même  temps,  on  entend  le  bruit  de  souflle  presque  aussi 
nettement  que  si  l'oreille  était  appliquée  au  niveau  du  rétrécissement  lui-mônie. 
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Dos  bruits  qui  ae  passent  a  l'oriOcc  de  l'artère  pulmonaire. 

§  486.— Constantin  Paul  a  attiré  l'attention  des  cliniciens  sur  des 
bruits  de  souffle  qui  se  passent  à  l'orifice  de  l'artère  pulmonaire  et 
que  l'on  prend  bien  souvent  pour  des  bruits  de  l'orifice  aortique4. 
La  situation  môme  de  l'artère  pulmonaire,  plus  superficielle  que 
celle  de  l'aorte,  est  très  favorable  à  la  perception  facile  des  bruits 
qui  se  produisent  dans  ce  vaisseau.  Or,  tout  semble  indiquer  que 
des  souffles  doivent  naître  au  moins  aussi  souvent  à  l'orifice  pul- 
monaire qu'à  l'orifice  aortique;  car  la  môme  quantité  de  sang 
doit  s'échapper,  à  chaque  systole,  par  les  deux  orifices  du  cœur, 
et  de  plus,  les  expériences  faites  sur  les  animaux  montrent  que 
la  systole  du  ventricule  droit  est,  à  son  début  du  moins,  plus 
brusque  que  celle  du  gauche. 


Caractères  distinctifs  des  bruits  aortique  ou  pulmonaire. 

g  487.  —  Un  excellent  signe  pour  distinguer,  dans  les  cas  dou- 
teux, le  siège  véritable  des  bruits  anormaux  du  cœur,  c'est  de 
chercher  quelles  sont  les  influences  qui  accroissent  ou  qui  dimi- 
nuent l'intensité  de  ces  bruits.  A  cet  égard,  qu'il  me  soit  permis 
d'exposer  certaines  considérations  théoriques  dont  je  n'ai  pu  suf- 
fisamment vérifier  l'exactitude  sur  les  malades,  mais  que  je  sou- 
mets au  contrôle  des  cliniciens. 
v^o^Ji^i  'ywww--  Quand  un  bruit,  quelle  qu'en  soit  la  nature,  siège  à  l'orifice 
JwvJw  vw  ^         aortique,  il  diminuera  d'intensité  si  l'on  fait  augmenter  la  tension 
v  ^artérielle  ;  il  s'exagérera  au  contraire  si  l'on  fait  baisser  la  tension, 

«a  •  -  IMc,  Or  il  y  a  certains  moyens  mécaniques  fort  simples  de  faire  varier, 
^  pour  un  instant  du  moins,  la  tension  artérielle  ;  ils  doivent  donc 

modifier  l'intensité  d'un  bruit  aortique,  mais  ne  sauraient  avoir 
a^j-wC'  ^w.'.Kl'influence  sur  un  bruit  qui  aurait  pour  siège  l'orifice  de  l'artère 

SX~C<^£~  pulmonaire. 

Ainsi,  supposons  qu'un  malade  présente  a  la  base  du  cœur  un 

1 .  Constantin  Paul, sur  le  Bruit  de  souffle  anémo-spasmodique  de  l'arlère  pulmo- 
naire, etc.  [Société  médicale  des  hôpitaux  de  Paris,  11  janvier  1878). 

Nous  laissons  de  côté  l'interprétation  clinique  de  ces  bruits  que  l'auteur  appelle 
anémo-spasmodiques,  et  nous  préoccuperons  seulement  de  rechercher  à  les  distinguer 
des  bruits  qui  se  passent  à  l'orifice  aortique. 
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souffle  systolique.  Comprimons  à  la  fois  les  artères  numérales  et  ^^^^^ * 
les  deux  iliaques,  la  pression  aortique  s'élèvera  tout  à  coup;  le  i  J  „  -    ,  ,Ct^^ 
bruit  devra  alors  diminuer  d'intensité  ou  disparaître  si  le  siège  en  ?VVM-WV^^V  ^ 
est  à  l'orifice  de  l'aorte,  car  alors  il  n'y  aura  plus  la  môme  inéga-  <v^*-*-f^-^ 
lité  entre  les  pressions  ventriculaire  et  aortique,  et  le  courant  '^p0^ 
sanguin  sera  moins  rapide,  §  80.  Si  le  bruit  siégeait  à  l'orifice  ^        (  ^  oU^^u* 
pulmonaire,  la  compression  artérielle  serait  sans  effet  immédiat  j^^i^J^J-. 
sur  lui.  (Ury^x .  et  u~J~\  >~ 

Après  avoir  comprimé  les  artères,  faisons-les  relâcher  tout  à  7  :  C_X' 
coup  :  la  pression  baissera  beaucoup  dans  l'aorte  pendant  quelques 
instants  et  si  le  souffle  est  de  siège  aortique,  il  devra  reparaître  j^<^. 
mi  prendre  plus  d'intensité.  Rien  de  pareil  ne  s'observera  si  le 
souffle  se  produit  à  l'orifice  de  l'artère  pulmonaire.  Ces  expériences 
sont  particulièrement  faciles  à  exécuter  dans  les  hôpitaux  où  les 
aides  sont  nombreux;  l'emploi  du  stéthoscope  à  tube  flexible  s'y 
prêterait  parfaitement. 

.  Quand  un  souffle  siège  à  l'orifice  pulmonaire,  on  trouverait  un  foJ-y^ 
excellent  moyen  de  le  diagnostiquer  si  l'on  voyait  ce  souffle  dis-  u^~p^c^  ^  ^*^> 
paraître  pendant  l'arrêt  de  la  respiration,  car  cela  crée  un  obstacle 
au  cours  du  sang  dans  le  poumon,  et  élève  beaucoup  la  tension,  f 
dans  1  artère  pulmonaire,  §  288.  Le  souffle  devrait  au  contraire  re-  k^j^hh"*— 
paraître  pendant  et  après  une  profonde  inspiration  *.  t*4C^tU*+  u^jL 

Celte  recherche  des  conditions  qui  font  naître  ou  disparaître  les 
bruits  de  souffle  du  cœur  est  susceptible  d'une  grande  extension  ; 
je  ne  puis  qu'en  donner  un  aperçu  rapide,  en  disant  que  tous  les 
bruits  qui  siègent  au  cœur  gauche  doivent  être  modifiés  d'une  ma- 
nière caractéristique  par  les  changements  de  pression  qu'on  pro- 
voque dans  l'aorte,  et  que  tous  les  bruits  qui  siègent  au  cœur 
droit  doivent  être  modifiés  par  les  changements  de  tension  que 
l'on  provoque  dans  l'artère  pulmonaire2. 

1 .  Constantin  Paul  {loc.  cit.)  annonce  que  les  bruits  de  l'oriflee  de  l'artère  pulmonaire 
s'arrêtent  pendant  un  effort;  mais  il  suffit  d'une  suspension  de  la  respiration  pour  les 
atténuer  beaucoup  ainsi  que  nous  avons  pu  nous  en  convaincre  sur  les  malades  de 
son  service. 

2.  Il  est  d'observation  quotidienne  que  la  marche  augmente  certains  bruits  du  cœur 
et  parfois  en  fait  naître  lorsqu'il  n'en  existait  pas  pendant  le  repos  ;  j'ajoute  que  la 
marche  fait  d.sparaître  certains  bruits  du  cœur  ou  les  atténue.  Or,  ces  modifications 
paraissent  dépendre  des  changements  que  produit  l'action  musculaire  sur  la  tension 
artérielle.  Mais  ces  changements,  produits  par  la  marche,  ne  se  bornent  probablement 
pas  a  la  pression  du  sang  dans  la  grande  circulation;  le  cours  du  sang  se  modifie  peut- 
être  aussi  dans  le  poumon,  sous  l'influence  de  cette  association  fonctionnelle  dont  nous 
avons  parlé  déjà.  Il  est  donc  préférable  de  recourir  à  la  compression  ou  au 
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Four  grouper  dans  leur  ensemble  les  caraclères  tirés  des  modi- 
fications que  l'on  produira  dans  les  souffles  cardiaques  en  faisant 
varier  la  pression  artérielle  ou  la  pulmonaire,  voici  ce  que  la 
théorie  fait  prévoir  : 

1°  Au  cœur  gauche.  Un  rétrécissement  aorlique  aura  son  souffle 
•  "diminué  par  la  compression  des  arlères,  et  augmenté  au  moment 

du  relâchement. 

Dans  l'insuffisance  aorlique  ces  changements  produiront  des 
effets  contraires ,  car  la  compression  des  artères,  en  élevant  la 
tension  aorlique,  augmentera  la  force  qui  préside  au  reflux  du. 
sang  dans  le  ventricule  gauche.  La  cessation  brusque  de  la  com- 
te Pression  artérielle  en  diminuant  la  pression  aorlique  devra  égale- 
ment diminuer  le  bruit. 

Une  insuffisance  mitrale  qui  donne  un  bruit  systolique,  devra 
le  donner  avec  plus  de  force  quand  on  comprimera  les  artères, 
car  alors,  en  élevant  la  pression  aortique  et  en  gênant  l'issue  nor- 
male du  sang  du  ventricule,  on  augmentera  le  reflux  vers  l'oreil- 
lette et  par  conséquent  l'intensité  du  bruit. 

Dans  le  rétrécissement  mitral,  le  pouls  semble  devoir  être  peu 
i/U/v-u  '  '     -  influencé. 

jtict--^^  2°  Enfin,  en  appliquant  aux  lésions  du  cœur  droit  la  même  série 
de  raisonnements,  on  conclura,  avec  grande  probabilité  de  ne 
pas  se  tromper,  qu'un  arrêt  de  la  respiration  diminuerait  le  bruit 
d'un  rétrécissement  de  l'artère  pulmonaire  et  augmenterait  celui 
<  d'une  insuffisance  tricuspide.  Mais  je  m'arrête  et  ne  me  crois  pas 
/îe  droit  d'insister  sur  des  hypothèses,  quelque  vraisemblables 
qu'elles  soient.  J'ai  cru  utile  de  signaler  ces  idées  à  l'attention 
des  médecins,  et  particulièrement  à  propos  du  diagnostic  si  em- 
barrassant parfois  des  lésions  qui  portent  sur  les  orifices  artériels 
du  cœur. 


vt/VO-t-v»*- 


De  l'insuffisance  aortîque. 


§  488.  —  L'insuffisance  aortique  (occlusion  imparfaite  des  valvules 
sigmoïdes  de  l'aorte)  agit  sur  le  cours  du  sang  d'une  manière  mé- 
canique; elle  est  entièrement  assimilable  à  la  détérioration  ou  à  la 
rupture  d'une  soupape  dans  un  appareil  hydraulique.  Les  expé- 

cliement  des  arlères,  dans  les  expériences  destinées  à  déterminer  le  siège  des  bruits  de 
souflle  du  cœur. 
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riences  dans  lesquelles  on  reproduit  sur  le  schéma  l'altération 
des  valvules  sigmoïdes  imitent  parfaitement  les  effets  mécaniques 
de  cette  lésion  sur  le  cours  du  sang;  on  reproduit  le  bruit  de 
souffle  diastolique  avec  ses  différentes  variétés,  en  même  temps 
qu'on  imprime  au  pouls  artériel  et  à  la  pulsation  du  cœur  leurs 
formes  caractéristiques. 

Quand  les  valvules  sigmoïdes  ne  se  ferment  pas  hermétique- 
ment, le  sang  de  l'aorte  reflue  dans  le  ventricule  pendant  que 
celui-ci  est  en  diastole.  La  réplétion  du  ventricule  se  fait  à  la  fois 
par  le  sang  qui  descend  de  l'oreillette  et  par  celui  qui  reflue  de  i,  ^ 
l'aorte,  aussi  est-elle  beaucoup  plus  brusque  et  plus  complète  qu'à 
l'état  normal;  sous  cette  influence  le  ventricule  gauche  se  dilate  **"  '>vtfTvv 
graduellement,  comme  on  le  constate  ordinairement  à  l'autopsie. 

Les  signes  qui  permettent  le  diagnostic  de  celte  lésion  sont  de 
différents  ordres  ,  presque  tous  sont  très  caractéristiques  :  ainsi, 
il  existe  un  souffle  diastolique  siégeant  à  la  base  du  cœur;  en 
outre,  les  pulsations  du  cœur  et  le  pouls  des  artères  ont  une 
forme  spéciale;  enfin,  le  pouls  présente  parfois  sur  la  pulsation  du 
cœur  un  retard  apparent  qu'il  est  important  de  signaler. 

I  489.  —  Du  bruit  de  souffle  dans  l'insuffisance  aor tique.  —  Ce 
bruit  s'entend  dès  le  début  de  la  diastole  du  ventricule;  il  est 
produit  par  le  reflux  rapide  du  sang  à  travers  le  passage  plus  ou 
moins  étroit  que  laissent  entre  elles  les  valvules  sigmoïdes  mal 
fermées.  Le  maximum  d'intensité  du  soulfle  est  au  début  de  la 
diastole,  au  moment  où  une  forte  pression  existe  dans  l'aorte 
et  où  le  ventricule  relâché  est  le  siège  d'une  très  faible  pression 
Le  souffle  va  en  diminuant  pendant  la  durée  de  la  diastole  car 
l'inégalité  de  pression  entre  l'aorte  et  le  ventricule  diminue  sans 
cesse;  il  est  doux,  en  général,  et  dépourvu  de  ces  vibrations  ou      3  ÏÏ'vZJt 
thnll  qui  s  observent  souvent  dans  les  lésions  de  l'orifice  mitral 
L'intensité  du  souffle  dans  l'insuffisance  aortique  n'est  pas  tou- 
jours proportionnelle  à  celle  de  la  lésion  qui  lui  donne  naissance. 
Faible  dans  les  cas  d'insuffisance  légère,  le  souffle  s'accroît  avec 
importance  du  reflux  sanguin,  jusqu'à  un  certain  degré.  Mais  si  h 
l  insumsance  est  plus  prononcée  et  si  le  reflux  est  plus  abondant 
le  souffle  dimmue,  car  alors  le  sang  artériel  n'éprouve  presque 
plus  d'obstacle  à  rentrer  dans  le  ventricule. 

Les  modifications  de  la  pulsation  cardiaque  et  du  pouls  artériel 
ont  une  grande  valeur  lorsqu'il  s'agit  d'apprécier  l'étendue  des 

marev,  Cirvulaliun. 
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désordres  que  la  lésion  valvulaire  amène'dans  la  circulation.  En 
ell'ct,  ces  caractères  graphiques  traduisent  fidèlement  ta  valeur  de 
la  réplétion  anormale  du  venlricule  et  la  brusquerie  de  l'impul- 
sion du  sang  dans  les  artères. 

#  490.  —  Production  expérimentale  de  l'insuffisance  aorlv/ue 
chez  les  animaux.  —  J'ai  réussi  avec  Chauveau  à  rompre  sur  le 
cheval  les  valvules  sigmoïdcs  de  l'aorte,  et  à  produire  ainsi  une 
insuffisance  aortique  avec  tous  les  signes  qui  s'observent  dans  les 
cas  où  cette  lésion  se  développe  sur  l'homme.  Cette  expérience 
<{U*r*>  £3  isc  fait  sans  autre  instrument  que  la  sonde  cardiaque  gauche  dont 
yo^r-i    Ua    Ua  description  a  été  donnée  précédemment,  §  50.  On  introduit 
1  wJk~    (twY^nAjùJkQttv  sonde  par  la  carotide,  et  on  la  plonge  dans  le  ventricule 
Ji^Jlûf-         gauche;  cela  donne  le  tracé  de  la  pression  dans  l'état  normal  de 
umIgv*  ApCrJ*--  V  circulation  cardiaque  {A ,  fig.  321 

V  \À  1  t*KS~' 
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Fig  321  Pression  venlricolairc  chez  le  cheval  avant  et  après  la  production  d'une  msulïisance  aor- 
tique _  On  voit  la  réplétion  diastolique  a  présenter  des  caractères  complètement  diiïerenls  dans 
la  première  moitié  (valvules  sigmoïdes  intactes)  et  dans  la  seconde  moitié  du  tracé  (après  la  pro- 
duction de  l'insuffisance). 

On  retire  alors  la  sonde,  du  ventricule  dans  l'aorte,  puis  on  l'en- 
fonce brusquement,  en  choisissant  un  instant  où  les  valvules  sig- 
moïdes sont  fermées;  le  bec  de  la  sonde  s'engage  nécessairement 
dans  le  cul-de-sac  d'une  des  valvules  sigmoïdes  et,  si  la  pression 
est  assez  forte,  la  valvule  est  largement  perforée,  de  sorte  que 
la  sonde  pénètre  de  nouveau  dans  le  ventricule. 

Aussitôt  on  reconnaît  que  le  tracé  est  profondément  modifié 
(seconde  moitié  de  la  figure  321).  Les  chutes  de  pressions  c  d  et  c'  d' 
qui  suivent  la  systole  des  ventricules  gardent  leur  amplitude 

I  Celle  figure  rappelle  celles  qui  ont  été  analysées  en  détail  au  chapitre  VI.  Les 
systoles  venlriculaires  sont  un  peu  plus  condensées  parce  qu'on  les  a  l'ecuolhes  sur  un 
panier  à  marche  lente,  ab  et  a' b'  correspondent  à  la  variation  de  press.on  qui  accom- 
pagne le  début  de  la  systole  ventriculaire;  cd  et  c'  d' représentent  la  chute  de  pres- 
sion à  la  lin  de  ces  systoles. 
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première,  mais  elles  sont  suivies  d'une  élévation  de  pression  brus- 
que et  saccadée  (/  a'  qui  traduit  la  réplétion  des  ventricules  par  le 
reflux  aortique.  Lorsque  celle  réplétion  est  accomplie,  la  systole 
ventriculaire  n'a  plus  à  créer  que  l'effort  supplémentaire  a  6,  a'b\ 
pour  envoyer  le  sang  clans  l'aorte,  de  sorle  que  l'effort  systolique 
n'élève  la  pression  intra-ventriculaire  que  faiblement,  en  compa- 
raison de  l'élévation  qui  dépend  du  reflux  par  la  valvule  perforée. 
On  remarque  en  outre,  dans  celte  figure,  que  la  fréquence  des 
mouvements  du  cœur  est  augmentée. 

Quelquefois  les  changements  de  pression  dans  le  ventricule  ont 
plus  d'amplitude  qu'à  l'état  sain,  cela  tient  à  une  chute  plus  pro- 
fonde après  la>ystole  ventriculaire.  La  figure  théorique  322  rend 
compte  de  cette  transformation;  elle  est  formée  d'un  trait  ponc- 


.  Ig.  321.  Figure  ibéorique  montrant  (ligne  ponctuée  CI.)  les  modifications  quo  l'insuflisancu 
aortique  apporte  a  la  courbe  normale  (C.N.)  de  la  pression  ventriciïaire 

lue  pour  représenter  les  parties  où  le  tracé  de  l'insuffisance  aor- 
lique  s'écarte  du  type  normal. 

En  même  temps  que  ces  phénomènes  se  passent  dans  le  ventri- 
cule, on  observe  des  changement  notables  dans  la  circulation 
artérielle.  Le  sang  pénètre  brusquement  dans  l'aorte  parce  que  la 
pression  s'y  trouve  diminuée  par  le  reflux  même  du  sang-  il  s'en- 
suit que  le  pouls  aortique  présente  à  son  début  une  brusquerie 
insolite.  ^ 

L'ondée  ventriculaire  pénètre  dans  l'aorte  en  deux  temps  • 
brusquement  d'abord,  à  cause  de  la  faible  tension  dans  ce  vais- 
seau, puis  d'une  manière  plus  lente  quand  l'aorte,  déjà  plus  rem- 
plie, résiste  davantage  à  la  pénétration  du  sang 

La  figure  323  montre,  dans  sa  première  moitié,  la  pression  intra- 
ventneutoe  explorée  avec  la  sonde  cardiaque,  après  la  production 
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de  l'insuffisance  aortique.  Au  milieu  du  tracé,  on  a  retiré  la  sonde 


Fig.  323.  Pression  dans  b  ventricule  gauche  A,  et  dans  l'aorte  B  d'un  cheval,  après  la  production 

d'une  insuflisance  aortique. 


dans  l'aorte  et  l'on  y  peut  constater  le  caractère  saccadé  de  la  pé- 


Fig.  324.  Série  de  cardiogrammes  recueillis  sur  l'homme  dans  plusieurs  cas  d'insuflisance 

aortique.  (Le  tracé  4  est  emprunté  à  Rosenslein.) 


nétration  du  sang,  caractère  qui  se  conserve  parfois  dans  le  pouls 
des  artères  les  plus  éloignées  du  cœur  :  cela  s'observe,  par  exemple, 
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dans  le  cas  où  l'ossification  sénile  complique  une  insuffisance 
aorlique. 

La  forme  que  nous  venons  de  montrer  dans  le  tracé  de  la  près-    %  <l.<*-J 
sion  intra-ventriculaire  doit  se  retrouver  dans  celui  de  la  pulsa- 
tion du  cœur.  On  le  reconnaîtra  dans  les  cardiogrammes  que 
nous  représentons  (fig.  324),  et  qui  tous  correspondent  à  des  cas 
bien  déterminés  d'insuffisance  aortique  chez  l'homme. 

g  491.  —  Modifications  du  pouls  artériel  par  l'insuffisance  aorli- 
que. —  L'un  des  caractères  les  plus  importants  de  l'insuffisance  ùr^^*^  h** 
aorlique  est  le  pouls  brusque  et  violent  que  Corrigan  et  Hope 
ont  signalé  dans  cette  lésion  et  qui  permet  souvent  de  la  diagnos- 
tiquer à  distance  :  les  battements  des  carotides  sont  visibles  chez 
la  plupart  des  sujets  atteints  de  cette  maladie.  On  attribue,  en 
général,  ce  pouls  violent  à  un  surcroît  de  force  acquis  par  le  cœur 
hypertrophié,  et  ce  qui  contribue  à  répandçe  cette  opinion,  c'est 


Fig,  325.  Modifications  du  pouls  artériel  par  l'insuffisance  aortique.  (Artère  faciale  du  cheval. 
A  avant,  B  après  la  production  de  l'insuffisance.) 

que  le  ventricule  gauche  s'hypertrophie  et  se  dilate  en  effet  à  la 
suite  de  l'insuffisance  aortique.  Mais  cette  hypertrophie  n'est  pas 
nécessaire  à  la  production  du  pouls  dit  de  Corrigan;  ce  pouls  est 
l'effet  mécanique  de  l'insuffisance  aortique  elle-même,  il  apparaît 
aussitôt  que  cette  lésion  est  produite  sur  un  animal. 

Dans  les  expériences  mentionnées  ci-dessus,  nous  avons  inscrit 
avec  Chauveau  les  pulsations  d'une  artère,  la  faciale,  sur  un  cheval 
sain  :  le  tracé  est  celui  qui  occupe  la  première  partie  A  de  la 
fig.  325;  on  y  reconnaît  les  caractères  normaux  du  pouls  de  cette 
artère,  g  165  (fig.  139).  A  peine  l'insuffisance  aortique  était-elle 
produite,  que  le  pouls  prenait  les  caractères  représentés  dans  la 
moitié  B  :  l'amplitude  est  devenue  énorme  et,  chose  à  remarquer, 


678  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

cette  modification  dépend  presque  exclusivement  do  l'abaissement 
des  minima  de  la  pression.  Il  se  produit,  sous  l'influence  du  reflux 
du  sang  artériel  dans  le  ventricule,  une  chute  profonde  de  la  pres- 
sion du  sang  dans  les  artères1. 

Le  pouls  radial  de  l'homme  présente,  dans  l'insuffisance  aortique, 
une  brusquerie  et  une  amplitude  très  grandes,  môme  dans  les  cas 
où  la  lésion  n'est  pas  très  prononcée.  La  figure  326  offre  des  exem- 
ples de  cette  brusquerie  du  pouls.  La  période  d'ascension  est  tel- 
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Fig.  32G.  Série  de  types  du  pouls  chez  l'homme  dans  l'insuffisance  aorlique. 

lement  rapide  que  le  trait  qui  l'exprime  est  presque  vertical  et  se 
termine  par  une  pointe  aiguë  ou  par  un  crochet  suivant  la  forme 
ultérieure  de  la  pulsation 2. 
En  outre,  l'insuffisance  aortique  diminue  l'intensité  du  dicro- 

1 .  C'est  encore  par  l'abaissement  des  minima  de  la  pression  que  se  fait  l'augmenta- 
tion d'amplitude  du  pouls  quand  un  relâchement  vasculaire  diminue  la  tension 
artérielle,  §185. 

2.  La  brusquerie  est  un  peu  atténuée  dans  ces  pulsations  par  la  nature  même  de 
l'appareil  employé  pour  les  recueillir  ;  le  sphygmoscope  n'obéit  pas  aussi  instantané- 
ment aux  élévations  de  la  pression  du  sang  que  le  levier  du  sphygmographe.  Cette 
pointe  tient  à  une  légère  vibration  du  levier  trop  brusquement  soulevé;  elle  est  très 
atténuée  dans  les  tracés  obtenus  avec  le  nouveau  sphygmographe  modifié  dans  la 
disposition  §  137;  mais  ce  signe  reste  encore  très  rcconnaissable. 
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tisme,  l'onde  secondaire,  §  163,  n'a  plus  de  point  d'appui  pour  s'é- 
lancer dans  l'aorte  quand  les  valvules  sont  mal  closes,  de  sorte 
que,  plus  l'insuffisance  est  prononcée,  plus  le  dicrotisme  est  dimi- 
nué :  il  est  déjà  éteint  dans  le  n°  3  de  la  figure  326. 

2  492.  —  Retentissement  de  la  systole  de  V oreillette  dans  le  tracé 
du  poids  artériel,  dans  les  cas  de  large  insuffisance  aorlique.  —  A 
l'époque  où  le  professeur  J.  Renaut  (de  Lyon)  était  chef  de  clinique 
à  la  Charité,  il  m'apporta  un  sphygmogramme  recueilli  sur  la 
carotide  d'un  malade  atteint  d'insuffisance  aortique.  On  y  voyait, 
avant  le  début  de  chaque  pulsation,  une  ondulation  très  pronon- 
cée qu'il  supposait  produite  par  un  retentissement  de  la  systole 
:1e  l'oreillette  sur  la  pression  artérielle.  En  effet,  dans  l'insuffisance 
aortique,  au  moment  où  la  systole  de  l'oreillette  se  produit,  rien 
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Fig.  327.  Pulsation  du  cœur  (ligne  supérieure)  et  pouls  carotidien  (ligne  inférieure)  dans  un  cas  de 
large  insuffisance  aortique.  (On  voit  en  o  u,  sur  le  tracé  carotidien,  le  retentissement  de  la  systole 
de  l'oreillette.) 


n'empêche  le  mouvement  de  se  transmettre  aux  artères,  puisque 
celles-ci  communiquent  avec  le  ventricule,  de  telle  sorte  que  si 
l'oreillette  a  assez  de  force  pour  envoyer  du  sang  dans  le  ventri- 
cule, elle  doit  élever  aussi  la  pression  dans  l'arbre  artériel.  Le  cas 
observé  par  Renaut  ne  resta  pas  longtemps  isolé;  François-Franck 
en  rencontra  d'autres,  moins  nets,  il  est  vrai,  mais  très  con- 
cluants *. 

L'un  de  ces  cas  est  consigné  dans  une  thèse  de  doctorat  soutenue 
en  1878  par  Debord  :  nous  le  reproduisons  (fig.  327).  11  est  évident 
que  la  production  de  ce  signe  correspond  aux  plus  hauts  degrés 

1.  Du  reste  on  reproduit  sur  le  schéma  cette  forme  du  pouls  lorsqu'on  a  créé  une 
nsuffisance  aortique.  Il  faut  toutefois  donner  à  la  systole  de  l'oreillette  plus  de  force 
qu'à  l'état  normal,  ce  qui  semble  prouver  qu'une  hypertrophie  de  l'oreillette  doit 
exister  quand  on  observe  sur  le  vivant  le  retentissement  de  son  action  sur  le  pouls. 
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de  l'insuffisance  aortique;  elle  suppose  en  effet  que  le  ventricule 
s'est  mis  en  équilibre  de  tension  avec  les  artères  au  moment  de  la 
systole  de  l'oreillette.  Dans  les  perforations  très  larges  des  valvules 
sigmoïdes,  l'action  du  ventricule  serait  presque  réduite  a  imprimer 
au  sang  des  mouvements  oscillatoires;  l'oreillette  semble  avoir 
alors  un  rôle  important  dans  la  circulation  cardiaque  :  si  elle  ac- 
quiert un  surcroît  de  force  par  l'hypertrophie  de  ses  parois,  elle 
compense  en  partie  l'inefficacité  des  systoles  ventriculaires. 

g  493.  —  Augmentation  apparente  du  retard  du  pouls  sur  la  pul- 
sation du  cœur  dans  l'insuffisance  aortique.  —  Les  cliniciens  ont 
signalé  dans  l'insuffisance  aortique  l'existence  d'un  retard  exagéré 
du  pouls  carotidien  sur  la  pulsation  du  cœur.  Un  mémoire  de 
Tripier1  relate  un  grand  nombre  de  cas  où  l'auteur  a  observé  ce 
retard  exagéré.  Mais  François-Franck2  a  donné  la  véritable  expli- 
cation de  ce  phénomène  qui  ne  consiste  qu'en  une  illusion  du  tact 
dans  l'exploration  de  la  pulsation  du  cœur.  Il  est  bien  certain  que 
le  tact,  même  très  exercé,  ne  révèle  pas  les  détails  de  la  pulsation 
cardiaque  et  qu'il  ne  sent  qu'un  battement  plus  ou  moins  brusque, 
un  choc,  suivant  l'expression  longtemps  consacrée.  Ce  choc,  à 
l'état  sain,  arrive  au  moment  où  le  ventricule  augmente  brusque- 
ment de  consistance;  or  dans  l'insuffisance  aortique  le  brusque 
changement  de  consistance  se  trouve  au  début  de  la  diastole,  c'est- 
à-dire  au  moment  du  reflux  du  sang  aortique  dans  le  ventricule. 

Qu'on  se  reporte  à  la  figure  324,  moitié  A,  on  verra  que  la  systole 
véritable  ne  consiste  plus  qu'en  une  augmentation  très  légère  de 
la  pression  dans  le  ventricule  et  par  conséquent  en  un  très  léger 
durcissement  de  cette  cavité.  Pour  le  tact,  le  choc  se  fera  donc  au 
début  de  la  diastole  ;  aussi  ne  faut-il  pas  s'étonner  que  le  pouls  ar- 
tériel paraisse  subir  un  grand  retard,  puisque  toute  la  durée  de 
la  diastole  doit  s'accomplir  avant  que  la  systole  fasse  naître  une 
pulsation  dans  les  artères. 

Le  retard  réel  du  pouls,  bien  loin  d'être  exagéré,  serait  plutôt 
diminué  par  l'insuffisance  aortique,  le  passage-  du  sang  dans 
l'aorte  se  faisant  alors  dès  le  début  de  la  systole  ventriculaire  à 
cause  de  la  faible  pression  artérielle. 


1.  B.  Tripier,  Revue  mensuelle  de  médecine  el  de  chirurgie  (janvier  1877). 

2.  François-Franck,  Société  de  Biologie,  16  mars  1878. 
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Insuffisance  île  l'artère  pulmonaire. 

g  494.  —  Cette  lésion  est  l'une  des  plus  rares  que  l'on  puisse 
rencontrer;  beaucoup  de  médecins  qui  s'occupent  spécialement 
des  madies  du  cœur  n'en  ont  jamais  observé. 

Je  crois  en  avoir  rencontré  un  cas,  mais  n'en  ai  pas  vérifié  l'exac- 
titude par  l'autopsie.  Le  diagnostic  était  exclusivement  basé  sur 
les  signes  stéthoscopiques  et  sur  l'absence  des  modifications  que 
présente  le  pouls  dans  l'insuffisance  aortique.  Ainsi,  tandis  que 
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Fig.  328.  Pouls  radial  dans  un  cas  d'insuffisance  de  l'artère  pulmonaire. 

l'oreille  percevait  un  souffle  diastolique  à  la  base  du  cœur,  au  ni- 
veau même  de  l'orifice  de  l'artère  pulmonaire,  le  pouls  ne  présen- 
tait aucun  des  caractères  de  l'insuffisance  aortique.  On  en  peut 
juger  par  le  sphygmogramme  (fig.328).  A  cette  époque  je  n'avais  pas 
encore  réalisé  l'inscription  de  la  pulsation  du  cœur  chez  l'homme  ; 
il  est  probable  qu'en  recueillant  la  pulsation  du  ventricule  droit, 
on  y  trouverait  les  caractères  précédemment  indiqués  pour  l'in- 
suffisance aortique. 
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LÉSIONS  DES  ORIFICES  AURICULO-VENTRIGULAIRES  DU  CŒUR. 

Signes  physiques  de  l'insuffisance  mitrale.  —  Du  rétrécissement  initial.  —  Lésions  de 
l'orifice  tricuspide.  —  Du  pouls  artériel  dans  l'insuffisance  tricuspide.  —  Lésions 
simultanées  do  plusieurs  orifices  du  cœur. 


Les  lésions  des  orifices  auriculo-ventriculaires  sont,  de  toutes  les 
maladies  du  cœur,  celles  dont  le  diagnostic  a  été  le  plus  contro- 
versé. A  l'époque  où  régnaient  des  théories  diverses  sur  la  succes- 
sion des  mouvements  du  cœur  et  sur  l'instant  où  se  produit  le  choc 
ou  pulsation,  chaque  médecin  interprétait,  d'après  la  théorie  qu'il 
avait  acceptée,  les  bruits  que  l'auscultation  du  cœur  Lui  faisait 
percevoir.  De  là  résultaient  de  nombreux  désaccords  sur  la  nature 
d'une  même  lésion  que  tel  médecin  considérait  comme  un  rétré- 
cissement, tel  autre  comme  une  insuffisance  d'un  orifice  auriculo- 
ventriculaire.  A  l'autopsie  même  du  malade  le  désaccord  ne  cessait 
pas  toujours,  car,  dans  la  plupart  des  cas,  un  orifice  auriculo-vcn- 
triculaire  est  à  la  fois  rétréci  et  insuffisant. 
[l^^ ,  Comme  la  force  du  ventricule  est  beaucoup  plus  grande  que  celle 

We**/fc,  .de  l'oreillette,  c'est  presque  toujours  à  l'insuffisance  qu'est  dû  le 
bruitdu  souffle  des  lésions  auriculo-ventriculaires  quand  il  n'existe 
qu'un  seul  bruit.  En  outre,  comme  c'est  le  cœur  gauche  qui  est  le 
siège  ordinaire  des  lésions  organiques,  c'est  à  l'orifice  mitral  que 
ces  bruits  du  souffle  s'observent  le  plus  souvent. 

Du  reste,  des  signes  spéciaux  fournis  par  des  troubles  de  la  cir- 
>|]         culation  veineuse  servent,  en  général,  à  caractériser  l'insuffisance 
^  de  la  valvule  tricuspide. 

Les  caractères  graphiques  de  la  pulsation  du  cœur  et  du  pouls 
artériel  ont  une  grande  importance  dans  le  diagnostic  de  ces  lé- 
JUsions  valvulaires  ;  ils  rectifient,  dans  bien  des  cas,  les  erreurs  que 
l'auscultation  seule  laisserait  commettre;  ils  suppléent  à  l'aus- 
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cultalion  quand  la  lésion  ne  donne  naissance  à  aucun  bruit  per-  ^  ,  t 

ceptible,  ou  quand  des  bruits  exlra-cardiaques  ne  permettent  pas  ^  v 
de  percevoir  ceux  qui  dépendent  de  l'altération  valvulaire. 

Toutefois,  comme  c'est  à  l'auscultation  du  cœur  qu'on  doit  de- 
mander les  premiers  renseignements  sur  la  nature  d'une  lésion 
organique,  nous  commencerons  par  rappeler  la  signification  des 
bruits  qui  se  passent  aux  orifices  auriculo-ventriculaires  insuf- 
fisants ou  rétrécis,  en  prenant  pour  base  de  cette  étude  la  tbéorie 
des  mouvements  du  cœur  telle  qu'elle  a  été  établie  par  les  expé- 
riences graphiques  faites  sur  les  animaux.  Cette  théorie  s'accorde 
du  reste  avec  les  idées  les  plus  généralement  répandues  parmi 
les  médecins. 


§  495.  —  Des  bimils  de  souffle  qui  se  produisent  dans  les  altéra- 
tions de  l'orifice  mi tr al.  —  L'orifice  mitral,  quand  il  est  altéré,  peut  >A-v- 
ôtre  le  siège  de  deux  courants  sanguins  de  directions  contraires,  o^^^- 
L'un  se  fait  pendant  la  diastole  ventriculaire,  c'est  le  courant  nor-  ^^^L^T* 
mal:  il  va  de  l'oreillette  au  ventricule;  l'autre,  d'une  direction  y  cu~— 
anormale,  consiste  en  un  reflux  du  sang  du  ventricule  dans  l'oreil-      ^  *■  «J*™?*** 
lette  à  travers  l'orifice  valvulaire  mal  fermé  :  il  a  lieu  pendant  la 
systole  ventriculaire.  Chacun  de  ces  courants  peut,  dans  certaines 
conditions,  donner  naissance  à  un  bruit  de  souffle  :  il  y  aura  donc, 
suivant  le  cas,  un  souffle  systolique  ou  un  souffle  diastolique; 
parfois  même  on  entendra  ces  deux  souffles  l'un  après  l'autre. 

Pour  qu'un  souffle  se  produise  il  faut,  avons-nous  dit,  que  le  ^h®* 
courant  sanguin  ait  une  grande  vitesse.  Cette  condition  se  ren- 
contre presque  toujours  quand  il  se  fait  un  reflux  dans  l'oreillette 
à  travers  la  valvule  mitrale  insuffisante  ;  il  faudrait,  pour  qu'il  en 
fût  autrement,  que  la  tension  fût  très  élevée  dans  l'oreillette  et 
fit  presque  équilibre  à  celle  qui  existe  dans  le  ventricule  en  sys- 
tole. 

Le  courant  qui  suit  la  direction  normale,  et  va  de  l'oreillette  au 
ventricule,  n'a  pour  se  produire  qu'une  force  d'impulsion  beaucoup  :  ■ 
plus  faible,  celle  qui  résulte  de  la  tension  des  parois  de  l'oreillette. 
Il  est  vrai  que,  pendant  les  premiers  instants  de  sa  diastole,  le  ven- 
tricule ne  présente  à  son  intérieur  qu'une  pression  nulle  ou  même 
négative,  §  75;  mais  cela  ne  suffirait  probablement  pas  pour  pro- 
duire un  courant  rapide  et  un  bruit  de  souffle  si  l'oreillette  n'avait 
que  la  tension  normale.  Mais  quand  un  rétrécissement  mitral  est 
assez  étroit  pour  retenir  dans  l'oreillette  gauche  le  sang  des  veines  >' 
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pulmonaires,  la  tension  auriculaire  peut  s'élever  assez  pour 
qu'un  bruit  de  souffle  se  produise  au  moment  de  la  diastole  du 
ventricule.  Ce  bruit  offre  des  caractères  spéciaux  :  il  est  souvent 
roulant  et  s'accompagne  parfois  d'un  frémissement  sensible  au 
toucher;  il  diminue  d'intensité  du  commencement  à  la  fin  delà 
diastole  vcntriculaire. 

A  la  fin  de  la  réplétion  du  ventricule,  au  moment  où  l'oreillette 
entre  en  systole,  il  doit  se  produire  un  renforcement  de  la  vitesse  du 
courant  sanguin  qui  descend  dans  le  ventricule;  les  conditions  du 
bruit  de  souffle  existeraient  alors,  et  en  effet  un  souffle  se  produit 
parfois  un  instant  avant  que  le  ventricule  entre  en  systole.  Ce 
bruit,  qu'on  a  appelé  présystolique,  précède  d'un  intervalle  très 
court  la  pulsation  qui  traduit  le  début  de  la  systole  ventriculaire; 
Fauvel  et  Hérard  en  ont  démontré  l'existence  et  l'ont  considéré 
comme  l'expression  d'un  rétrécissement  mitral.  Nous  verrons  que 
les  caractères  graphiques  de  la  pulsation  du  cœur  sont  de  nature 
à  imposer  quelques  réserves  à  cet  égard. 

En  somme,  dans  une  lésion  de  l'orifice  mitral',  l'auscultation 
peut  faire  entendre  plusieurs  sortes  de  bruits  de  souffle.  Un  souffle 
systolique  dans  l'insuffisance,  et  un  souffle  diastoHque  ou  présysto- 
lique, suivant  le  cas,  dans  le  rétrécissement. 


Signes  physiques  de  l'insuffisance  mitral*-. 

L'insuffisance  de  la  valvule  mitrale  se  caractérise  par  les  signes 
que  donne  l'auscultation,  par  une  modification  spéciale  du  tracé 
cardiographique  et  par  des  caractères  particuliers  du  pouls.  L'en- 
semble de  ces  éléments  donne  au  diagnostic  une  grande  précision 
et  permet  de  déterminer,  non  seulement  le  siège  et  la  nature  de  la 
lésion,  mais  le  degré  de  trouble  qu'éprouve  la  fonction  du  cœur. 
C'est  ici  le  lieu  de  répéter  que  l'auscultation  toute  seule  ne  per- 
mettrait pas  toujours  d'apprécier  la  gravité  de  la  lésion,  car  des 
souffles  très  forts  s'accompagnent  parfois  de  très  peu  de  désordres, 
tandis  que  les  lésions  qui  altèrent  profondément  la  fonction  du 
cœur  sont  parfois  presque  silencieuses. 

§  496.  —  Des  bruits  de  souffle  dans  l'insuffisance  mitrale.  —  Ces 
bruits  se  distinguent  par  leur  siège  de  ceux  qui  se  passent  à  l'ori- 
fice aortique  :  distinction  fort  utile,  car,  d'après  l'instant  où  il  se 
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produit,  le  souille  d'un  rétrécissement  aorlique  se  confondrait 
aisément  avec  celui  d'une  insuffisance  mitralc.  Ces  deux  bruits 


apparaissent  au  début  de  la  systole  venlriculaire  et  s'atténuent 
graduellement  pendant  la  durée  de  la  phase  systolique.  Mais,  ^    '  7 
tandis  que  le  souffle  du  rétrécissement  aortique  s'entend  principa- 
lement  à  la  base  du  cœur  et  se  propage  dans  les  artères  du  cou, 
celui  de  l'insuffisance  mitrale  a  son  maximum  à  la  pointe  du  cœur  *~~>~~+  •  »^ 

et  ne  se  prolonge  pas  dans  les  artères.  Il  n'y  a  pas  lieu  d'insister £^ 
sur  les  caractères  de  force  et  de  rudesse  qui  s'observent  souvent 
dans  le  souffle  qui  provient  d'une  insuffisance  mi  traie  ;  cette  rudesse 
manque  trop  souvent  pour  qu'on  doive  lui  attribuer  beaucoup 
d'importance,  on  s'exposerait  ainsi  à  méconnaître  les  cas  où  une 
insuffisance  très  prononcée  s'accompagne  d'un  souffle  très  faible. 


§  497.  —  De  la  forme  graphique  de  lapulsation  du  cœur  dans  ^in- 
suffisance mitrale.  —  Un  de  mes  élèves,  E.  Tridon1,  a  le  premier 


Fig.  i429.  I.  Forme  de  la  pulsation  cardiaque  normale;  —  2.  Forme  de  la  pulsation  cardiaque 
modifiée  par  l'insuffisance  mitrale. 

signalé  une  forme  spéciale  de  la  pulsation  du  cœur  dans  l'insuf- 
fisance mitrale.  Celle  forme  consiste  en  un  sommet  arrondi  de  la 
pulsation  qui  en  même  temps  perd  de  son  amplitude.  La  fig.  théo-  ■ 
rique  329  représente  une  pulsation  normale  1  comparée  à  une  pul- 
sation modifiée  par  l'insuffisance  aorlique  2.  Tridon  a  donné  un 
grand  nombre  de  types  de  cette  pulsation  cardiaque  modifiée  :  la 
fig.  330  est  un  de  ces  types.  Mais  l'intérêt  véritable  est  d'inscrire  à 
la  fois  la  pulsation  du  cœur  et  celle  des  artères,  afin  de  saisir 


1.  E.  Tridon,  Essai  sur  les  sirjncs  du  diagnostic  de  l'insuffisance  mitrale.  ThOse 
Paris,  1875. 
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les. modifications  simultanées  qui  se  produisent  chaque  fois  qu'un 
reflux  a  heu  du  ventricule  dans  l'oreillette.  Si  l'on  se  reporte  à  la 
ligure  117,  on  y  trouve  un  type  remarquable  de  cette  double  in- 
scription qui  montre  que  des  pulsations  radiales  avortées  corres- 
pondent a  des  pulsations  ventriculaires  diminuées  elles-mêmes  de 


i  ig.  330.  Modilications  de  la  pulsation  cardiaque  dans  l'insuffisance  mitrale  (dapres  Tridon;. 

force  par  le  reflux  mitral.  Mais  comme  ce  cas  était  compliqué 
d'altérations  séniles  des  artères  et  de  troubles  de  la  circulation 
pulmonaire,  nous  préférons  reproduire  le  double  trace  figure  331, 
recueilli  par  François-Franck  dans  le  service  de  Polain. 

On  reconnaît  clans  cette  figure  les  deux  types  de  pulsations  du 
cœur  représentés  figure  329,  les  unes  presque  normales,  à  ascen- 


Fig.  331.  P,  pouls  radial;  —  C,  pulsation  du  cœur  dans  l'insuffisance  mitrale. 


sion  brusque,  à  sommet  en  plateau,  à  amplitude  assez  grande, 
s'accompagnent  de  pulsations  artérielles  assez  fortes;  les  autres, 
SS,  avortées,  à  sommet  arrondi,  correspondent  à  des  reflux  du 
sang  dans  l'oreillette1. 
On  observe,  dans  certains  cas,  une  sorte  de  redoublement  de  la 

.  1,  Quand  on  ausculte  le  malade  en  môme  temps  qu'on  recueille  le  tracé  des  pulsa- 
tions du  cœur,  on  constate  ordinairement  un  souffle  plus  intense  au  moment  des  pul» 
sations  les  plus  faibles,  c'est-à-dire  de  celles  dont  le  reflux  est  plus  prononcé.  II  serait 
important  de  répéter,  plus  que  je  n'ai  pu  le  faire,  ce  double  emploi  de  l'auscultation 
et  de  la  méthode  graphique. 
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pulsation  du  cœur  avortée;  il  semble  que  le  sang  de  l'oreillette 
rentre  soudainement  dans  le  ventricule  aussitôt  que  la  systole  est^^jfc 
Unie  ;  l'exagération  du  flot  de  l'oreillette  donnerait  lieu  à  la  seconde  ^-J^ 


Unie  ;  l'exagération  du  /loi  de  l'oreillette  aonnerau  neu  a  ia  Htjuouue  ^J^^,  >  ' 
pulsation.  La  figure  332  est  un  exemple  de  cette  forme  redoublée  de  \ 


c 

Fig.  332.  C,  pulsation  du  cœur;  —  P,  pouls  radial  dans  un  cas  d'insuflisance  mitrale. 
(Tracé  recueilli  dans  le  service  du  docteur  Magnan.) 

0~Urt  ^•~v^- 

la  pulsation  du  cœur.  Le  pouls  artériel  était  à  peu  près  nul  chaque 
l'ois  que  se  faisait  un  rellux  très  prononcé  à  travers  la  valvule  ^f^f- 
mitrale. 

11  est  prudent  de  réserver  l'interprétation  des  différentes  formes 
que  revêt  la  pulsation  du  cœur,  suivant  le  degré  de  l'insuffisance 
mitrale  et  suivant  les  conditions  dans  lesquelles  elle  se  produit. 


>  r 


Fig.  3:13.  P.C.,  pulsation  du  cœur  d'un  chien; —  P.  F.,  pression  dans  l'artère  fémorale  (manomètre 
élastique).  Au  point  S,  un  reflux  se  fait  par  la  valvule  mitrale. 


C'est  aux  cliniciens  de  recueillir  peu  à  peu  les  documents  qui 
permettront  ces  distinctions  dont  l'importance  sera  fort  grande. 

Toutefois,  la  pathologie  expérimentale  est  d'un  grand  secours 
pour  éclaircir  ces  questions'.  Elle  montre  que,  dans  un  grand 


1.  On  verra  danB  le  chapitre  xun,  consacré  à  la  technique,  l'importance  des  expé- 


r 


1 
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nombre  de  cas,  c'est  la  résistance  que  le  cœur  éprouve  à  se  vider 
dans  une  aorte  trop  tendue  qui  provoque  le  reflux  du  sang  dans 
l'oreillette.  Ces  insuffisances  ont  été  bien  comprises  par  les  méde- 
cins; elles  peuvent  se  produire  probablement  sans  lésions  valvu- 
laires,  on  les  observe  parfois  cbez  des  animaux  dont  le  cœur  est 
parfaitement  sain. 

La  figure 333  a  été  obtenue  sur  un  chien  ;  on  y  voit  la  pression  ar- 
térielle s'élever  graduellement  du  commencement  à  la  fin  du  tracé 
et,  au  moment  où  elle  a  acquis  une  force  extrême,  un  reflux 
milral  se  produit,  amenant  une  pulsation  ventriculaire  plus  faible 
que  les  autres,  et  pendant  laquelle  il  ne  passe  point  ou  très  peu 


Fig.  331.  P.  C,  pression  carotidienne  du  lapin  et  pulsations  du  cœur.  Aux  points  ii,  se  produisent 

des  reflux  par  la  valvule  milrale. 

de  sang  dans  l'aorte,  car  la  pression  artérielle  s'abaisse  beaucoup 
pendant  celle  pulsation  avortée. 

Un  phénomène  semblable  s'observe  dans  la  fig,  334,  que  nous 
rappelons  pour  montrer  l'effet  produit  du  côté  de  la  tension  arté- 
rielle par  ces  reflux  à  travers  la  valvule  mitrale.  C'est  sur  un  lapin 
que  cette  figure  a  été  recueillie,  en  combinant  l'emploi  du  mano- 
mètre métallique,  §  113,  à  celui  de  l'explorateur  de  la  pulsation,  g  99. 

Il  est  vrai  que  l'insuffisance  mitrale  n'esl  pas  absolument  né- 
cessaire pour  produire  ces  pulsations  du  cœur  avortées  et  ces 
systoles  inefficaces;  François -Franck1  pense  qu'il  suffit  d'un 

riences  faites  sur  le  schéma  pour  éclairer  le  mécanisme  de  l'insuffisance  mitrale  par 
excès  de  pression  aortique. 

1.  François-Franck;  Recherches  sur  les  intermittences  du  j>ouls  et  sur  les  troubles 
cardiaques  qui  les  déterminent.  TraV.  du  lab.,  t.  III,  p.  64. 
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(roiiMc  du  rythme  du  cœur  pour  amener  ces  chutes  de  la  pression  "<w£ 
artérielle  et  ces  pulsations  avortées;  pour  lui,  des  systoles  antici-         ■  'p^jT^ 
pées,  c'est-à-dire  arrivant  quand  le  ventricule  n'est  pas  encore 
complètement  rempli,  donneraient  naissance  aux  phénomènes  dont 
nous  venons  de  parler.  11  semble,  en  effet,  que  dans  les  deux  wi 
précédentes  ligures  la  pulsation  venlriculaire  avortée  arrive  pré-  ^J^^^^fc^ 
malùrément.  Pour  ne  conserver  aucun  doute  sur  la  réalité  du 
peflux  mitral,  il  faudrait,  dans  les  expériences  laites  sur  les  ani- 
maux, inscrire  en  même  temps  l'état  de  la  pression  dans  l'oreil- 
lette gauche,  ce  qui  présente  de  grandes  difficultés  quand  le  thorax 
est  fermé. 

g  ilJ8. —  Du  pouls  artériel  dans  Vins  nuisance  mitrale.  ~r  Le  pouls 
de  l'insuffisance  mitrale  est  irrégulier,  non  seulement  au  point 


l ig.  335.  Suhyginograrames  recueillis  dans  l'insuffisance  milrale. 

de  vue  des  intervalles  qui  séparent  les  pulsations,  mais  aussi  au 
point  de  vue  de  la  forme  de  chacune  d'elles.  La  figure  335  montre 
une  série  de  sphygmogrammes  recueillis  sur  des  malades  atteints 
d'insuffisance  mitrale  et  chez  deux  desquels  l'existence  de  cette 
lésion  a  été  confirmée  ultérieurement  par  l'autopsie;  on  y  trouve 
partout  l'irrégularité  caractéristique.  Je  ne  veux  pas  dire  que 
l'irrégularité  existe  toujours  dans  l'insuffisance  mitrale  iàunfaible 
degré,  cette  lésion  ne  parait  pas  troubler  sensiblement  le  rythme 
du  cœur;  mais  je.n'ai  jamais  recueilli  un  sphygmogramine  ayant 
le  type  irrégulier  dont  on  vient  de  voir  les  formes,  sans  que  l'aus- 
mabkv,  Circulation,  ■  44 
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cultation  ail  donné  à  des  degrés  divers  un  souille  systolique;  et 
chaque  l'ois  que  l'autopsie  du  malade  a  pu  être  faite,  l'existence 
de  l'insuffisance  mitrale  a  été  confirmée. 

La  l'orme  des  pulsations  diffère  suivant  le  degré  de  rellux  du 
sang;  un  dicrotisme  très  prononcé  s'observe  quand  le  rellux  est 
très  fort,  car  alors  l'ondée  sanguine  envoyée  par  le  ventricule 
clans  les  artères  est  très  petite,  ce  qui  est  une  condition  favorable 
■     à  la  production  du  dicrotisme,  g  174. 

A  quoi  tient  l'irrégularité  du  rythme  cardiaque?  est-elle  liée  ù 
1  insuffisance  môme,  en  ce  sens  que,  par  suite  du  rellux  vers 
1  l'oreillette,  la  résistance  manque  pour  ainsi  dire  à  la  systole  ven- 
triculaire?  Le  cœur,  n'ayant  alors  fait  que  très  peu  de  travail, 
'  w  pourrait  effectuer  bientôt  une  nouvelle  systole.  Ce  serait  le  cas 
d'appliquer  à  ces  systoles  sans  point  d'appui  l'expression  imagée 
<>vn^'   de  faux  pas  du  cœur  qui  a  été  employée  par  Bouillaud. 

Faut-il  admettre  que,  dans  certains  cas,  les  indurations  ossi- 
formes  que  renferment  les  ventricules  agissent  comme  des 
corps  étrangers,  et  que  le  cœur  en  reçoive  des  excitations  méca- 
niques à  chaque  fois  qu'il  se  resserre  en  les  comprimant?  L'effet 
serait  analogue  à  celui  que  l'introduction  des  sondes  cardiaques 
produit  parfois  sur  le  rythme  du  ventricule,  et  dont  la  ligure  54  est 
un  remarquable  exemple. 

Je  ne  tenterai  pas  d'expliquer  les  irrégularités  si  fréquentes  du 
rythme  cardiaque  dans  l'insuffisance  mitrale.  L'irrégularité  m'a 
paru  très  rare,  au  contraire,  dans  le  rétrécissement  du  même 
orifice.  Un  éminent  clinicien  rejette  l'existence  de  cette  différence 
«  parce  qu;on  n'en  comprend  pas  la  raison  »;  je  ne  comprends 
pas,  il  est  vrai,  la  cause  de  cette  différence  et  craindrais,  en 
essayant  de  la  chercher,  de  me  laisser  entraîner  dans  le  champ 
des  hypothèses. 

g  499.  _  Du  souffle  présystolique  dans  l'insuffisance  mitrale.  — 
Nous  avons  vu  que  la  théorie  du  souffle  présystolique  attribue  ce 
bruit  à  la  brusque  pénétration  du  sang  dans  le  ventricule  au  mo- 
,iU~n  ment  de  la  systole  de  l'oreillette.  Cette  opinion  est  combattue  par 
Constantin  Paul1  au  moyen  d'arguments  qui  semblent  très  fondés. 
Pour  ce  médecin,  le  souffle  présystolique  serait  un  bruit  du  début 
^de  la  systole,  et  s'il  parait  précéder  la  pulsation  du  cœur,  c'est 

].  Constantin  Paul.  Communication  ofattei 
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que  «clic  puisa  lion  n'est  sensible  qu'à  une  phase  lardive  de  1*/^ 
systole  ventriculaire.  En  un  mot,  il  y  aurait  une  illusion  du  tact^^ 
analogue  à  celle  qui  a  été  signalée  §492  à  propos  de  l'insuffisance 
aortique  et  qui  aurait  pour  effet  de  nous  tromper  sur  l'instant 
véritable  du  début  de  la  systole  ventriculaire. 

Pour  se  rendre  compte  de  cette  illusion  des  sens,  qu'on  regarde 
la  ligure  336,  on  y  verra  un  souffle  systolique  s,  représenté,  comme 
nous  l'avons  fait  précédemment,  au  moyen  de  hachures,  sùuffle 
occupant  le  début  de  la  systole  ventriculaire,  comme  on  en  peu 
juger  par  le  tracé  de  la  pulsation.  Or,  la  forme  de  la  pulsation 
montre  que  la  poussée  du  ventricule  contre  les  parois  thoraciques 
au  lieu  d'être,  comme  à  l'ordinaire,  brusque  et  presque  instan- 


1  il-.  336.  Théorie  du  souffle  présystolique  dans  l'insuffisance  milrale. 

tanée,  est  au  contraire  graduelle;  il  est  donc  possible  que  la  pul- 
sation ne  soit  perçue  qu'à  une  période  s'  plus  ou  moins  avancée  de 
la  systole,  quand  déjà  le  bruit  de  souffle  dure  depuis  quelques 
instants.  Nous  émettons  cette  interprétation  sous  toutes  réserves, 
n'ayant,  à  cet  égard,  aucune  opinion  personnelle;  mais  cette 
théorie  s'accorde  avec  ce  que  l'on  vient  de  voir  de  la  forme  par- 
ticulière des  pulsations  du  cœur  dans  l'insuffisance  mitrale,  et 
elle  ne  nécessite  pas,  pour  produire  le  souffle  dit  présystolique, 
'une  hypertrophie  des  parois  de  l'oreillette  gauche,  lésion  secon- 
daire dont  l'existence  n'a  pas  toujours  été  démontrée. 


l>n  rétrécissement  miti-al. 


g  500.—  Le  rétrécissement  inilral  ne  peut  se  caractériser  à  l'aus- 
cultation que  par  un  bruit  de  souffle  diastolique;  Hérard1,  qui  a 

1.  lin  soutenant  que  le  rétrécissement  tnitral,  lorsqu'il  existe  seul,  peut,  dans  cer- 
tains cas,  donner  lieu  à  un  souille  Bystolique,  Hérard  s'appuie  sur  des  autopsies  dans 
lesquelles  on  aurait  trouvé  des  valvules  qui  ne  laissaient  point  passer  l'eau  qu'on  ver- 
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beaucoup  ràsisté  sur  l'existence  du  souffle  diastolique  mitral,  admet 
cependant,  par  une  concession  regrettable,  que  l'insuffisance  peut 
donner  en  certains  cas  naissance  à  un  souffle  diastolique.  Ce 
qui  rend  possible  celte  confusion  relativement  à  l'instant  où  se  pro- 
duisent les  bruits  de  souffle,  c'est  que  le  rétrécissement  est  presque 
toujours  combiné  à  un  certain  degré  d'insuffisance,  de  sorte  que 
chacun  tend  à  attribuer  la  prédominance  à  la  lésion  qui  s'accorde 
le  mieux  avec  ses  théories.  Nous  avons  dit  au  Daragraphe  précé 
dent  que  les  doutes  régnent  aujourd'hui  sur 'lu  véritable  inter- 
prétation du  souffle  présysloliquc 
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On  ne  connaît  pas  encore  les  modifications  que  le  rétrécissement 
mitral  peut  imprimer  à  la  pulsation  du  cœur.  Il  semble  que  la 
phase  de  réplétion  diastolique  devra  être  plus  longue,  que  le 
flot  de  l 'oreillette  devra  être  supprimé  et  que  le  ventricule,  moins 
rempli  que  de  coutume,  devra  envoyer  dans  les  artères  une  plus 

llw  ^  I  sait  par  la  poinle  du  cœur.  Que  fûl-il  arrivé  si  l'on  eût  poussé  l'eau  dans  le  ventricule 

^^_avec  la  force  que  déploie  la  systole  de  cet  organe  :'  Et  même  dans  ce  cas,  s'il  ne  se  fut 
,  r-  l'as  produit  de  retlux,  on  eût  pu  objecter  que  la  valvule  mitrale  d'un  cœur  en  flaccidité 
peut  se  fermer  hermétiquement,  tandis  que,  pendant  la  vie,  la  contraction  des 
jyrv^^M*  colonnes  charnues  qui  s'insèrent  à  ses  Lords  eût  pii  la  rendre  insuflisante.  Si  nous 
nous  élevons  formellement  contre  cette  opinion  écleclique,  c'est  que  risn  ne  nous 
semble  plus  inadmissible  que  l'existence  d'un  courant  allant  de  l'oreillette  au  ventri- 
cule pendant  la  systole  de  celui-ci.  En  présence  d'une  impossibilité  physique,  il  faut 
nécessairement  admettre  qu'une  erreur  se  sera  glissée  dans  l'observation  du  malade 
ou  dans  l'examen  cadavérique. 
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petite  ondée'.  Toutes  ces  suppositions  sont  à  vérifier  au  lit  du 
malade.  ûfi 

Les  caractères  du  pouls  artériel  dans  le  rétrécissement  mi  Irai 
sont  pour  ainsi  dire  négatifs.  En  effet,  le  pouls  est  régulier  et  la 
forme  en  est  peu  altérée  si  l'on  en  juge  par  la  figure  337  qui  re- 
présente une  série  de  sphygmogrammes  recueillis  sur  des  malades 
atteints  de.  rétrécissement  mitral.  Le  souffle  était  exclusivement 
iliastolique.  Sur  deux  de  ces  malades,  n,,s  2  et  3,  on  a  pu  recon- 
naître à  l'autopsie  l'existence  d'un  rétrécissement  mitral  biencarac- 
térisé  et  sans  insuffisance  appréciable. 

Il  m'a  semblé  que  le  rétrécissement,  quand  il  venait  s'ajouter 
à  l'insuffisance  mitrale,  tendait  à  faire  disparaître  l'irrégularité 
du  pouls;  mais  ces  observations  ont  été  faites  à  une  époque  où 
la  cardiographie  au  lit  du  malade  n'était  pas  encore  réalisée.  Il  y 
a  donc  lieu  de  soumettre  des  cas  de  ce  genre  à  ce  nouveau  moyen 
de  contrôle. 

Lésions  «le  l'orifice  tricuspide. 

2  501.  —  Signes  physiques  de  Virisuffisùûnçe  tricaspidë.  —  Un  souffle 
systolique  dont  le  maximum  est  à  la  pointe  du  cœur  est  le  signe 
commun  des  insuffisances  mitrale  et  tricuspide;  mais  dans  cette 
dernière  lésion  le  reflux  qui  se  fait  du  côté  de  l'oreillette  retentit 


Fig.  338.  l'unis  des  veines  de  hrjambe  dans  un  ras  d'insuffisance  tricuspide  avec  rupture 

des  valvules  veineuses. 

d'ordinaire  assez  loin  dans  le  système  veineux  pour  qu'on  puisse 
tout  au  moins  le  percevoir  nettement  dans  le  pouls  des  jugulaires. 

L'œil  pourrait  aisément  confondre  les  pulsations  veineuses  de    h-  <~n  ' 
l'insuffisance  tricuspide  avec  ces  battements  qu'on  observe  aux,  ^ 
jugulaires  chaque  fois  qu'il  y  a  une  gêne  de  la  circulation  dans  les  ' 
poumons  avec  accumulation  du  sang  dans  les  cavités  droites  du 
cœur.  Le  pouls  veineux  de  la  circulation  gênée  consiste  en  aflais- 

1.  Voir,  chap.  xi.m,  le  résultat  des  expériences  faites  sur  le  schéma  pour  éclairer  celle 
question.  —  W?^Y 
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sèment  des  veines  au  moment  des  diastoles  des  oreillettes  et  des 
ventricules.  Celui  ,1c  l'insuffisance  tricuspide  consiste  en  gonfle- 
ments synchrones  aux  systoles  de  ces  cavités  du  cœur.  La  puisa- 
lion  des  veines  se  fait  en  deux  temps  :  un  léger  soulèvement  du 
tracé  répond  à  la  systole  de  l'oreillette;  un  soulèvement  plus  fort 
arrive  au  moment  de  la  systole  du  ventricule. 

La  figure  338  représente  le  premier  tracé  du  pouls  veineux  d'in- 
suffisance tricuspide  que  j'aie  eu  l'occasion  de  recueillir.  La  lésion 
était  très  avancée,  et  les  reflux  veineux  qu'elle  provoquait 
depuis  longtemps  avaient  rompu  des  valvules  des  veines;  aussi  des 
pulsations  se  faisaient-elles  sentir,  non  seulement  aux  veines  jugu- 
laires, mais  jusque  dans  les  veines  de  la  cuisse  gauche,  de  la 
jambe  et  du  pied  qui  étaient  variqueuses.  Mes  collègues  Yerneuil 
et  Gubler,  qui  me  fournirent  l'occasion  d'examiner  ce  cas  remar- 
quable d'insuffisance  tricuspide,  avaient  noté  que  ces  pulsations 
veineuses  étaient  produites  par  un  reflux,  attendu  qu'on  les  sup- 
primait en  comprimant  les  veines  à  la  racine  du  membre,  La 
forme  du  pouls  veineux  inscrit  avec  le  sphygmographe  direct 
(fig.  338)  éclaira  plus  complètement  la  nature  de  ces  reflux  en  mon- 
trant que  chacun  d'eux  était  double,  ce  qui  s'expliquait  par  les 
influences  successives  de  la  systole  de  l'oreillette  et  de  celle  du 
ventricule  droit. 

Friedreich1,  appliquant  le  sphygmographe  sur  les  veines  jugu- 
laires dans  le  cas  d'insuffisance  tricuspide,  a  obtenu  des  tracés 
qui  montrent  un  reflux  énergique  du  sang  à  chaque  systole  du 
cœur.  Dans  ces  courbes  on  distingue  parfois  les  influences  succes- 
sives de  l'oreillette  et  du  ventricule.  Mais  le  sphygmographe  direct 
se  prête  mal  à  l'inscriplion  de  ces  battements  veineux,  et  M.  Ray- 
naud2  suppose  avec  raison  qu'on  risque  de  celte  façon  de  recueillir 
à  la  fois  les  pulsations  veineuses  cl  celles  de  la  carotide  qui  se 
trouve  ainsi  comprimée. 

Potain  a  rassemblé  un  grand  nombre  de  tracés  du  pouls  veineux 
de  l'insuffisance  tricuspidienne,  tracés  recueillis  au  moyen  du  po- 
lygraphe  et  enregistrés  simultanément  avec  la  pulsation  du  cœur 
et  avec  le  pouls  artériel.  Celte  méthode  est  la  seule  qui  permette 
d'interpréter  avec  certitude  la  cause  des  ondulations  du  pouls 


1.  Friedreich,  Deulsch.  Arch.  /'.  Klin,  mcd.,  1865-1866,  et  antérieurement  Die 
Krankh.  d.  Herzens,  1861. 

2.  M.  Raynaud.  art.  Cœuh.  Dictionnaire  de  méd.  et  chir.  pratiques.  1868. 
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veineux  d'après  latent  d.  la  révolution  du  cœur  auqu«  elles 
correspondent.  La  Bgure  339  qui  m'a  été  communiquée ,  par Pota» 
est  un  exemple  du  pouls  veineux  des  jugula,  es  «eoattrW 
même  temps  que  le  pouls  artériel.  Des  repères  nombreux  montrent 
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Fi.  M9  p  .1  reflux  veineux  jugulaire,  et  P.  R.  pouls  radial,  recueillis  simultanément  dans  un  cas 

d'insuffisance  tricuspide.  (Potain.) 

que  des  deux  soulèvements  veineux,  l'un  précède  d'un  instant  la 
pulsation  artérielle,  c'est  le  reflux  qui  correspond  à  la  systole  de 
l'oreillette;  l'autre  arrive  à  peu  près  en  même  temps  que  le  pouls 
radial  et  correspond  à  la  systole  du  ventricule  droit. 

Il  faut  du  reste  faire  remarquer  la  ressemblance  de  ce  tracé  du 
pouls  veineux  vrai,  par  reflux,  avec  la  courbe  des  pressions  intra- 


Fig.  340.  Pulsation  du  foie  et  pouls  radial  dans  un  cas  d'insuffisance  tricuspide  (d'après  Mahot). 

ventriculaires  déjà  étudiées  ;  cette  ressemblance  s'explique  faci- 
lement en  raison  même  du  mode  de  production  du  pouls  veineux. 

Mahot1  a  recueilli  dans  le  service  de  Potain  plusieurs  observa- 
tions du  pouls  veineux  du  foie  dans  l'insuffisance  tricuspide.  Déjà 

1.  Mahot,  des  Battements  du  foie,  dans  l'insuffisance  tricuspide,  Th.,  Paris,  1N69. 
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le  pouls  veineux  hépatique  était  connu  de  Sénac,  de  Kravsjft'  de 
Knabe-  il  avait  été  étudié  par  Friedreieh-  mais  c'esl  Potain  et 

*n"  é,ève(ï«i  'es  premiers         inscrit  ces  mouvements  en  même 

temps  que  les  pulsations  du  cœur  ou  des  artères. 

La  ligure  341  est  un  double  tracé  «les  battements  du  foie  et  ,1,. 
pouls  radial;  elle  esl  empruntée  à  la  thèse  de  Mahot*. 


■>..  ,,o..|s  «Sériel  dan.  l'in^nfAsanee  «Hco.plde. 

.  J  502.  -  Le  pouls  radial  ne  m'a  pas  paru  présenter  en  général 
(1  irrégularités  dans  l'insuffisance  tricuspide,  ses  caractères  sont 
ceux  qui  correspondent  à  la  projection  d'une  petite  ondée  par  le 
ventricule  gauche.  En  effet,  la  stase  qui  résulte  du  mauvais  fone- 
'  tionnement  des  cavités  droites  du  cœur  a  pour  effet  de  diminuer 
la  proportion  du  sang  qui  traverse  le  poumon,  et  par  conséquent 
celle  qui  se  rend  au  cœur  gauche.  Les  pulsations  radiales  in- 
scrites sur  la  figure  341  montrent  que  le  pouls  radiai  élait  1res 
faible  chez  le  malade  qui  a  fourni  ces  tracés. 

Le  rétrécissement  de  l'orifice  tricuspide  semble  être  fort  rare;  on 
lui  attribue,  un  peu  théoriquement,  des  signes  d'auscultation  sem- 
blables à  ceux  du  rétrécissement  mitral.  11  semble  que  l'insuffi- 
sance tricuspide  existe  le  plus  souvent  seule;  en  effet,  elle  n'est 
pas  produite  ordinairement  par  une  déformation  de  la  valvule 
analogue  à  celle  que  l'endocardite  imprime  à  la  valvule  mitrale, 
'  fi>  g,  maiS  résulte  ordinairement  d'une  dilatation  excessive  du  vehtri- 
x  cule  droit  à  la  suite  d'un  obstacle  à  la  circulation  pulmonaire. 
Gendrin  a  bien  établi  cette  étiologie  de  l'insuffisance  tricuspide  et 
montré  qu'elle  consiste  en  une  dilatation  de  l'orifice  aùriculo-ven- 
triculaire  que  les  valvules  ne  peuvent  plus  fermer  complètement . 

1.  Kreysig,  Die  Krankheil.  d.  Herzens.  Berlin,  181 4-1815. 
Knabe,  Die  physik.  Unlers.  d.  ffersens.  Berlin,  1853. 

3.  Friedreich,  Lehrb.  d.  Herzkrankheiten.  Erlangen,  1861,  et  Dcutsch.  Arch.,  I  Bd. 

4.  La  question  des  battements  veineux  des  jugulaires  dans  l'insuffisance  tricuspide, 
et  celle  des  pulsations  diverses  qui  s'observent  dans  ces  veines  sous  la  simple  influence 
d'une  stase  de  la  circulation,  a  été  fort  étudiée  dans  ces  dernières  années;  nous  ren- 
voyons le  lecteur  aux  travaux  de  Potain  et.  aux  excellents  articles  de  Uaynaud  et 
de.  Rendu  dans  les  dictionnaires  de  médecine;  on  y  trouvera  tous  les  développements 
que  comporte  cette  intéressante  question  que  nous  ne  pouvons  traiter  ici  que  d'une 
façon  très  sommaire  et  seulement  pour  montrer  le  rôle  de  l'inscription  des  mouve- 
ments du  sang  dans  le  diagnostic  désaffections  du  cœur. 
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Les  recherches  de  Barrât  confirmenjt  cri  le  étiologie  et  montrent 
que  ce  genre  d'insuffisance  disparaît  avec  la  dilatation  ventricu- 
lair.e  quand  la  circulation  pulmonaire  se  rétablit.  *^d_r 

Lésions  simultanées  «Je  plusieurs  orifices  «lu  cœur. 

j!  503.  —  Nous  avons  jusqu'ici  considéré  chacune  des  lésions  du 
cœur  comme  pure  et  dégagée  de  toute  complication  ;  mais  rien  n'est 
plus  rare  en  pathologie  que  cette  simplicité.  Le  plus  souvent  chaque 
orifice  du  cœur  est  à  la  fois  rétréci  et  insuffisant,  de  sorte  qu'il 
donne  lieu  à  deux  hruils  de  souffle  successifs.  A  une  phase  avan- 
cée des  maladies  du  cœur  qui  succèdent  à  l'endocardite,  ce  n'est 
plus  seulement  un  orifice  qui  est  atteint,  mais  les  deux  orifices 
du  cœur  gauche  le  sont  souvent  à  la  fois;  l'hypertrophie  ou  la 
dilatation  du  cœur  s'ajoute  à  ces  désordres  ;  des  troubles  delà  cir- 
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Fig.  341.  Touls  radial  chez  des  malades  atleinis  de  lésions  complexes  de  plusieurs  orifices 

du  cceur. 
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eulation  pulmonaire  font  naître  des  râles  thoraciques  qui  couvrent 
les  signes  d'auscultation.  Au  milieu  du  tumulte  de  tous  ces  bruits 
divers  qui  se  passent  dans  la  poitrine,  le  médecin  désorienté  ne 
peut,  porter  un  diagnostic  précis;  il  donne  à  la  maladie  la  vague 
dé  signation  de  lésion  organique  du  cœur,  et  si  les  troubles  circu- 
latoires sont  extrêmes,  il  les  caractérise  sous  le  nom  d'asystolie. 

Que  l'on  explore  le  pouls  au  sphygmographe  on  verra  que,  dans 
ce  désordre,  l'instrument  fait  la  part  des  différents  éléments  de  la 
lésion  complexe  du  cœur.  On  a  rassemblé  (fig.  341)  quatre  sphyg- 
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mogrammes  obtenus  sur  des  malades  atteints  de  lésions  complexes 
des  orifices  aortique  et  rriitral.  Chez  les  deux  premiers,  l'insuf- 
fisance aortique  prédominait  et  l'affection  mitrale  était  peu 
avancée1. 

Chez  les  n°'  3  et  4  l'insuffisance  mitrale  était  extrêmement  pro- 
noncée, et  chez  le  n°  3  la  double  lésion  se  compliquait  d'une  ossi- 
fication de  l'aorte  et  des  gros  vaisseaux.  Cette  complication 
existait  à  un  degré  beaucoup  moindre  chez  le  n°  4. 

On  voit  que  l'inscription  du  pouls  révèle  bien  des  détails  dans 
ces  mouvemenls  tumultueux  qui  échappent  au  toucher.  N'en  sera- 
l-il  pas  de  môme  de  l'inscription  des  pulsations  cardiaques,  et, 
mieux  encore,  de  la  combinaison  de  plusieurs  inscriptions  à  la 
fois  ?  Presque  tout  est  à  explorer  dans  ce  vaste  champ  d'études. 

J'aurais  pu  citer  beaucoup  d'autres  malades  qui  impriment  ù  la 
pulsation  du  cœur  ou  au  pouls  des  artères  des  formes  intéres- 
santes à  étudier  :  ainsi,  la  dilatation  des  cavités  droites  du  cœur, 
la  péricardite,  les  épanchements  du  péricarde,  la  communication 
congénitale  des  deux  ventricules,  la  persistance  du  canal  artériel, 
etc.  Mais  je  ne  possède  relativement  à  ces  différentes  maladies 
qu'un  nombre  insuffisant  d'observations  ou  d'expériences.  On 
trouvera,  relativement  à  certains  points  qui  n'ont  pas  été  traités 
dans  cet  ouvrage,  quelques  renseignements  dans  les  travaux  de 
mon  laboratoire,  mais  la  plupart  des  tracés  ;que  j'ai  recueillis  ou 
qui  m'ont  été  communiqués  attendent,  dans  mes  registres,  le 
moment  où  la  réunion  d'un  nombre  suffisant  de  documents  du 
même  genre  permette  à  quelqu'un  de  les  utiliser. 

Je  borne  donc  ici  l'exposé  des  applications  de  la  méthode  gra- 
phique à  la  pathologie,  et  souhaite  que  ces  études  servent  bientôt 
de  point  de  départ  à  de  nombreux  travaux. 

1.  Le  n°  2  avait  à  l'orifice  aortique  un  souille  syslolique  d'après  lequel  on  admettait 
"  l'existence  d'un  rétrécissement,  mais  il  ne  faut  pas  attacher  à  ces  souilles  syslolique* 
-vm.^w^  1  -  t^"dans  l'insuffisance  aortique  une  signification  particulière,  ils  semblent  résulter  de  la 
faible  tension  artérielle,  §  485,  qui  tient  elle-même  au  reflux  du  sang  dans  le  ventn- 
<jfW~  cule  On  fait  naître  un  double  souille  à  l'orifice  aortique  des  an.maux  par  la  simple 

rupture  des  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte,  et  pourtant  il  est  bien  certain  que  cette 
.  •  ,  esjon  n'a  pas  amené  un  rétrécissement  de  cet  orifice. 


CHAPITRE  XLIII. 


DESCRIPTION  TECHNIQUE  DES  APPAREILS. 

Forme  définitive  îles'  appareils  inscripleurs.  —  Du  sphygmographe  direct.  —  Sphygmo- 
grapiies  où  la  disposition  mécanique  a  seule  été  modifiée.  —  Appareils  qui  trans- 
forment la  pulsation  artérielle  en  une  sensation  visuelle  ou  auditive  —  Des  sphygmo- 
grophes  à  transmission.  —  Nouveau  polygraphe.  —  Polygraphe  à  tracés  microsco- 
piques. —  Nouveau  schéma  pour  imiter  les  phénomènes  normaux  ou  pathologiques 
de  la  circulation.  —  Imitation  des  troubles  mécaniques  de  la  circulation  dans  les  lé- 
sions des  orifices  du  cœur.  —  Reproduction  de  certaines  irrégularités  périodiques  du 
pouls  sur  le  schéma. 


Forme  définitive  «les  appareils  inscripleurs. 

g  504.  —  Dans  l'exposé  des  expériences  de  cardiographie  sur  les 
grands  animaux,  on  a  vu  la  description  des  appareils  primitifs 
qui  ont  servi  à  déterminer  la  succession  des  divers  mouvements 
d'une  révolution  cardiaque.  Ces  mômes  expériences  pourraient 
êAre  reprises  dans  des  conditions  beaucoup  plus  parfaites  au 
moyen  des  polygraphes  perfectionnés  et  des  nouveaux  tambours 
à  levier  dont  il  va  être  question.  Mais  j'ai  cru  préférable  de  dé- 
crire, avec  ces  anciennes  expériences,  les  appareils  mêmes  qui 
avaient  servi  à  les  exécuter. 

Pour  la  même  raison  j'ai  décrit  et  figuré,  à  propos  de  la  car- 
diographie humaine,  les  premiers  explorateurs  du  cœur  qui  m'ont 
servi.  Mais,  tout  en  faisant  grâce  au  lecteur  de  mes  tâtonnements 
successifs  pour  obtenir  des  appareils  plus  parfaits,  je  crois  néces- 
saire de  décrire  les  types  d'instruments  auxquels  je  me  suis  ar- 
rêté, les  croyant  préférables  pour  leur  précision,  leur  légèreté  et 
la  facilité  de  leur  emploi.  Ces  dernières  considérations  sont  sur- 
tout importantes  quand  il  s'agit  d'appliquer  à  la  clinique  les  ap- 
pareils inscripteurs  du  cœur,  du  pouls  et  de  la  respiration. 
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»n  «pliygmogrnplip  direct, 

La  disposition  que  j'ai  adoptée  dans  la  construction  du  sphygmo- 
graphe  direct  a  pour  but  d'altérer  le  moins  possible  la  forme  des 
pulsations.  A  cet  égard,  il  n'y  a  rien  à  ajouter  à  ce  qui  a  été  dit  au 
g  136  sur  le  principe  qui  a  présidé  à  la  construction  de  cet  instru- 
ment. Bien  des  auteurs  ont  proposé  d'apporter  au  sphygmographe 
certaines  modifications  :  le  nombre  des  essais  faits  à  cet  égard  est 
très  grand  et  certainement  je  ne  les  connais  pas  tous  ;  j'essayerai 
toutefois  d'en  faire  une  énumération  rapide  en  les  groupant 
d'après  le  principe  qui  a  présidé  à  la  construction  de  chacun 
d'eux. 

§  505.  —  Sphygmo graphes  avec  graduation  de  la  pression  du  res- 
sort. —  Balthazar  Foster1  et  Béhier*  se  sont  rencontrés  dans  la 
modification  qu'ils  ont  apportée  â  la  construction  du  sphygmo- 
graphe :  ils  ont  voulu,  au  moyen  d'une  vis  de  réglage  munie  d'un 
cadran  divisé,  rendre  mesurable  la  pression  exercée  par  le  ressort 
sur  le  vaisseau.  On  a  vu  que  cette  prétention  est  illusoire  et  que, 
fût-elle  réelle,  le  degré  de  pression  développé  sur  l'artère  ne  ren- 
seigne nullement  sur  la  pression  du  sang  dans  les  vaisseaux. 

$  506.  —  Sphygmogrnphes  basés  sur  le  principe  du  sphygmométrr 
d'Hérisson.  —  Le  sphygmomètre  d'Hérisson  a  servi  de  point  de 
départ  à  certains  auteurs  pour  conslruire  de  nouveaux  sphygmo- 
graphes.  Ozanam  a  photographié  les  oscillations  de  la  colonne  de 
cet  instrument  sur  un  papier  sensibilisé  qui  tournait, d'un  mouve- 
ment uniforme,  à  l'intérieur  d'une  chambre  noire;  les  tracés  ainsi 
obtenus  ressemblent  à  peu  près  à  ceux  du  sphygmographe  ordi- 
naire, autant  que  leurs  contours  vagues  permettent  d'en  juger. 

Le  docteur  A.  T.  Keyt3  a  publié,  en  1875,  la  description  d'un 
nouveau  sphygmographe  présentant  l'avantage  d'une  application 
facile  sur  différentes  artères  et  même  sur  la  pointe  du  cœur. 

1.  Balthazar  Foster,  British  and  Foreign  Ated.  Chir.  Beview.  July  1867. 

2.  Béhier,  Description  de  modifications  apportées  au  sphygmographe.  (Bull,  de 
l  Acad.  de  méd.,  11  août  1868,  t.  XXXIII,  p.  176.) 

'A.  A.   T.  Keyt,    M.   D.   Cincinnati.  The  New  Sphygmograph ;  or  histrumen 
adaptai  as  a  Sphygmograph,  Sphygmnmeler,  Cardiograpfi,  Cardiompter,  and  u> 
nther  IIm'x. 
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Cet  instrument  est  basé  sur  le  principe  du  sphygmômètre 
d'Hérisson;  seulement,  dans  l'appareil  américain,  le  réservoir  qui 
repose  sur  le  vaisseau  esl  de  forme  carrée  et  correspond  à  deux 
tubes  dans  lesquels  pénètre  le  liquide  du  réservoir,  et  dont  l'un 
se  rend  à  une  écbelle  manométrique,  tandis  que  l'autre  se  ler- 
mine  par  une  membrane  élastique  qui  soulève  le  levier  d'un 
-pbygmographe ;  celui-ci  écrit  à  la  manière  ordinaire,  sur  un 
verre  enfumé. 

L'auteur  publie  une  intéressante  série  de  tracés  comparatifs 
obtenus  sur  les  mêmes  sujets  avec  son  instrument  et  avec  le  mien. 
On  y  voit  que  les  tracés  de  l'instrument  américain  ont  des  ondu- 
lations un  peu  plus  fortes,  celles-ci  toutefois  n'altèrent  pas  sensi- 
blement la  forme  des  tracés  dont  elles  semblent  exagérer  les 
sinuosités  sans  y  introduire  de  vibrations  accidentelles. 

Les  cardiogrammes  donnés  par  le  docteur  Keyt  sont  peut- 
être  plus  déformés  par  l'instrument;  cela  semble  tenir  à  l'emploi  de 
l'eau  comme  moyen  de  transmission  du  mouvement  du  cœur  ou 
des  artères  au  levier  qui  doit  les  inscrire.  J'ai  dit,  g  53,  les  raisons 
qui  m'ont  fait  préférer  la  transmission  par  l'air  à  la  transmis- 
sion par  l'eau  que  j'avais  d'abord  employée. 

En  somme,  l'instrument  de  Keyt  m'a  paru  donner  des  indica- 
tions meilleures  que  celles  d'un  autre  instrument  américain  dont 
j'ai  pu  étudier  le  fonctionnement1,  celui  de  Pound. 


Hpbjgiuographcs  où  lu  disposition  mécanique  a  seule  été 

modifiée. 

\  507  •  —  ^phygmograplie  de  Longuet1.  —  Les  leviers  ne  consti- 
tuent pas  le  seul  moyen  d'amplification  d'un  mouvement;  on  sait 
que  des  rouages  de  différents  rayons  qui  s'engrènent  entre  eux, 
produisent  des  amplifications  semblables.  C'est  sur  l'emploi  des 
engrenages  qu'est  basée  la  construction  du  sphygmographe  de 
Longuet.  Les  tracés  fournis  par  cet  instrument  m'ont  paru  à  peu 
près  semblables  à  ceux  que  donne  mon  sphygmographe. 

I  •  Un  sphygmographe  du  docteur  lloldeii,  de  Cincinnati  (Ohio),  est  cité  par  le  docteur 
Keyl  qui  le  considère  comme  défectueux.  Je  n'ai  eu  l'occasion  de  voir  ni  cet  instru- 
ment ni  lus  Lracés  qu'il  donne. 

'2.  Longuet,  Gaz.  mcd.,  Paris,  1871. 
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im&t-^&yhygimogrwpke  de  Pomd1,  —  C'est  un  instrument  à 
double  levier  amplificateur,  d'une  construction  fort  élégante,  mais 
dans  lequel  les  pièces  articulées  ne  sont  point  liées  d'une  manière 
inflexible,  de  sorte  que  le  style  inscripteur  subit  une  forte  pro- 
jection quand  les  pulsations  sont  brusques.  Les  sphygmogramiiw  s 
sont  recueillis  sur  une  plaque  de  cuivre,  ce  que  l'auteur  considère 
comme  un  sérieux  avantage,  attendu  que  ces  plaques  constituent 
de  véritables  clichés  photographiques  pour  la  reproduction  des 
ligures. 

8  509.  —  Sphygmographes  inscrivant  par  la  photographie.  — 
Stein'-  et  Winternitz*  ont  substitué  l'emploi  delà  photographie  à 
l'inscription  mécanique  du  levier  sur  une  plaque  enfumée.  Cette 
modification  semble  destinée  à  supprimer  les  résistances  de  frot- 
tement, mais  elle  ne  donne  pas  des  traits  aussi  purs  que  ceux  qu'on 
obtient  par  la  méthode  ordinaire.  On  en  peut  juger  parles  spéci- 
mens publiés  par  Stein. 

A  l'extrémité  du  levier  de  mon  sphygmographe,  Stein  place  un 
disque  en  papier  percé  d'un  trou.  Ce  papier  forme  écran  au-devant 
d'un  faisceau  de  lumière,  mais  le  petit  trou  laisse  passer  un  lilet 
lumineux  qui  tombe  sur  une  plaque  sensibilisée.  Le  translation 
de  la  plaque  se  fait  comme  celle  du  sphygmographe  ordinaire, 
le  rayon  lumineux  suit  tous  les  mouvements  du  levier,  et  le  tracé 
obtenu  est  pareil  aux  sphygmogrammes  ordinaires,  mais  le  trait 
en  est  moins  net. 

g  510. — Sphygmographes  à  poids.  —  Le  sphymographe  de 
Vierordt  agissait  sur  l'artère  en  la  comprimant  au  moyen  d'un 
poids;  on  a  vu,  §  135,  les  inconvénients  de  cette  disposition.  La 
forme  des  courbes  en  était  profondément  modifiée,  et  les  tracés  ne 
renfermaient  pas  les  détails  délicats  que  donne  le  sphygmographe 
à  ressort  dont  le  levier  obéit  aux  moindres  variations  de  la  pres- 
sion artérielle. 

Une  disposition  moins  défectueuse  du  poids  est  celle  qui  a  été 
introduite  par  Sommerbrodt\  Dans  la  disposition  adoptée  par  cet 

1.  Pound,  The  Détroit  LanCel,  a  Montldij  Journal  of  Medioin  and  Surgepy.  (Pros' 
pectus  sans  date.) 
'2.  Stein,  DasLichl,  Leipzig,  1 877.  p.  319. 

3.  Winteniitz  and  Robert  Ultzmann  ausWien.  Ueber  àmé  new  Méthode  derSphyg- 
Biographie. 

4.  Julius  Sommerbrodt,  Ein  ncuer  Sphygmograph  und  neue  Beobachlungèn  an 
den  Pidsenvcllen  der  Radialarlcric.  (In-8,  Breslawj  1876.) 
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autour,  le  poids,  au  lieu  d'agir  à  l'extrémité  d'un  bras  de  levier,  ce 
qui  lui  eût  imprimé  une  vitesse  nuisible,  est  placé  verticalement 
au-dessus  de  l'artère,  à  l'endroit  où  elle  est  explorée,  de  sorte 
qu'il  ne  reçoit  qu'une  vitesse  très  faible.  Un  levier  en  roseau, 
équilibré  par  un  contrepoids,  porte  la  plume  écrivante.  La  né- 
cessité d'un  contrepoids  semble  prouver  que,  le  roseau  n'est  pas 
d'une  légèreté  très  grande,  ce  qui  constitue  une  condition  défavo- 
rable; toutefois  les  tracés  donnés  par  l'auteur  ne  semblent  pas 
difl'érer  beaucoup  de  ceux  qu'on  obtient  avec  le  spbygmographe 
à  ressort.  Mais  ce  qui  rend  généralement  ces  tracés  défectueux, 
c'est  la  nature  du  style  employé  pour  les  inscrire. 

Préoccupé  sans  doute  du  désir  de  faire  disparaître  l'arc  de 
cercle  qui,  dans  un  sphygmogramme,  correspond  aux  élévations  et 
aux  descentes  alternatives  du  levier,  Sommerbrodt  fait  agir  celui-ci, 
non  point  tangentiellement  au  plan  du  papier  sur  lequel  s'écrit  le 
tracé,  mais  perpendiculairement  à  ce  plan.  A  cet  effet,  la  plaque 
du  sphygmograpbe  reçoit  une  translation  de  gauche  à  droite,  et 
pendant  ce  temps,  une  tige  articulée  à  l'extrémité  du  levier  du  ro- 
seau pend  contre  la  plaque  et  la  frotte  par  son  extrémité.  Or,  le 
glissement  de  cette  tige  n'est  jamais  parfait,  de  sorte  qu'elle  reçoit 
des  vibrations  latérales  qui  se  traduisent  par  des  inflexions  bi- 
zarres des  tracés. 

g  511.—  Sphygmographe  de  Brondel  —  Un  nouveau  sphygmo- 
graphe  à  levier  pesant  vient  d'être  proposé  par  Brondel1;  l'auteur 
a  fait  subir  à  l'instrument  diverses  modifications,  les  unes  portant 
sur  la  construction,  les  autres  sur  le  principe  même  du  sphygmo- 
graphe. Brondel  trouvant  que  la  plaque  sur  laquelle  est  reçu  le 
tracé  n'a  pas  une  longueur  suffisante  et  ne  chemine  pas  assez  ré- 
gulièrement à  cause  de  son  poids  qui  crée  parfois  des  résistances 
de  frottement  inégales,  a  modifié  le  rouage  d'horlogerie,  l'a  cou- 
ché sur  le  flanc  et,  lui  faisant  entraîner  une  bande  de  papier 
laminée  entre  deux  cylindres,  a  obtenu  des  tracés  plus  longs  et, 
parait-il,  d'une  marche  assez  régulière. 

A  la  plume  d'acier  qui  trace  les  courbes  du  pouls,  Brondel  en 
substitue  une  autre  en  or,  moins  oxydable. 

Ces  différents  changements  peuvent  être  avantageux,  mais  je  ne 
rrois  pas  qu'ils  permettent  d'obtenir,  au  point  de  vue  de  la  durée 


I.  Brondel,  Note  sur  un  nouveau  perfectionnement  apporté  au  Kphyi/mograpkc  de 
Marey  (Arch.,  de  mèd.  nav..  t.  XXXI  février  1879). 


7m  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

de  l'expérience  et  de  la  régularité  du  mouvement  du  papier,  des 
résultats  meilleurs  (pic  ceux  que  donne  le  sphygmogrâph<  à 
transmission  inscrivant  sur  un  polygraphe. 

Une  autre  modification  «pie  Brondel  semble  signaler  accessoi- 
rement, c'est  la  substitution,  au  levier  léger  de  l'instrument,  d'un 
levier  de  cuivre  assez  pesant  pour  remplacer  le  ressort  de  près 
mou  qui  agit  sur  la  base  du  levier  dans  l'ancienne  disposition  de 
mon  spbygmographe.  Au  besoin,  l'auteur  place  un  poids  curseur 
plus  ou  moins  éloigné  du  centre  de  mouvement  du  levier. 

Celle  dernière  modification  détruit  entièrement  les  qualités  que 
j'avais  eberebé  à  donner  au  spbygmographe,  c'est-à-dire  la  parfaite 
mobilité  du  levier  et  son  obéissance  aux  mouvements  que  lui  im- 
prime le  pouls.  Ces  effets,  je  les  avais  obtenus  en  réduisant  autant 
(pie  possible  la  masse  du  levier,  et  en  rendant  celui-ci  solidaire 
des  mouvements  du  ressort  qui  presse  sur  l'artère. 


Appareils  qui  transforment  la  pulsation  artérielle  en  sensation 

visuelle  ou  auditive. 

\  512.  —  Czermack1,  doutant  peut-être  de  la  parfaite  mobilité  du 
levier  de  mon  sphygmographe,  a  appliqué  sur  l'artère  un  petit  miroir 
qui,  soulevé  par  les  pulsations  artérielles,  changeait  d'inclinaison 
à  chaque  changement  de  pression  du  sang  dans  le  vaisseau.  Ce 
miroir  recevait  d'une  source  lumineuse  un  faisceau  de  rayons 
parallèles  qu'il  projetait  sur  un  écran,  et  dont  on  voyait  l'image 
exécuter  les  mouvements  complexes  que  traduit  l'extrémité  du 
levier  d'un  sphygmographe.  Il  paraît  que  l'auteur  a  réussi  à  photo- 
graphier les  mouvements  de  ces  images  lumineuses. 

Landois2  a  transmis  les  mouvements  du  pouls  aux  flammes  ma- 
nométriques  de  Kœnig. 

Stein3  a  décrit,  sous  le  nom  de  Sphygmophon,  une  sorte  de  mi- 
crophone qui  traduit  le  pouls  et  sa  forme  par  des  bruits  à  ren- 
forcements. Boudet  de  Péris  '*  a  construit  un  appareil  du  même 

1.  l'zeimack,  Grundriss  d.  Phys.  d.  Menscheu,  18Ï8. 

'J.  Landois,  Das  Sphygmoskop.  Lehrb.  d.  Phys.  d.  Menscheu,  I,p.  ISîJ.Wien,  1879. 

3.  Stein,  Du*  Sphygmophon  ein  neuer  clectro-leleplwnischer  Apparat  sur  Dia- 
yiwse  dm-  Hertz  und  Pulsbewegung.  (Beschrieben  in  der  Berliner  klinisehcn  Woelien- 
schrift,  n°  4!),  1878). 

4.  Boudet  de  Paris,  Complus  rend.  Soc.  Biologie.  (Gas,  mcd.,  l'ai'is,  1880.) 
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genre.  Il  semble,  en  auscultant  le  pouls  avec  cet  instrument,  qu'on 
entende  le  grincement  d'une  plume  qui  tracerait  sur  le  papier  les 
pulsations  artérielles  avec  leur  dicrotisme. 


Des  spbygmographes  a  transmission. 


jJ  513.  —  La  première  tentative  pour  transmettre  le  pouls  à  dis- 
tance est  due  à  Buisson  ;  elle  date  de  1858  et  n'a  pas  été  publiée.  Ce 
physiologiste,  appliquant  sur  sa  radiale  un  sphygmographe  à  res- 
sort analogue  au  mien,  faisait  agir  les  mouvements  du  levier  sur 
une  capsule  à  air  reliée  à  un  tambour  à  levier.  En  Hollande, 
Brondgeest1  proposa  d'appliquer  sur  la  radiale  une  sorte  de 
tambour  assez  semblable  à  celui  qui  sert  à  Texploration  des 
pulsations  du  cœur,  §  99  ;  il  a  désigné  cet  instrument  sous  le  nom 
de  Pansphygmographe.  Meurisse  et  Mathieu 2  ont  proposé  une  dispo- 
sition très  analogue  à  celle  de  mon  sphygmographe  à  transmis- 
sion, dont  je  navais  pas,  du  reste,  donné  la  .description  à  cette 
époque,  mais  qui  me  servait  depuis  longtemps.  Toutefois,  dans 
l'appareil  de  Meurisse  et  Mathieu,  il  n'y  avait  pas  d'adhérence  entre 
le  ressort  qui  pressait  sur  le  pouls  et  la  capsule  à  air  mise  en  com- 
munication avec  le  tambour  à  levier;  il  en  résultait,  dans  certains 
cas,  un  défaut  de  contact  qui  produisait  des  intermittences  dans 
les  indications  de  l'instrument. 

Enfin,  on  peut  rattacher  au  sphygmographe  à  transmission  l'ap- 
pareil inscripteur  des  changements  de  volume  des  organes  qui  a  été 
décrit  g  127  et  auquel  Mosso  donne  le  nom  d'Hydro sphygmographe. 

La  disposition  à  laquelle  je  me  suis  arrêté  pour  le  sphygmo- 
graphe à  transmission  est  celle  qui  est  décrite  g  143  (fig.  114). 


Nouveau  polygraphe. 

§  514.  —  La  nécessité  d'inscrire  à  la  fois  plusieurs  phénomènes, 
^particulièrement  les  pulsations -artérielles  avec  celles  du  cœur, 
''a  fait  construire  un  grand  nombre  d'instruments3  que  j'ai  aban- 
onnés  pour  le  polygraphe  dont  la  description  va  être  donnée. 

1.  P.  G.  Brondgeest,  De  Pansphygmograavh,  Utrecht,  1873. 

2.  Meurisse  et  Mathieu,  C.  r.  Soc.  de  Biologie,  1874,  p.  365. 

3   Ce  fut  d'abord  une  pièce  annexée  au  sphygmographe  ordinaire,  et  au  moyen  de 
mabey,  Circulation. 


706  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

Le  polygraphe  dont  la  figure  342  représente  l'ensemble,  à  l'échelle 
de  1/5,  est  contenu  dans  une  petite  boîte  à  deux  tiroirs  dont  l'un, 
celui  d'en  bas,  contient  le  polygraphe  lui-même,  et  dont  l'autre 
renferme  les  différents  explorateurs  des  mouvements  que  l'on  veut 


Fig.  342.  Nouveau  polygraphe  préparé  pour  l'inscription  simultanée  du  pouls  et  de  la  pulsation 

du  cœur. 

écrire  successivement  ou  à  la  fois.  Un  sphygmographe  à  transmis- 
sions §  143,  un  explorateur  des  pulsations  du  cœur  ou  des  artères, 

laquelle  un  tambour  à  levier  relié  à  un  explorateur  du  cœur  écrivait  au-dessus  du 
levier  du  sphygmographe  et  sur  la  même  feuille  de  papier.  Polain  a  fait  au  moyen  de 
cet  instrument  peu  commode  d'importantes  études  sur  les  rapports  de  forme  et  de  suc- 
cession du  pouls  et  de  la  pulsation  du  cœur. 

En  Angleterre,  A.  Garrod  (on  Cardiograph.  tracing  from  Vie  human  Chesl-Wall ; 
Journal  of  Anatomxj  and  Physiology,  vol.  IV)  a  imaginé  une  disposition  analogue, 
mais  où  la  pulsation  du  cœur  était  directement  transmise  au  levier  inscripteur.  L'ap- 
plication de  cet  instrument  paraît  être  assez  difficile,  toutefois  l'auteur  a  obtenu  en 
l'employant  un  assez  grand  nombre  de  types  de  la  pulsation  du  cœur,  et  les  figures 
qu'il  en  a  données  semblent  très  fidèles. 
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§  99,  un  pneumographe  pour  recueillir  les  courbes  des  mouvements 
respiratoires;  enfin  un  chronographe  pour  apprécier  exactement 
les  durées  et  les  intervalles  de  succession  des  phénomènes  qu'on  a 
inscrits.  Quelques-uns  de  ces  instruments  devront  recevoir  une 
description  spéciale. 

Le  polygraphe  est  représenté  sorti  de  sa  boîte  avec  le  tiroir  qui 
le  renferme  et  dont  trois  des  côtés  sont  supprimés  pour  faciliter 
le  maniement  de  l'instrument.  Le  cylindre  qui  reçoit  le  tracé  con- 
tient à  son  intérieur  le  rouage  d'horlogerie  qui  le  fait  tourner; 
c'est  une  disposition  qui  m'a  paru  très  avantageuse,  au  point  de 
vue  de  l'économie  de  place  et  de  la  protection  du  mouvement 
d'horlogerie  lui-même. 

Pour  mettre  le  mouvement  en  marche,  et  pour  l'arrêter,  j'emploie 
un  système  qui  fonctionne  au  moyen  d'un  tube  à  air  dont  on  tient 
l'extrémité  dans  la  bouche1.  On  a  ainsi  les  deux  mains  libres,  et 
l'on  peut,  sans  le  secours  d'un  aide,  recueillir  plusieurs  tracés  à 
la  fois. 

Le  papier  qui  sert  à  recevoir  le  tracé  est  taillé  d'avance  à  la  me- 
sure du  cylindre,  et  gommé  sur  un  de  ses  bords  qu'il  suffit  d'hu- 
mecter légèrement  à  la  façon  d'un  timbre-poste  pour  avoir 
toute  facilité  à  le  coller  autour  du  cylindre.  Un  rouleau,  formé 
d'un  grand  nombre  de  feuilles  maintenues  par  un  lien  de  caout- 
chouc, se  loge  dans  un  tube  parallèle  au  cylindre  et  dont  la  fonc- 
tion est  en  outre  de  donner  une  grande  solidité  à  l'instrument. 

Quand  on  veut  se  servir  du  polygraphe,  il  faut  élever  le  cylin- 
dre qui  repose  sur  le  fond  du  tiroir;  un  encliquetage  maintient 
ce  cylindre  à  une  hauteur  suffisante  pour  qu'on  puisse  aisément 
appliquer  le  papier,  et  surtout  noircir  celui-ci  en  glissant  au-dès- 
sous  une  bougie  allumée. 

Dans  l'opération  du  noircissage,  il  faut  que  1(3  cylindre  ait  une 
rotation  d'au  moins  un  tour  à  la  seconde,  c'est-à-dire  beaucoup 
plus  rapide  que  celle  que  lui  imprime  le  rouage  d'horlogerie  et 
qui  est  de  1  centimètre  et  demi  par  seconde.  C'est  avec  la  main 
qu'on  fait  tourner  le  cylindre  pendant  le  noircissage;  pour  cela, 
il  suffit  de  rendre  le  cylindre  indépendant  du  rouage,  en  tournant 
à  gauche  un  bouton  moleté  placé  sur  l'axe  lui-même.  Quand  on 
tourne  ensuite  ce  bouton  vers  la  droite,  le  cylindre  est  de  nouveau 

1.  Pour  des  raisons  d'hygiène,  il  est  important  d'adapter  au  tube  à  air  un  embout 
mobile.  Chacun  ne  se  servira  que  de  l'embout  qui  est  spécialement  destiné  à  son 
usage.  . 
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relié  au  rouage  d'horlogerie  et  n'obéit  plus  qu'au  mouvement  de 
celui-ci. 

Deux  tambours  a  levier  sont  placés  sur  un  chariot  commun  qui 
glisse  le  long  du  cylindre,  de  manière  à  changer  la  position  des 
plumes  par  rapport  au  papier  quand  on  doit  recueillir  des  tracés 
successifs. 

§  515.  —  Les  tambours  ont  reçu  une  modification  qui  les  rend 
hermétiques,  facilite  le  changement  de  la  membrane,  et  enfin  pré- 
vient une  cause  fréquente  de  détérioration  de  l'instrument:  la 
perforation  de  la  membrane  sur  les  bords  de  la  capsule.  On  établit 
le  contact  des  leviers  avec  le  papier  en  faisant  pivoter  chacun  des 
tambours  sur  son  axe;  on  supprime  le  contact  parle  mouvement 
inverse.  Une  vis  de  réglage  sert  à  établir,  une  fois  pour  toutes,  un 
contact  satisfaisant  entre  la  pointe  du  levier  et  la  surface  du  cylin- 
dre. Cette  pointe,  du  reste,  est  d'une  flexibilité  très  grande,  ce  qui 
est  indispensable  pour  réduire  au  minimum  les  résistances  de 
frottement. 

On  voit  enfin  dans  la  figure  342  deux  explorateurs  mis  en  com- 
munication, chacun  par  un  tube,  avec  un  des  tambours  à  levier 
du  polygraphe.  L'un  de  ces  explorateurs  est  un  sphygmographe  à 
transmission  semblable  à  celui  qui  a  été  décrit  ci-dessus  §  143; 
l'autre  est  un  tambour  explorateur  du  cœur. 

Ce  dernier  instrument  a  reçu  une  modification  qui  le  rend  beau- 
coup plus  commode.  L'ancien  modèle  §  99  (fig.  65)  était  assez  haut 
et  terminé  par  une  vis  de  réglage  qui  en  portait  la  hauteur  totale 
à  5  ou  6  centimètres;  le  nouveau  tambour  n'a  que  2  centimètres  de 
haut.  Sa  forme  plate  permet  de  l'engager  sous  une  ceinture  élas- 
tique destinée  à  l'appliquer  en  permanence  contre  les  parois  thora- 
ciques.  Pour  faire  varier  la  saillie  du  bouton  explorateur  qui  re- 
pose sur  la  membrane,  il  suffit  de  tourner  à  gauche  ou  à  droite  le 
tube  qui  sort  de  ce  tambour;  des  fentes  inclinées  que  parcourent 
des  guides  impriment  un  mouvement  d'hélice  à  l'appareil  et  font 
varier  la  saillie  du  bouton. 

Quand  un  double  tracé  doit  être  recueilli,  on  fait  inscrire,  en 
même  temps  que  les  leviers  du  cœur  et  du  pouls  par  exemple,  un 
troisième  petit  levier  relié  à  un  chronographe  mécanique  donnant 
le  dixième  de  seconde1. 

1 .  J'ai  emprunté  l'idée  de  l'annexion  d'un  chronographe  mécanique  à  l'appareil  de 
Keyt  dont  celle  disposilion  constitue  un  important  avantage. 
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g  516.  _  Nouveau  pneumographe.  Le  nouveau  pneumographe 
représenté  (fig.  343)  est  d'une  application  très  facile.  On  commence 
par  se  le  suspendre  au  cou  à  l'aide  d'un  cordon,  comme -on  ferait 
d'une  montre;  puis,  dans  cette  position  où  l'instrument  est  fixé  à 
une  hauteur  constante  sur  le  thorax,  on  n'a  plus  qu'à  l'adapter 
par  un  lien  qu'on  passe  autour  du  corps  et  qui  réunit  l'une*  à 
l'autre  les  deux  oreilles  de  l'instrument.  La  figure  343  montre  le 
pneumographe  de  profil;  il  est  appliqué  par  sa  face  plane  contre 


Fig.  343.  Nouveau  pneumographe. 


la  paroi  thoracique  dont  une  ligne  ponctuée,  courbée  en  arc  à  con- 
vexité supérieure,  exprime  la  coupe  horizontale.  Cet  instrument 
n'a  pas,  comme  l'ancien,  de  tendance  à  se  déplacer;  les  indications 
en  sont  du  reste  identiques  à  celle  du  pneumographe  primitif  dont 
j'ai  donné  ailleurs  la  description '. 

Enfin,  dans  le  tiroir  supérieur  du  polygraphe  se  loge  une 
gouttière  dans  laquelle  on  verse  du  vernis  pour  fixer  les  tracés  en 
y  trempant  les  feuilles.  On  y  place  également  un  flacon  de  vernis, 
des  plumes  de  rechange,  en  un  mot  tous  les  objets,  accessoires 
dont  on  peut  prévoir  l'emploi. 

Polygraphe  n  tracés  microscopiques. 

2  517.  —  J'ai  récemment  présenté  à  l'Académie  des  sciences  un 
polygraphe  d'un  très  petit  volume,  facile  à  mettre  dans  la  poche, 
et  dont  les  tracés  sont  l'expression  très  peu  amplifiée  des  mou- 
vements recueillis.  Cet  instrument  avait  surtout -pour  but  de 
vérifier  l'exactitude  des  tracés  obtenus  avec  le  polygraphe  ci- 
dessus- décrit.  Il  s'agissait  de  s'assurer  que  cet  instrument  est 
incapable  de  déformer  les  tracés  par  l'inertie  de  ses  leviers  inscrip7 

••lr  Voir -Mëlh*  grapk.j  p.  542s  '  •   :  ;  '  .1.  ;  .  .       ;. ,  _  .'.-A.  v q  ;  j 
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leurs.  Or,  les  tracés  du  grand  polygraphe  sont  identiques  à  ceux 
du  petit  qui  sont  entièrement  à  l'abri  de  toute  cause  de  déforma- 
tion, car  l'extrême  réduction  de  leur  amplitude  rend  négligeable 
la  vitesse  du  levier  qui  les  inscrit.  On  peut  donc  avoir  toute  con- 
fiance dans  l'exactitude  des  tracés  du  grand  polygraphe. 

Le  polygraphe  à  tracés  microscopiques  paraît  devoir  présenter 
des  avantages  pour  l'inscription  de  mouvements  très  rapides 
auxquels  n'obéirait  pas  un  levier  ordinaire.  Il  m'a  permis,  par 
exemple,  d'inscrire  les  vibrations  de  la  voix  à  des  tonalités  fort 
élevées.  L'emploi  de  cet  instrument  est  donc  capable  d'étendre  le 
champ  de  la  méthode  graphique  en  augmentant  le  nombre  des 
phénomènes  inscriptibles. 


Nouveau  schéma  pour  imiter  les  phénomènes  normaux  ou 
pathologiques  de  la  circulation. 

§  518.  —  J'ai  longtemps  essayé  de  reproduire  les  différents  phé- 
nomènes mécaniques  de  la  circulation,  en  me  ser  vant  pour  chacun 
d'eux  d'un  appareil  spécial.  J'ai  dit,  §  90,  comment  on  peut  imiter 
les  bruits  normaux  du  cœur;  quant  aux  bruits  anormaux,  on  les 
imite,  soit  en  perforant  une  des  valvules,  ce  qui  donne  lieu  à  une 
insuffisance,  soit  en  rétrécissant  l'un  des  orifices  du  cœur  artificiel 
par  l'introduction  d'un  corps  étranger.  Les  pulsations  artérielles 
s'imitent  aisément  sur  un  tube  élastique  quelconque  dans  lequel 
on  fait  passer  un  courant  de  liquide  au  moyen  des  afflux  inter- 
mittents d'une  pompe.  L'action  des  anévrysmes  peut  également 
être  simulée  dans  des  conditions  aussi  simples,  §  453. 

Mais  pour  reproduire  la  forme  de  la  pulsation  du  cœur  et  les 
variétés  qu'elle  présente,  suivant  l'état  de  la  tension  artérielle  ou 
veineuse,  suivant  la  force  du  cœur,  l'amplitude  de  ses  mouve- 
ments, l'état  de  ses  orifices  ou  de  ses  valvules,  il  faut  recourir  à 
une  construction  compliquée  dont  la  figure  344  donne  l'aspect  d'en- 
semble1. En  construisant  cet  appareil  après  des  tâtonnements  sans 

1.    Description  de  l'appareil  artificiel  imitant  la  fonction  de  la  double  circulation 

du  sang. 

La  figure  344  montre,  dans  son  ensemble;  le  schéma  de  la  circulation  dont  on  a 
déjà  vu  la  construction  générale  (chap.  i,  fig.  7).  La  disposition  des  cavités  du  cœur  et 
des  vaisseaux  artériels  et  veineux  est  celle  qui  est  adoptée  dans  les  traités  classiques 
de  physiologie  pour  exprimer  théoriquement  le  double  trajet  du  sang.  0  et  V  sont 
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nombre,  je  n'ai  pas  cédé  à  la  puérile  préoccupation  de  faire  une 


l'oreillette  et  le  ventricule 
gauches  ;  a  a,  l'aorte  ;  cg 
représentent  les  capillaires 
généraux  d'où  naissent  les 
veines;  celles-ci  se  réunis- 
sent en  vc,  veine  cave  infé- 
rieure, qui  revient  à  l'oreil- 
lette droite.  Les  cavités 
droites  du  cœur,  peu  visibles 
dans  la  flgure  344.  sont  pla- 
cées à  côté  des  cavités  gau- 
ches; l'artère  pulmonaire  ap 
se  ramifie  en  branches  cp. 
capillaires  pulmonaires;  en- 
fin, de  ceux-ci  naissent  les 
branches  de  la  veine  pulmo- 
naire vp  qui  débouche  dans 
l'oreillette  gauche. 

Les  compresseurs  qui  re- 
couvrent en  partie  les  quatre 
cavités  du  cœur  sont  repré- 
sentés dans  une  position  in- 
clinée ;  des  cordes  de  trac- 
tion les  réunissent  à  deux 
forts  leviers  de  bois  lo  et  Iv 
situés  au-dessous  de  la  table 
qui  supporte  l'appareil  tout 
entier.  Ces  leviers  sont  rap- 
pelés sans  cesse  contre  la 
face  inférieure  de  la  table, 
au  moyen  de  ressorts-bou- 
dins rr'  placés  à  leurs  extré- 
mités, tandis  que  des  char- 
nières situées  à  l'extrémité 
opposée  de  chacun  des  le- 
viers leur  servent  de  centres 
de  mouvement.  Vers  leur 
partie  moyenne,  ces  leviers 
reposent  sur  deux  cames  c 
et  c'  qui  tournent  toutes  deux 
ensemble,  entraînées  avec 
leur  axe  commun  par  une 
grande  poulie  P  F  qu'une 
courroie  sans  fin  met  en 
mouvement  sous  l'influence 
d'un  petit  moteur  hydrau- 
lique. 

La  forme  des  cames  est  calculée  de  telle  sorte  qu'elles  impriment  aux  leviers  lo 
et  Iv  des  mouvements  d'abaissement  dont  les  phases  correspondent  à  celles  de  l'acte 
syslolique  dont  elles  doivent  imiter  les  effets.  Pour  cela,  du  levier  lo  se  détachent  deux 


se 
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sorte  d'automate;  j'ai  pensé  que  la  connaissance  de  la  circulation 

cordons  f  qui  se  rondent,  par  des  trous  percés  dans  la  table,  aux  angles  des  deux 
compresseurs  des  oreillettes.  L'abaissement  du  levier  lo  sous  l'influence  de  la  came  e 
produira  donc  une  compression  des  oreillettes  et  une  expulsion  partielle  de  leur  contenu  ; 

ce  sera  la  systole  auriculaire. 
De  même,  l'abaissement  du 
levier  Iv  produira,  par  l'in- 
termédiaire du  cordon  /*, 
une  compression  des  ventri- 
cules imitant  la  systole  de 
ces  cavités*. 

Comme  la  traction  exercée 
par  des  cordons  rigides  sous 
l'action  d'un  moteur  puissant 
excéderait  beaucoup  la  force 
déployée  par  les  ventricules 
du  cœur,  on  a  placé  sur  le 
trajet  des  cordons  f  un  mor- 
ceau de  caoutchouc  dont  la 
force  élastique  limite  la  va- 
leur de  la  traction  exercée**. 
En  présence  d'une  résistance 
excessive,  ce  caoutchouc  s'al- 
longe, et  l'abaissement  du 
compresseur  est  moins  éten- 
du .  C'est  ainsi  qu'en  pré- 
sence de  résistances  trop 
fortes  à  la  sortie  du  sang, 
les  ventricules  envoient  des 
ondées  moins  volumineuses 
et  se  vident  moins  complè- 
tement, §  48. 

La  succession  des  systoles 
des  oreillettes  et  des  ventri- 
cules est  obtenue  en  calant 
les  deux  cames  sur  leur  axe 
commun,  de  façon  qu'elles 
forment  entre  elles  un  petit 
angle,  et  que  le  levier  lo  de 
l'oreillette  s'abaisse  un  peu 
avant  celui  du  ventricule  Iv. 
Cette  succession  des  mouve- 
ments est  faite  de  manière  à 
obtenir  entre   les  systoles 

auriculaire  et  ventriculaire  l'intervalle  qui  a  été  constaté  dans  les  expériences  cardio- 
graphiques faites  sur  les  animaux. 
Quant  aux  synchronisme  des  deux  cœurs,  il  est  obtenu  par  ce  fait,  qu'un  même 

Sur  chacun  des  ventricules  est  adapté  un  explorateur  de  la  pulsation  e  e',  pareil  à  ceux  dont  on 
se  sert  pour  la  pulsation  du  cœur  de  l'homme.  Chacun  de  ces  explorateurs  recueille,  à  travers  un 
trou  percé  dans  le  compresseur,  la  pulsation  du  ventricule  correspondant,  et  l'envoie  à  un  tambour  à 
levier  inscripteur  au  moyen  d'un  tube  à  transmission  qui  n'est  pas  représenté  dans  la  figure. 
■    *'  Pour  la  description-  et  la  figure  de  cette  partie  élastique  du  cordon  /*',  voy.  Trav.  lah..  1. 1,  p.6S. 


Fig.  345,  montrant  la  disposition  des  valvules  dans  le  schéma 
du  cœur. 


CHAPITRE  X.LIII.  1  *A 

gagnerait  en  clarté  par  ce  contrôle  expérimental,  et  que.  certaines 
prévisions  en  pourraient  naître,  relativement  aux  effets  mécani- 
ques des  lésions  du  cœur.  Mon  attente  n'a  pas  été  trompée,  car  j'ai 
trouvé  dans  l'emploi  du  schéma  la  confirmation  de  bien  des  inter- 
prétations des  formes  graphiques  du  cœur  et  du  pouls,  et  même 
la  prévision  de  certains  phénomènes  dont  j'ai  pu  vérifier  la  réalité. 
En  somme,  pour  bien  comprendre  la  nature  de  chacune  de  ces 
inflexions  des  tracés  dont  nous  avons  vu  déjà  tant  d'exemples, 
le  meilleur  moyen  est  de  montrer  qu'on  la  fait  apparaître  ou 
qu'on  la  supprime,  selon  qu'on  fait  intervenir  ou. non  certaine 
condition  mécanique. 

Nous  trouverons  d'abord,  dans  l'emploi  du  schéma,  un  contrôle 
de  l'interprétation  physiologique  des  cardiogrammes  recueillis 
sur  les  grands  animaux. 

g  519,  —  Reproduction  artificielle  des  phénomènes  constatés  par. 
la  cardiographie  sur  les  grands  animaux.  —  Il  s'agit  de  légitimer 

levier  Iv  agit  à  la  fois  sur  les  deux  ventricules,  et  que  les  oreillettes  sont  toutes  deux 
également  actionnées  par  un  même  levier,  lo. 

Les  orifices  auriculo-ventriculaires  et  artériels  sont  munis  de  valvules  dont  la  dis- 
position se  voit  mieux  dans  la  figure  345,  empruntée  à  la  description  d'un  schéma  du 
même  genre*.  Dans  le  tube  qui  fait  communiquer  l'oreillette  avec  le  ventricule  est  la 
valvule  milrale  M,  formée  d'un  petit  sac  de  taffetas  gommé  adhérant  par  ses  bords  aux 
parois  du  tube  de  verre,  et  s'ouvrant  du  côté  du  ventricule.  Le  passage  du  sang  est 
libre  de  0  en  V,  c'est-à-dire  de  l'oreillette  au  ventricule;  mais,  quand  le  liquide  du 
ventricule  tend  à  refluer,  le  sac  M  se  déploie  et  ses  bords  s'appliquent  exactement 
aux  parois  du  tube  qui  le  renferme.  En  même  temps,  les  parois  du  sac  se  tendent  avec 
bruit.  La  disposition  de  cette  valvule  est  la  même  pour  les  deux  orifices  auriculo-ven- 
triculaires. Les  valvules  sigmoïdes  S  (fig.  345)  sont  formées,  comme  dans  la  nature, 
de  trois  petits  sacs  dont  les  bords  s'accolent  exactement  quand  la  pression  artérielle 
les  a  abaissées. 

Pour  explorer  la  pression  dans  les  diflérenles  cavités  du  cœur,  je  me  sers  de  sondes 
manométriques  pareilles  à  celles  qu'on  introduit  dans  les  cavités  du  cœur  des  grands 
animaux  pour  les  expériences  cardiographiques,  §  54.  Dans  la  figure  345  on  voit  trois 
de  ces  sondes,  l'une  dans  l'oreillette  0,  l'autre  dans  l'aorte  A,  la  troisième  dans  la 
cavité  du  ventricule  V.  Les  sondes  de  l'aorte  et  du  ventricule  ont  été  introduites  chacune 
par  un  des  tubes-vaisseaux  divisés,  sur  lequel  on  a  lié  un  bouchon  de  caoutchouc  que 
traverse  le  tube  de  la  sonde.  La  sonde  manométrique  du  ventricule  y  a  été  intro- 
duite pendant  la  construction  de  l'appareil  et  y  reste  à  demeure.  (Dans  le  grand  schéma 
de  la  figure  344,  au  lieu  de  mettre  une  sonde  à  l'intérieur  du  ventricule,  on  a  établi  à  la 
base  de  celui-ci  une  prise  de  pression  à  laquelle  s'adapte  un  sphygmoscope.) 

On  a  vu  plus  haut  que  la  pulsation  ventriculaire  s'obtient  au  moyen  des  explorateurs 
qui  adhèrent  aux  compresseurs,  les  accompagnent  dans  leurs  mouvements  et  sont 
toujours  en  contact  avec  la  paroi  des  ventricules. 


'  Trav.  lab.,  t.  1.  p,  7p, 
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les  interprétations  qui  ont  été  données  clans  le  chapilre  vu,  sur  la 
signification  des  courbes  qui  traduisaient  les  changements  de  pres- 
sion dans  l'oreillette  et  dans  le  ventricule,  combinées  avec  l'in- 
scription de  la  pulsation  du  cœur. 

11  faudra  donc  imiter  artificiellement  les  ondulations  produites 
parla  systole  de  l'oreillette,  montrer  qu'elles  tiennent  réellement 
a  cette  systole,  et  que  c'est  bien  elles  qu'on  retrouve  dans  les 
tracés  de  la  pression  intra-ventriculaire  et  même  dans  ceux  de  la 
pulsation  du  cœur. 

La  systole  ventriculaire,  analysée  à  son  tour,  devra  être  étudiée 
dans  ses  effets  du  côté  de  l'oreillette  et  du  côté  de  la  pulsation  du 
cœur.  On  procédera  de  même  à  l'égard  du  vide  post-syslolique,  de 
la  réplétion  diastolique,  etc.;  en  un  mot,  tout  ce  qui  a  été  affirmé 
à  propos  de  l'analyse  des  tracés  recueillis  sur  les  animaux 
devra  être  prouvé  par  l'analyse  du  tracé  que  l'on  recueille  sur  le 
schéma. 

§520. —  Relations  des  trois  courbes  [oreillette,  ventricule,  pulsation), 
dans  le  tracé  du  schéma  du  cœur.  —  L'inscription  simultanée  des 


Fig.  346.  Tracés  simultanés  de  la  pression  du  sang  dans  l'oreillette  et  dans  le  ventricule  droit, 

O'vvw-v/X.'  ,  '•v*-o-v«£/_Z,  "  ains'  1U0  ^°  'a  Pu'sat'on      cœur,  chez  le  cheval. 

Ifï/L        fc—^-  '         ^      ■       ;  -V' 

3^çhangements  de  la  pression  dans  l'oreillette  et  dans  le  ventricule 

avec  la  pulsation  ventriculaire,  sur  le  schéma,  donne  les  tracés 

(fig.  347),  qui  renferment  tous  les  éléments  de  ceux  qu'on  obtient 
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sur  les  grands  animaux.  Pour  faciliter  la  comparaison  des  deux 
tracés,  nous  les  avons  ramenés  tous  deux  à  la  môme  échelle  et  mis 
l'un  près  de  l'autre  ;  la  figure  346  est  le  tracé  du  cœur  d'un  cheval, 
la  figure  347  est  celui  du  schéma.  La  superposition  des  inflexions 
homologues  permettra,  mieux  que  toute  autre  méthode,  de  saisir 
le  sens  de  chacune  d'elles, 
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Fig.  347.  Tracés  simultanés  de  la  pression  dans  l'oreillette  et  dans  le  ventricule,  ainsi  que 
de  la  pulsation  du  cœur,  sur  le  schéma. 

§  521. —  Tracé  de  l'action  de  l'oreillette.  —  La  ligne  verticale  ponc- 
tuée A,  dans  chacune  des  figures,  correspond  au  début  de  la  systole 
de  l'oreillette;  c'est  de  part  et  d'autre  un  mouvement  brusque1. 
C'est  bien  l'action  de  l'oreillette  qui  produit  ce  mouvement,  car 
si  l'on  délie  les  cordons  de  traction  qui  transmettent  au  compres- 
seur l'action  de  la  came  de  l'oreillette,  l'ondulation  A  disparait. 
En  outre,  cette  ondulation  ne  disparaît  pas  seulement  dans  lè 
tracé  de  l'oreillette,  mais  dans  les  courbes  V  et  P  (pression  ventri- 


1.  I.a  forme,  il  aut  l'avouer,  est,  assez  mal  imitée  pour  la  courbe  de  l'oreillette  dans 
le  tracé  du  schéma,  toutefois  on  verra  qu'elle  n'en  est  peut-être  que  plus  instructive.  • 
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culaire  et  pulsation),  ce  qui  légitime  l'interprétation  de  ces  ondu- 
lations faite  dans  l'analyse  des  tracés  cardiographiques,  g§  62  et 
67  ;  nous  les  avons  alors  attribuées  au  retentissement  de  la  systole 
auriculaire  dans  la  pression  du  sang  à  l'intérieur  du  ventricule  et 
dans  la  pulsation  cardiaque. 

L'intensité  des  effets  de  l'oreillette  dans  la  courbe  du  ventricule 
et  dans  la  pulsation  du  cœur  ne  dépend  pas  seulement  de  la 
force  avec  laquelle  s'effectue  la  systole  de  cette  cavité;  elle  tient 
aussi,  pour  une  grande  part,  à  l'état  de  réplétion  plus  ou  moins 
grande  les  cavités  du  cœur,  §  72.  A  côté  des  preuves  physiologiques 
que  l'on  peut  donner,  sur  l'animal  vivant,  de  la  réalité  de  cette 
influence,  on  peut  en  fournir  sur  le  schéma  une  démonstration 
mécanique  (fig.  348). 


Fig.  348.  Pouls  aortique  et  pulsation  du  cœur  sur  le  schéma  ;  retentissement  des  effets  de  l'oreillette 
l,  2,  3,  dans  la  pulsation  du  cœur,  quand  les  cavités  sont  très  remplies. 


En  faisant  un  léger  obstacle  à  l'abord  du  sang  veineux  dans 
l'oreillette,  on  diminue  la  plénitude  des  cavités  du  cœur;  aussitôt 
diminue  l'intensité  des  ondulations  qui,  dans  le  ventricule  et  dans 
la  pulsation  du  cœur,  correspondent  aux  effets  de  la  systole  de 
l'oreillette  l.  Quand  on  cesse  la  compression  veineuse,  aussitôt  le 
cœur  se  remplit  davantage  et  les  effets  de  la  systole  auriculaire 
apparaissent  avec  une  intensité  croissante. 

§  522.  —  Effets  de  la  systole  ventriculaire.  —  Dans  le  tracé  de  la 
pression  intra-ventriculaire  Pr.  V.,  et  dans  celui  de  la  pulsation 
du  cœur  Puis.,  les  effets  de  la  systole  s'accusent  par  une  éléva- 
tion brusque  au  point  B  (fig.  346  et  347),  puis  un  sommet  plus  ou 


1.  II  semble  que  le  défaut  de  réplétion  de  l'oreillette  empêche  les  parois  d'arriver  à 
une  parfaite  tension  pendant  leur  systole;  de  sorte  que  la  pression  n'est  pas  sensible- 
ment augmentée  à  cet  instant  dans  le  liquide  contenu  dans  ces  cavités. 


ri 
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moins  aplati  couronne  cette  élévation  systolique.  De  part  et  d'autre 
s'observe  donc  une  période  d'état  dans  cette  élévation  systolique 
de  la  pression  ;  elle  tient  à  ce  que  les  valvules  sigmoïdes,  s'ouvrant 
comme  une  soupape  de  sûreté,  laissent  échapper  le  liquide  à 
mesure  que  le  ventricule  continue  à  se  resserrer.  Enfin,  dans  les 
deux  tracés,  une  chute  se  produit  quand  la  systole  cesse. 

g  523.  —  Le  retentissement  de  la  systole  du  ventricule  dans  l'oreil- 
lette est  manifeste  dans  la  figure  347,  mais  il  ne  se  traduit  pas  de  la 
môme  manière  dans  le  tracé  naturel  et  dans  le  tracé  factice.  Dans 
le  premier,  la  valvule  auriculo-ventriculaire  oscille,  avons-nous 
dit  §  56,  un  certain  nombre  de  fois;  ces  oscillations,  liées  à  des 
changements  dans  la  pression  intra-ventriculaire,  retentissent  sur 
la  courbe  de  l'oreillette  et  sur  celle  de  la  pulsation.  Dans  le  schéma, 
rien  de  pareil  :  les  valvules  auriculo-ventriculaires,  formées  d'un 
tissu  inextensible,  se  ferment  et  restent  fixes  pendant  toute  la 
durée  de  la  systole,  constituant  un  obstacle  au  passage  du  sang. 
Pendant  cette  occlusion,  la  pression  se  maintient  élevée  dans 
l'oreillette.  A  peine  le  ventricule  a-t-il  fini  sa  systole,  que  cet 
obstacle  cessant,  l'oreillette  se  vide  et  que  la  pression  baisse  dans 
cette  cavité,  en  C. 

Du  côté  de  la  pulsation,  la  systole  ventriculaire  s'accuse,  comme    .  t* 
dans  le  tracé  d'un  cœur  vivant,  par  un  plateau  qui  dure  tout  le  temps  ç^  t 
de  la  systole,  mais  qui  s'incline  graduellement,  au  lieu  de  rester 
horizontal  comme  celui  de  la  pression  intra-ventriculaire.  Nous  \u , 
savons  déjà  que  cette  différence  tient  à  la  diminution  de  volume  du  ri^v^~ 
ventricule,  du  commencement  à  la  fin  de  sa  systole,  §  65. 

g  524.  —  La  vacuité  post-systolique  et  le  flot  de  l'oreillette  s'obser- 
vent très  nettement  dans  les  tracés  de  la  figure  347;  ils  sont  aussi 
bien  marqués  que  dans  les  tracés  obtenus  sur  le  vivant.  On  dé- 
montre aisément  que  l'encoche  profonde  qui,  dans  la  courbe  de 
pression  Pr.V,  succède  à  la  systole  ventriculaire,  correspond  bien 
réellement  à  la  vacuité  post-systolique;  pour  cela,  on  empêche  cette 
vacuité  de  se  produire,  ou  l'on  en  diminue  l'intensité.  Ainsi,  quand 
on  serre  entre  les  doigts  le  tube  aorlique,  ce  qui  empêche  le 
ventricule  de  se  vider  aussi  complètement,  on  voit  que  l'encoche 
qui  traduit  la  vacuité  post-systolique  tend  a  disparaître. 

Quant  au  flot  de  l'oreillette,  il  est  proportionnel  à  la  vacuité  qui 
s'est  produite;  très  faible,  par  conséquent,  dans  les  cas  où  l'on 
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a  empêché  le  ventricule  de  se  vicier.  Ce  flot  est  très  faible  également 
et  exprime  une  grande  lenteur  de  pénétration  du  liquide,  quand  on 
crée  un  obstacle  au  courant  descendant  qui  va  de  l'oreillette  dans 
le  ventricule1. 

Après  les  actes  qui  viennent  d'être  décrits,  arrive  la  phase  passive 
de  la  révolution  cardiaque;  tout  est  en  relâchement,  et  le  sang 
coule  peu  à  peu  des  veines  dans  l'oreillette,  et  de  celle-ci  dans  le 
ventricule:  lapression  s'élève  graduellement  dans  ces  deux  cavi- 
tés, tandis  que,  du  côté  de  la  pulsation,  un  gonflement  graduel  se 
traduit  par  une  courbe  parallèle  aux  deux  autres.  Puis  tout 
recommence  dans  le  même  ordre,  par  une  nouvelle  syslole  de 
l'oreillette  inaugurant  une  nouvelle  révolution  du  cœur. 

§  525.—  tiapports  des  pressions  maxima  dans  le  ventricule  et  dans 
l'aorte;  démonstration  sur  le  schéma.  —  L'expérience  par  laquelle 
on  mesure  comparativement  la  pression  du  sang  dans  le  ventri- 


VG 


Fig.  349.  Rapports  de  la  pression  dans  le  ventricule  et  dans  l'aorte,  sur  le  cheval. 


Fig.  350.  Rapports  de  la  pression  dans  le  ventricule  et  dans  l'aorte,  sur  le  schéma, 


cule  gauche  et  dans  l'aorte  d'un  cheval  est  très  simple:  il  suf- 
fit, §  80,  de  faire  passer  la  sonde  du  ventricule  dans  l'aorte,  au 
moyen  d'une  traction  légère.  Sur  le  schéma,  la  même  méthode  n'est 
pas  possible,  car  ce  sont  deux  sondes  différentes  qui  plongent  dans 
ces  deux  cavités.  J'ai  employé  un  moyen  détourné  pour  trans- 
mettre alternativement  à  un  même  manomètre  inscripleur  lapres- 


1.  Voyez,  pour  les  détails  de  l'expérience,  Trav.  lab.,  t.  I,  p.  80. 
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sion  intra-ventriculaire  et  la  pression  inlra-aortique1.  Le  tracé 
ainsi  obtenu  (fig.  350)  est  tout  à  fait  comparable  à  celui  qu'avait 
donné  l'expérience  sur  le  cheval. 

La  théorie  faisait  prévoir  que  plus  la  vitesse  avec  laquelle  le   ,  [ 
sang  passe  du  ventricule  dans  l'aorte  est  grande,  plus  cela  im-  y^J^f^ 
plique  d'inégalité  entre  les  deux  pressions,  et  de  supériorité  ^ 
de  celle  du  cœur  sur  celle  des  artères.  Le  schéma  confirme  de 
tous  points  cette  supposition  qui  se  vérifie  également  dans  les  rv^~-«~ 
expériences  faites  sur  les  grands  animaux.  ICuJ-  U  c*~<- 


Imitation  des  troubles  mécaniques  de  la  circulation  dans  les 
lésions  des  orifices  du  cœur. 

§  526.  —  Pour  altérer  le  jeu  des  valvules,  ou  pour  rétrécir  les 
orifices  auriculo-ventriculaires,  ou  artériels,  j'emploie  de  petits 
appareils  de  formes  variées  qui,  introduits  comme  les  sondes 
manométriques  par  un  des  tubes-vaisseaux,  glissent  à  frotte- 
ment clans  le  tube  qui  leur  a  livré  passage  et  peuvent  s'enfoncer 
jusque  dans  les  orifices  du  cœur.  La  figure  351  monte  un  de  ces 
petits  appareils  destinés  à  empêcher  la  clôture  des  valvules  sig- 

1.  Je  disposai  sur  le  schéma  un  tube  qui,  partant  de  l'intérieur  du  ventricule,  ame- 
nait au  dehors  la  pression  du  liquide  intra-ventriculaire;  puis,  réunissant  ce  tube  avec 
l'un  de  ceux  qui  correspondent  aux  artères,  je  les  fis  aboutir  tous  deux,  à  la  manière 
des  branches  d'un  Y,  à  un  troisième  conduit  qui  aboutissait  à  un  sphygmoscope  ou 
à  un  manomètre  élastique.  Je  pris  soin  de  donner  le  moins  de  longueur  possible  à 
ces  conduits,  afin  -d'éviter  les  résistances  à  la  propagation  de  la  pression,  et  les  effets 
de  la  vitesse  acquise  d'une  longue  colonne  de  liquide.  Enfin,  saisissant  entre  les  doigts- 
les  deux  branches  du  tube  bifurqué,  je  comprimai  tour  à  tour  chacune  d'elles,  de  telle 
sorte  que  le  manomètre  recevait  exclusivement,  tantôt  la  pression  ventriculaire,  tantôt 
la  pression  artérielle.  On  devait  obtenir  ainsi  des  effets  identiques  à  ceux  qui  s'ob- 
servaient sur  le  cheval,  quand  la  sonde  exploratrice  de  la  pression  passait  alternati- 
vement du  ventricule  dans  l'aorte,  ou  de  l'aorte  dans  le  ventricule. 

L'expérience  confirma  ces  prévisions  et  les  tracés  obtenus  sur  le  schéma  avec  les 
tubes  alternativement  ouverts  ou  fermés  sont  tout  à  fait  comparables  à  ceux  que  l'on 
obtient  sur  l'animal  vivant.  La  seule  différence  consiste  en  une  ondulation  légère 
que  présentent  les  courbes  du  schéma  à  l'instant  où  l'on  pince  un  des  tubes  en  même 
temps  qu'on  relâche  l'autre. 

Au  point  A,  dans  les  deux  figures  349  et  350,  la  courbe  change  de  caractère,  ses  mi- 
nima  ne  tombent  plus  aussi  bas;  c'est  le  moment  où  le  tracé  aortique  succède  au 
tracé  ventriculaire.  Or,  à  ce  moment,  les  maxima  de  la  pression  aortique  sont  un 
peu  moins  élevés  que  ceux  de  la  pression  intra-ventriculaire.  Celte  légère  différence 
de  pression  est  la  conséquence  naturelle  du  sens  dans  lequel  se  fait  le  courant  sanguin 
celui-ci  ne  peut  aller  que  d'une  pression  plus  forte  à  une  pression  plus  faible,  §  80. 
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moïdcs  de  l'aorte.  L'instrument  est  lormé  d'une  petite  carcasse 
de  fil  de  fer  analogue  à  celle  qui,  dans  les  sondes  manomélriques, 


P) 


soutient  la  membrane  élastique.  Celte  pièce  est 
porlée  par  une  tige  qui  passe  à  travers  un  tubc- 
artère  C,  représentant  une  carotide  par  exemple; 
ce  tube  est  lié  sur  la  lige  pour  empêcher  l'issue 
du  liquide,  tout  en  permettant  les  glissements 
destinés  à  conduire  l'instrument  à  travers  les 
valvules  sigmoïdes.  Une  fois  introduite  dans  un 
orifice  du  cœur,  cette  pièce  empêche  l'occlusion 
des  valvules,  et  produit  des  insuffisances  plus 
ou  moins  prononcées  suivant  qu'on  l'engage 
plus  ou  moins  profondément  entre  les  lèvres 
des  valvules. 

Pour  obtenir  le  rétrécissement  des  orifices  ar- 
tériels du  cœur,  il  suffit  de  pincer  les  tubes  qui 
représentent  l'aorte  ou  l'artère  pulmonaire;  on 
crée  ainsi,  à  volonté,  un  rétrécissement  plus  ou 
moins  complet  de  ces  vaisseaux.  Le  rétrécisse- 
ment des  orifices  auriculo-ventriculaires  s'ob- 
tient en  invaginant  avec  le  doigt  la  paroi  de 
l'oreillette,  de  manière  à  obturer  plus  ou  moins 
l'orifice;  l'insuffisance  auriculo-ventriculaire,  en 
introduisant  un  instrument  pareil  à  celui  de  la 
figure  351,  mais  dont  la  tige  traverse  l'oreillette  pour  sortir  au 
dehors,  d'où  l'on  peut  l'engager  dans  les  valvules  ou  la  retirer1. 

4.  La  contraction  ou  le  relâchement  des  capillaires  sont  imités  au  moyen  de  pinces  à 
compression  placées  sur  les  tubes  étroits  cg  et  cp  qui  réunissent  les  arlères  aux  veines 
dans  les  circuits  de  la  grande  et  de  la  petite  circulation.  On  augmentera  à  sa  guise 
l'étroitesse  du  passage  du  sang  en  comprimant  un  nombre  variable  de  tubes.  Quand 
on  veut  produire  subitement  un  resserrement  ou  un  relâchement  des  capillaires 
généraux  ou  pulmonaires,  on  emploie  une  tige  de  bois  flexible  dont  les  deux  extré- 
mités, serrées  au  moyen  de  vis  de  rappel  contre  la  table  de  l'appareil,  élreignent  plus 
ou  moins  tous  les  tubes  capillaires.  Il  est  aisé  d'effectuer  ainsi,  d'un  seul  coup,  le  resser- 
rement ou  le  relâchement  général  des  capillaires. 

Les  changements  de  l'élasticité  de  l'aorte  s'imitent  en  enveloppant  le  tube  aortique 
avec  des  bandelettes  d'une  étoffe  inextensible.  Ces  bandelettes,  enroulées  en  spirale 
autour  de  l'aorte,  peuvent  laisser  découverte  une  étendue  plus  ou  moins  grande  de  la 
paroi  élastique,  ou  la  recouvrir  complètement  si  les  tours  de  spire  sont  d'un  plus  petil 
pas.  Dans  ce  dernier  cas,  l'aorte  est  à  peu  près  complètement  inextensible. 

La  fréquence  des  mouvements  du  cœur  se  règle  par  la  vitesse  du  moteur  hydraulique 
au  moyen  duquel  le  schéma  est  mis  en  mouvement.  C'est  un  moteur  du  système 
Schmidt,  ou  parfois  un  moteur  électrique.  L'irrégularité  des  mouvements  du  cœur  ne 


Fig.  351.  Disposition 
employée  pour  pro- 
duire une  insuffi- 
sance aortique  sur  le 
schéma. 
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J'ai  public  Tan  dernier'  les  résultats  que  m'a  donnés  le  schéma 
de  la  circulation  quand  il  s'est  agi  d'imiter  les  effets  mécaniques 
des  altérations  valvulaires  du  cœur.  Je  me  bornerai  seulement  à 
montrer  les  effets  produits  sur  le  cœur  et  sur  le  pouls  par  deux  des 


Fig.  352.  Reproduction  de  l'insuffisance  aorlique  sur  le  schéma.  Tracés  de  la  pulsation  du  cœur  PV 
et  du  pouls  artériel  PR.  L'insuffisance  a  été  produite  dans  la  deuxième  moitié  du  tracé. 


F, g.  353.  Insuffisance  mitralp  sur  le  schéma.  Tracés  de  la  pulsation  du  cœur  PV,  et  du  pouls 
artériel  PR.  J/iusuffisance  a  été  produite  dans  la  deuxième  moitié  du  tracé. 

lésions  les  plus  communes  des  orifices  du  cœur  :  l'insuffisance  aor- 
lique (fig.  352)  et  l'insuffisance  mitralc  (fig.  353).  Il  esta  peine  neces- 

saurait  être  imitée  avec  ces  appareils.  Les  anévrysmes  do  l'aorte  ou  des  artères,  avec 
les  diflércntcs  formes  qu'ils  présentent,  peuvent  être  imités  au  moyen  de  poches  de 
caoutchouc  d'élasticité,  de  forme,  de  capacité  variables.  Ces  poches  communiquent  avec 
les  vaisseaux  artériels  ou  veineux  par  des  orifices  diversement  disposés,  de  manière 
a  réaliser  la  disposition  qu'une  tumeur  présente  avec  les  vaisseaux -dans  les  différentes 
formes  d'anévrysmes. 

Les  rétrécissements  vasculaires  localisés  s'obtiennent  par  des  appareils  compres- 
seurs. Des  sthétoscopes  appliqués  sur  ces  rétrécissements,  comme  dans  la  figure  313, 
d  autres  fois  sur  les  orifices  du  cœur  ou  sur  les  anévrysmes,  permettent  de  saisir  lus 
caractères  des  bruits  de  souffle  qui  se  produis,  , il  dans  ces  différents  cas. 

I.  Trai).  lab..  t.  IV,  p.  234. 

makey,  Circulation. 


722  r~  LA  CIRCULATION  DU  SANG. 

saire  de  faire  ressortir  les  analogies  frappantes  de  ces  tracés  avec 
ceux  qu'on  obtient  dans  les  lésions  similaires  d'un  cœur  véritable. 


§5-27.  —  L'insuffisance  aorlique  était  à  peine  produite  (fig.  352), 
que  la  chute  de  pression  artérielle  se  manifestait  avec  les  grandes 
pulsations  du  pouls  de  Corrigan.  En  même  temps,  le  ventricule 
présentait  une  rôplétion  plus  forte  et  plus  rapide  pendant  sa  dia- 
stole, ce  qui  est  le  caractère  dominant  de  la  pulsation  du  cœur 
dans  l'insuffisance  aortique,  §  490.  Enfin  le  signe  que  Renaut  a 
constaté,  et  qui  consiste,  g  492,  en  une  apparition  des  effets  de 
l'oreillette  dans  le  tracé  du  pouls,  s'observe  en  o'  o'  et  o"  o". 

§  528.  —  V insuffisance  mitrale  a  été  imitée  (fig.  353).  Le  pouls  a 
faibli  subitement;  la  tension  moindre  de  l'artère  tenait  au  volume 
-    moindre  des  ondées  venhnculaires.  Le  dicrotisme  n'a  cependant 
pas  augmenté;  il  était  du  reste  très  fort  avant  la  production 
de  la  lésion  valvulaire. 

Du  côté  de  la  pulsation  du  cœur,  sommet  aigu  décrit  par  Tridon; 
ascension  plus  lente  de  la  courbe  de  la  pulsation.  L'évacuation 
trop  facile  du  ventricule  du  côté  de  l'oreillette  produit  l'inclinaison 
v„  du  plateau  systolique  e'  e.  Il  faut  noter  également  que  les  effets  de 

l'oreillette  o  o  sont  exagérés  dans  le  tracé  ventriculaire,  caractère 
"-\qui  slexplique  bien  par  ce  que  l'on  a  dit  §  348,  mais  dont  l'exis- 
"  }~y  *  1      tence  est  à  vérifier  sur  le  vivant. 

Itepioduttion  «le  certaines  irrégularités  périodiques  du  pouls 

sur  le  schéma. 

§  529.  —  Recueillant  un  jour  des  tracés  du  pouls  sur  le  schéma, 
vv.  a«A*^>-*  tandis  que  je  faisais  varier  la  tension  artérielle,  je  m'aperçus 
qu'il  se  produisait  dans  le  sphygmogramme  des  irrégularités 
^  périodiques.  Toutes  les  trois  pulsations,  il  y  en  avait  une  plus 

faible,  au  cœur  et  aux  artères.  La  tension  artérielle  était  forte 
par  suite  de  la  clôture  presque  complète  du  passage  intermé- 
IA<  diaire  aux  artères  et  aux  veines,   passage  qui  représente  le 

système  capillaire.  Pensant  que  ces  irrégularités  étaient  produites 
<  -  par  un  reflux  du  liquide  à  travers  la  valvule  milrale  de  l'appareil 

sous  l'influence  d'une  tension  artérielle  trop  forte,  je  fis  baisser 
fc*  «v^  peu  à  peu  celte  tension  en  ouvrant  graduellement  les  capillaires. 
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Alors  le  rythme  de  l'irrégularité  changea;  la  période  en  devint 
plus  longue  :  au  lieu  de  deux  pulsations  entre  chacun  des  reflux, 
il  y  en  eut  trois,  puis  quatre,  puis  cinq  et  six;  enlin  il  n'y  en  eut  » 
plus  du  tout  et  les  mouvements  reprirent  leur  égalité  ordinaire1. 


Fig.  Soi.  Pulsations  du  cœur  et  pouls  artériel  du  schéma.  A  A,  irrégularités  produites  par  reflux 
mitral  quand  la  tension  était  trop  forte. 


La  figure  354  est  une  réduction  héliographique  du  tracé  qui  s'in- 
scrivait pendant  la  période  irrégulière  des  mouvements.  La  petite 
pulsation  du  cœur  n'envoyait  presque  rien  dans  les  artères  et  le 
pouls  y  était  avorté.  Voulant  m'assurer  que  l'excès  de  tension  arté- 
rielle provoquait  l'insuffisance  mitrale  en  forçant  la  résistance  de 
la  valvule,  je  recueillis  (fig.  355)  un  tracé  dans  lequel  les  pulsations 
artérielles  étaient  un  peu  plus  amples,  et  je  vis  que  la  pres- 
sion s'élevait  de  la  première  à  la  seconde  pulsation,  pendant  le 
rythme  régulier,  et  que  par  conséquent  la  pulsation  avortée  arri- 


Fig.  355.  Accroissement  de  tension  artérielle  qui  précède  les  pulsations  avortées  par  reflux 

sur  le  schéma. 


vait  au  moment  de  la  pression  la  plus  forte.  En  recueillant  des 
tracés  où  la  période  des  irrégularités  était  plus  longue,  je  vis 
que  la  môme  élévation  graduelle  de  la  pression  s'observait  jus- 
qu'à  la  pulsation  avortée;  à  la  suite  de  celle-ci  la  pression  arté-r 

1.  Un  moteur  hydraulique  provoquait  les  mouvements  du  schéma;  aucune  inégalité 
de  force  ne  pouvait  se  produire  primitivement  du  côté  de  ce  moteur. 
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rielle  baissait1  pour  remonter  encore  jusqu'à  un  reflux  nouveau. 
Ce  phénomène  se  produisait-il  sur  le  -malade  dont  le  pouls  et  la 
pulsation  cardiaque  sont  représentés  (flg.  356)?  Des  reflux  inter- 
mittents se  faisaient  par  la  valvule  mitrale,  ainsi  qu'on  en  pouvait 


Fig.  33G.  Irrégularités  périodiques  du  cœur  probablement  par  reflux  à  travers  la  valvule  mitrale. 

juger  par  l'auscultation.  Il  est  difficile  de  se  prononcer  sur  la 
véritable  signification  de  ce  tracé,  à  cause  de  la  faible  amplitude 
des  pulsations  artérielles,  mais  on  reconnaît  nettement  dans  la 
figure  357  cette  élévation  graduelle  de  la  pression  du  sang  entre 


Fig.  357.  Élévation  graduelle  de  la  pression  du  sang  entre  deux  pulsations  avortées  dans  les 
irrégularités  périodiques  du  pouls  chez  les  vieillards. 

chacune  des  pulsations  avortées.  Ces  irrégularités  rythmées,  si 
fréquentes  chez  les  vieillards,  doivent  être  favorisées  par  la  perte 
X^C^,  d'extensibilité  des  artères  et  par  l'hypertrophie  du  cœur. 

1.  L'abaissement  de  la  pression  au  moment  de  la  pulsation  avortée  tient  à  ce  que 
l'écoulement  du  sang  artériel  à  travers  les  capillaires  n'est  point  compensé  par  une 
ondée  cardiaque  de  volume  suffisant. 
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Chaleur  (Effets  de  la)  (Voy. Température). 
Chaleur  (Sensation  de),  598. 
Changement  de  volume  des  organes,  365. 

—  En  rapport  avec  la  contraction  des 
vaisseaux,  395.  —  Sous  l'influence  de  la 
respiration,  456.  —  Du  cerveau,  537. 

Choc  du  cœur,  sa  nature,  139. —  Théorie 
^  du,  81.  —  (Voy.  Pulsation.) 
Choléra  (courbes  de  température  dans  le), 

592.  —  (Pouls  dans  le),  578.  —  Adyna- 

mique.  594. 
Chromométrie,  4. 

Circulation  artificielle  pourétuJier  la  con- 
tractilité  des  vaisseaux,  384.  —  Pour 
mesurer  le  débit  de  sang,  385.  —  Du 
poumon,  427. 

Circulation  (Forces  dans  la),  10.—  Dériva- 
tive,  352.—  Capillaire  (Voy.  Capillaire). 

Circulation  dans  certains  organes,  521.  — 
Dans  le  cœur,  523.  —  Dans  le  cerveau, 
530,  540.  —  Dans  les  glandes,  528.  — 
Dans  l'intestin,  530.  —  Dans  les  mus- 
cles, 525.  — Dans  la  réline,  —  540.  — 
Dans  la  veine  porte,  529. 

Circulation  dans  les  maladies,  545. 

Circulation  veineuse,  405.  —  (Forces  dans 
la).  410.  —  (Action  du  cœur  sur  la),  417. 

—  (Effets  delà  pesanteur  sur  la),  441. 
Circulation  pulmonaire,  423.  —  Sa  vitesse, 

425.  —  (Influence  de  la  respiration  sur 
la).  426.  —  Effets  de  l'insufflation  du 
poumon,  428.  —  —  Ses  relations  avec 
la  circulation  générale,  429.  —  —  (Si- 
gnes extérieurs  de  la),  431. 

Cirsoïdes,  658. 

Cirsoïdes  tumeurs,  651. 

Cœur  (Anatomie  du),  6.  —  (Auscul- 
tation du),  558.  —  (Bruits  du),  (Voy. 
Bruits). —  (Circulation  du),  523. 

Cœur, déplacements  parles  altitudes,  437. 

—  Par  la  respiration,  453. 
Cœur  artificiel,  138. 

Cœur  (état  électrique  du),  25. 

Cœur  (excitabililé  inégale  du),  42. 

Cœur  (excitations  du),  35-  —  Électriques, 
38.  —  Traumatiques,  36.  --  (Excitation 
latente  du),  27, 43. -(Tétanos  du),  45. 

Cœur  (Insensibilité  du),  37. 

Cœur  (Force  actuelle  du),  69.  —  Force 
et  travail,  66. 

Cœur  (fréquence  du),  331. 

Cœur,  lésions  organiques,  665.  —  Multi- 
ples, 697. 
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Cœur  (nerfs  du),  50  -Intrinsèques,  62.— 
Extrinsèques,  55.  —  Sensibles,  5'i.  — 
Accélérateurs,  61.  —  D'arrêt,  59. 

Cœur,  mécanisme,  78,  6. 

Cœur  musculaire  (action  du),  21.—  Mus- 
culaire onde,  31.  —  (Myographe  du),  23. 

—  (Myogrâphique  pince  du),  40.—  Myo- 
graphe de  la  grenouille,  106. 

Cœur  (poisons  du),  488. 

Cœur  (pulsation  du),  140.—  Liiez  la  gre- 
nouille, 145.  —  du  cœur  droit,  431.  — 
(Pression  dans  le),  85. 

Cœur,    relâchement     diastolique ,  33. 

—  (Rythme conservation  du),  44. 
Couir,  Souffles  clans  les  maladies  (Voy. 

Souffles).—  Succession  des  mouvements, 
82.  —  Synchronisme  des  deux,  90.  — 
Systoles  fusionnéps,  28. 
Cœur,  Signes  extérieurs  de   son  action, 
139. 

Cœur  (théories  du),  78. 

Cœur  (travail  du),  73.  —  Suivant  la  tem- 
pérature, 78.  —  Suivant  la  pression.  — 
Tendance  à  l'uniformité  du,  347. 

Cœur,  température  (effet  sur  le),  513,  46. 

Colique  de  plomb  (Pouls  de  la),  556. 

Collatérales,  leur  dilatation  après  la  liga- 
ture, 264. 

Compensateur  (manomètre),  170. 

Compression  des  anévrysmes,  640.  —  In- 
directe, 645.  —  Des  artères,  influence 
sur  le  volume  des  organes,  202.  —  Des 
ongles,  452.  —  Des  tissus,  380.  —  Des 
veines,  effets  sur  le  volume  des  organes, 
202. 

Congestion,  604. 

Contractilité  artérielle,  sa  distribution, 
172.  —  Capillaire,  37  2.—  Veineuse, 
407.  —  Vasculaire  mesurée  au  micros- 
cope, 387.  —  (Effets  de  l'électricité  sur 
la),  386.  — Effets  de  la  chaleur,  511.  — 
Adaptation  à  la  pression  intérieure,  381. 

—  Comparaison  avec  celle  des  muscles 
striés,  374.  —  (Effets  des  pressions  ex- 
térieures sur  la),  287.  —  Son  rôle  pour 
régler  la  température,  508. 

Contraction  musculaire,  effets  sur  la  cir- 
culation, 525. 

Contractions  rythmiques  dos  petits  vais- 
seaux, 374.  —  Des  veines,  407. 

Contrepression  sur  les  organes,  449. 

Contrôle  réciproque  des  éléments  de  dia- 
gnostic, 551.— Du  sphygmographe,  217. 

—  Du  cardiographe,  709. 
Convergence  des  températures  dans  la 

(lèvre,  594. 

Corde  du  tympan,  398. 

Coronaires  (Circulation  des),  523. —  (Li- 
gature des),  521. 


Corps  étrangers,  inflammation  qu'ils  pro- 
duisent, 611. 

Couche  immobile  du  sérum,  354. 

Courbes  du  travail  du  cœur,  75.  —  Sui- 
vant la  pression  artérielle,  75.  —  'Vei- 
neuse, 77.  —  Des  températures  mor- 
bides, 592.  —  Do  la  vitesse  du  sang, 
307.  —  De  la  vitesse  et  do  la  pression, 
311. 

Cours  du  sang,  2.  —  Son  rétablissement 

après  la  ligature  d'une  artère,  625. 
Curabilitô  des  maladies  du  cœur,  554. 

D 

Débit  du  sang  dans  la  circulation  artifi- 
cielle, 385.  —  Et  vitesse,  leur  distinc- 
tion, 174. 

Décroissance  de  la  tension  artérielle,  15, 
172. 

Dédoublement  des  bruits  du  cœur,  134. 
Déperdition  normale  de  la  chaleur,  497. 

—  dans  les  maladies,  590. 
Déplacement  du  cœur  par  la  respiration, 

453.  _  Du  corps,  ses  effets  sur  la  cir- 
culation, 443. 

Déplétion  systolique  des  ventricules,  100. 

Descente,  période  du  pouls,  273. 

Diagnostic,  nécessité  de  sa  précision,  554. 

—  Contrôle  des  différents  moyens,  551. 
Diastole  ou  relâchement  du  cœur,  22,  33. 

—  Rcplétion  qui  l'accompagne,  101.  — 
Prétendue  active,  34. 

Diastoliqucs  (poisons),  492. 

Dicrotisme  du  pouls,  240,  254.  —  Ses 
types  divers,  276.  —  Conditions  qui  le 
favorisent,  273.  —  Pendant  l'effort,  464. 

—  Dans  les  anévrysmes  de  l'aorte,  641 . 

—  des  bruits  de  souffle,  654.  —  Du 
pouls  dans  les  maladies,  273. 

Dilatation  des  artères,  617. 
Doigts  morts,  608. 


E 


Ectopie  du  cœur,  107. 

Effets  croisés,  vaso-moteurs,  464. 

Effort,  ses  effets  sur  le  pouls,  481.  —  Sur 
la  fréquence  du  cœur,  67.  —  Sur  le  vo- 
lume du  cerveau.  534. —  Sur  la  pres- 
sion veineuse,  414. 

Effort  d'inspiration,  effets  sur  le  pouls, 
468. 

Élasticité  des  artères,  158.  —  Sa  courbe, 
159,  161.— Ses  effets  sur  le  cours  du 
sang,  162.  —  Elle  favorise  l'action  du 
cœur,  163.  —  Elle  éteint  les  chocs,  167. 
—  Comparée  à  l'élasticité  musculaire, 
166. 
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Électricité,  action  sur  les  vaisseaux,  386. 

Electrique  (signal),  41. 

Électriques,  variations  du  cœur,  25.  — 
Excitations  du  cœur,  38. 

Llectromàtre  do  Lippmann,  2G. 

Eléments  d'une  pulsation  du  cœur.  266. 

Emotion,  effet  sur  la  circulation,  569. 

Ergotino,  action  sur  les  vaisseaux,  430. 

Rruptives  (fièvres),  572. 

Étranglement  inflammatoire,  610. 

Excitabilité  du  cœur,  35.  —  Ses  inégali- 
tés, 39.—  (Influence  de  la  température 
sur  1'),  46.  —  Des  nerfs  scnsilifs  qui 
réagissent  sur  le  cœur,  472. 

Excitants  divers  des  nerfe,  480. 

Excitation  électrique  du  cœur,  38,  42.  — 
Latente,  27, 43.— Trauniatiquo  du  cœur. 
36.  —  Des  capillaires,  377. 
Excitations  successives  du  cœur,  45. 
Expériences  physiques  sur  la  circulation 
18. 

Explorateur  de  la  pulsation  du  cœur,  148, 
155.—  Des  ondes  liquides,  221 . 


Fièvre,  548.  — Définition,  560.  —  (Théorie 
de  la),  562. —  (Phénomènes  cardio-vas- 
culaires  dans  la),  563.  —  Rougeur  des 
téguments,  562.  —  Chaleur,  561.  —  Gon- 
flement des  extrémités,  562.  —  Fré- 
quence du  pouls,  564.'  —  Forme  du 
pouls,  565.  —  Eruptives,  572.  —  Jaune, 
572.  —  Intermittente,  595.  —  Typhoïde, 
567.  —  Traumatique,  564.  —  Rôle  des 
nerfs  sensitifs,  606.  —  (Tension  dans 
la),  564. 

Flot  de  l'oreillette,  717. 

Foie,  sa  circulation,  529.  —  (Battemenls 
du),  695.  —  Fait  de  la  chaleur,  500. 

Force  du  cœur,  67.—  Son  utilisation,  72. 
Ses  effets  sur  la  vitesse  du  sang,  320. 

—  Du  ventricule  à  chaque  instant,  71. 

—  Comparée  dans  deux  ventricules. 
115. 

Force  du  pouls,  279.  —  Illusion  du  tou- 
cher à  cet  égard,  280.  —  Suivant  la 
force  du  cœur,  282.  —  Suivant  le  vo- 
lume de  Tarière,  284.  —  Suivant  l'éloi- 
gnement  du  comr,  295.  —  Suivant  la 
lension,  268,  291 .  —  .Après  une  hémor- 
rhagie,  290.  —  Après  une  intermittence, 
292.  —  Suivant  l'attitude  du  bras,  287. 

—  En  aval  d'une  compression,  287.  — 
D'un  anévrysme,  630. 

Forces  dans  la  circulation,  10,  547.  — 
(Théorie  de  l'oppression  des),  283. — 
Dans  la  circulation  capillaire,  357. 


Forme  du  pouls  dans  l'anévrvsmc  63<> 
64'L  "      '  *' 

Fréquence  des  mouvements  du  cœur,  331. 

—  Suivant  la  température,  332,  597 
—■  Suivant  les  influences  nerveuses, 

331.  —  Influences  qui  la  font  varier' 

332,  349.  —  Variations  diurnes,  35o' 

—  Suivant  l'élat  de  la  tension  arté- 
rielle, 338.  —  Après  les  hémorrhagies 
335.  —  Dans  l'effort,  467.  —  Suivant  lé 
volume  des  ondées  ventriculaires,  64, 
346.  -  Suivant  l'élat  de  la  circulation 
pulmonaire,  550.  —  Suivant  la  pres- 
sion dans  les  artères  cérébrales,  349. 

—  Ses  rapporls  avec  l'amplitude  du 
pouls,  30.  —  Avec  la  vitesse  du  ganfr, 
298. 

Froid.  Influence  sur  le  cœur,  2'i.  —  Sur 

les  vaisseaux,  376. 
Fusion  de's  systoles,  28. 

a 

Ganglions  du  cœur,  53.  —  Nerveux  péri- 
phériques, 479. 

Gaz  intestinaux,  445. 

Germes  infectants.  546. 

Glandes  (circulation  des),  528.  —  Sous- 
maxillaires,  398. 

Globules  du  sang,  leurs  mouvements.  8, 
353. 

Graduation   des  manomètres  élastiques, 

179.  —  Des  sondes,  110. 
Grenouille,  absence  de  vaisseaux  dans  le 

cœur,   51.  —  Myographe  double  du 

cœur,  106. 


Ilémodromographe,  307. 
llémodromomètrc,  298,  305, 
llémorrhagie,  resserre  les  vaisseaux.  290. 

—  Ses  effets  sur  la  force  du  pouls,  29f>, 

—  Sur  la  tension  artérielle,  193.  —  Sur 
la  fréquence  du  pouls,  335. 

Ilémolachomèlrc,  304. 
Hoquet,  effets  sur  le  pouls,  564. 
Ilypcrémie,  604.  —  Môle  des  nerfs,  605. 

—  Supprimée  par  la  section  des  nerfs 
sensitifs,  608. 

Hypertrophie  du  ventricule  g.  dans  l'alté- 
ration sénile  des  artères,  616. 


Imitation  des  phénomènes  de  la  circu- 
lation, 15,  713.  —  Des  bruits  du  cœur, 
136.  —  Des  lésions  du  cœur,  674. 

Inanition,  591. 
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Inéc,  492. 

Inflammation,  608.  —  Rôle  de  la  circula- 
lion,  609.  —  Sa  théorie,  609.  —  L'tran- 
glcment,  610.  —  Résolution,  611. 

innervation,  (voy.  nerfs). 

Inscripteurs  appareils,  699. 

Inscription  simultanée  île  la  vitesse  et  de  la 
pression,  327.  —  Du  cœur  et  du  punis, 
.r>.">3.  —  Des  températures.  504.  —  Du 
cœur  et  du  pouls  sur  le  schéma  en 
imitant  les  lésions  valvulaircs,  686,  723. 

Insensibilité  du  cœur. 

Inspiration  ralentit  le  cœur,  463. 

Insuffisance  aorlique,  672.  —  (Pouls  dans 
1'),  677.  —  Sur  le  schéma,  673.  —  (Pul- 
sation du  cœur  dans  1'),  673.  —  (Souille 
dans  1'),  673.  —  Hypertrophie  de  l'o- 
reilleltc,  680. 

Insuffisance  milrale,684.  —  Reproduction 
sur  le  schéma,  721 . 

Insuffisance  pulmonaire,  680. 

Insuffisance  tricuspide,  693,  66. 

Insufflation  pulmonaire,  428. 

Intermittence  du  pouls,  466,  621 .  —  De 
la  circulation  des  coronaires,  523. 

Intestinale,  circulation,  530. 

Intrinsèque,  innervation  du  cœur,  52. 

Irrégularité  du  cœur  du  chien,  462.  — 
Du  pouls  sénile,  621.  —  Du  cœur  dans 
l'insuf.  milrale,  690,  —  Du  cœur,  sui- 
vant la  respiration,  556.  — Périodique 
du  schéma,  724. 
Ivrognes  (refroidissement  des),  590. 

K 

Kymographion  de  Ludwig,  177. 

L 

Ligature  du  cœur,  53.  —  D'artères,  624. 

—  De  veines,  368 , 
Ligne  d'ensemble  d'un  tracé,  264. 
Liquide  céphalo-rachidien,  535. 
Locomotion  artérielle,  195. 
Loi  des  vitesses  et  des  pressions  dans  les 

conduits,  1 1 . 

Maladies  (Circulation  dans  les),  545.  

(Température  dans  les),  584.  —  Pro- 
duction de  chaleur,  591. 

Maladies  du  cœur,  555. 

Manomètre,  169.  —  Compensateur,  169. 
Métallique,  180.  —  (Graduation  des), 
179.  —  (Calibre  des),  182.  —  Relié  à 
un  tambour  à  levier,  178.  —  Pour  étu- 
dier les  resserrements  vasculaires,  473, 


392,  394,  395.  —  Appliqué  aux  veines, 
394.  —  Aux  artères  et  aux  veines,  396. 
—  Insuffisance  du  man.  seul,  482. 
Mastication,  effets  sur  le  cours  du  sang, 
319. 

Maximum  de  pression  vonlriculairc  et 
aorlique,  5  et  718. 

Mécanisme  du  cœur,  6,  78.  —  de  la  pul- 
sation du  cœur,  140.  —  du  pouls,  225. 

Mesure  de  la  force  élastique  des  artères, 
168. —  Delà  force  des  ventricules,  70. — 
De  la  pression  dans  le  cœur,  110.  —  Dans 
les  capillaires,  3o0.  —  De  la  quantité 
du  sang,  4. 

Microscope  (circulation  capillaire  vue  au), 
7,  352.  —  Conlraclilké  capillaire  me- 
surée avec  le),  372,  387. 

Microscopique  (poly^rapbc),  257. 

Mitral  (rétrécissement),  691. 

Milrale  (insuffisance),  685. 

Milralcs  (lésions),  082. 

Mort  (Changement  de  température  après 
la),  599. 

Mouvements  du  cœur,-  succession,  82, 

107.  —  Des  ondes,  240. 
Muscarinc,  487. 

Muscles  (Circulation  dans  les),  524. 
Musculaire  (action),  seconde  les  valvules, 

409,  —  Abaisse  la  tension  artérielle, 

344. 

Myographc  du  cœur,  23.  —  Double,  106. 
Myographiquc  (Pince),  40. 

N 

Négative  (Pulsation),  154. 
Nerf  dépresseur,  477. 
Nerf  érecteur,  400. 

Nerfs  du  cœur,  50.  —  Accélérateurs,  61. 
—  D'arrêt,  59.  —  Intrinsèques,  50.  — 
Extrinsèques,  55.  —  Sensibles,  64. 

Nerfs  vaso-moteurs,  388,  400.  {Voy.  Vaso- 
moteurs.  —  Vaso-constricteurs,  391.  — 
Splanchniques,  478. 

Nerveuses  (influences)  sur  le  pouls,  331. 

Nitrite  d'amyle,  491 . 

Numération  des  globules,  4, 

O 

Oblitération  artérielle,  623. 
Œdème,  613. 

Œil  (Pulsation  des  vaisseaux  de  P),  5'k3. 

Onde  musculaire  du  cœur,  31.  —  Liquide 
dans  les  tubes  élastiques,  228.  —  (In- 
scription des),  232.  —  Dans  les  tubes 
branchés,  235.  —  Aorliques,  244.  — 
Retentissement  dans  le  ventricule,  249, 
244.  —  Centrifuge  de  dicrolisme  ,  256. 
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—  Onde  systolique  du  pouls,  271.  — 
Dans  la  pelile  circulation,  247'. 

Oreillette,  sa  subordination  au  ventri- 
cule, 21.  —  Ultimum  moriena,  51.  — 
Rapports  de  succession  avec  les  mouve- 
ments du  ventricule,  97.  —  Ses  effets 
dans  les  cardiogrammes,  101.  —  (Pres- 
sion dans  1'),  114.  -  Hypertrophie  dans 
l'insuffisance  aortique,  680.  —  (Fini  de 
1'),  717.—  Signe  de  sa  réplôlion,  7IG. 

Organes  (Changements  de  volume  des), 
365.  —  (Pouls  des),  367. 

Oscillations  du  sang  dans  les  arleres,  227, 

t  —  du  liquide  dans  les  tubes  élastiques, 
223. 


Pâleur  dans  l'algidité,  5  76. 

Paralysie  (Circulation  dans  la)  63. 

Parasites  dans  l'inflammation,  612. 

Passivité  dans  les  maladies,  547 . 

Pensée,  son  action  sur  la  circulation  cé- 
rébrale, 540.  ' 

Pesanteur,  ses  effets  sur  la  position  du 
cœur,  437.  —  Sur  la  circulation  clans 
le  cœur,  443.  —  Sur  la  circulation  gé- 
nérale, 437,  442.  —  Sur  la  pression 
artérielle,  438.  —  Sur  la  circulation  ca- 
pillaire, 482.  —  Sur  la  circulation  vei- 
neuse, 441.  —  Seconde  l'action  des 
valvules  veineuses,  409. 

Phase  de  moindre  excitabilité  du  cœur, 
49.  —  Systolique  et.  diastolique  du 
cœur,  266.  —  Du  pouls.  —  D'inégale 
vitesse  de  la  circulation  coronaire,  523. 

Phlébartéries,  655. 

Piézomètre,  12. 

Pilocarpine,  492. 

Pince  myographique  du  cœur,  40. 
Plateau  du  pouls,  269.  —  Sénile,  620. 
Plèvre  (Pression  négative  de  la),  447. 
Plongeur,  44, 

Pneumogastrique,  action  sur  le  cœur,  60. 

—  Son  excitation  latente,  57.  —  Action 
de  ses  branches  sur  le  cœur,  56.  — 
Sur  la  pression  artérielle,  348. 

Pneumographe,  709. 
Pneumonie,  569. 

Pointage  des  bruits  du  cœur  sur  les  car- 
diogrammes, 127. 

Poisons  du  cœur,  492.  —  Des  vaisseaux, 
494.  —  Leurs  effets  complexes,  387, 
484.  —  Diastoliques,  492.  —  Systo- 
liqucs,  489.  —  Leurs  effets  successifs, 
488.  —  Effets  suivant  la  dose,  485.  — 
Suivant  la  rapidité  d'absorption,  486. 

—  Phase  de  leur  action,  487.  —  Effets 
sur  la  circulation,  469. 


Polygraphe  à  bande  sans  fin,  150.  — 
Nouveau,  705.  —  Microscopique,  709. 

Pouls  (Mécanisme  du),  225.  —  Il  ne 
dépend  pas  de  la  dilatation  arté- 
rielle, 207.  —  (Classification  du),  261. 

—  [Anciennes  représentation  du;,  263. 

—  Ses  caractères  graphiques,  258.  — 
Ses  éléments,  266.  —  (Ascension  du), 
267.—  (Descente  du),  273.  —  Sa  phase 
systolique  271.  —  Sa  phase  diastolique, 

—  Son  sommet,  269.  —  Sa  ligne  d'en- 
semble, 264.  —  Des  différents  artères 
de  l'homme,  260,  225.  —  Chez  le  che- 
val ,  259.  —  Sa  reproduction  artifi- 
cielle, 206,  291.  —  (Amplitude  du),  281. 
(Force  du),  279. 

Pouls  dicrote,  240,  254,256,  276.  —  (Onde 
du),  240.—  Polycrole,  275.—  (Rebondis- 
sement systolique  du).  277. 

Pouls  différent,  642. 

Pouls,  fréquence,  suivant  la  température 
centrale,  597,  277.  {Voy.  Fréquence  des 
mouvements  du  cœur.) 

Pouls- clans  les  maladies  (Voir  celle-ci). 

Pouls,  sa  forme  sénile,  618. 

Pouls  des  organes,  367,  369.  —  Analogie 
avec  celui  de  l'anévrysme,  637.  —  Sous 
l'influence  d'une  compression,  450.  — 
Modifié  par  l'action  musculaire,  556. 

Pouls  modifié  par  la  respiration.  —  L'ef- 
fort, 464.  —  La  toux,  463.  —  Le  ho- 
quet, 464.  —  Les  altitudes,  439.  — 
L'action  musculaire. 

Pouls  nasal,  435. 

Pouls  récurrent  des  artère.-,  oblitérées, 628. 
448.  —  Retour  au-dessous  des  liga- 
tures, 628.  —  Par  l'arcade  palmaire, 

'  629. 

Pouls  (riclarddu),  226.  —  (Condition  du 
retard  du),  236.  —  Sur  le  schéma,  230. 

—  Après  la  ligature,  624. —  Sous  l'ané- 
vrysme, 631. 

Pouls  trachéal,  435. 

Pouls  veineux,  419,  421.  —  Des  jugu- 
laires, 419.  —  Dans  l'insuffisance  tri- 
cuspide,  694.  —  Du  cerveau,  536. 

Pouls  vile  ou  lent,  282. 

Poumon  (Circulation  artificielle  du),  427. 

Pression  artérielle  au  manomètre  ,  397, 
114.  —  Constante  et  variable,  183.  — 
Artérielle,  influence  de  la  pesanteur, 
438.  —  Delà  respiration,  457.  —  Éléva- 
tion en  amont  d'un  muscle  contracté, 
525.  —  Influence  sur  le  cœur,  75. 

Pression  aortique,  rapport  avec  la  pres- 
sion ventriculaire,  116,  119. 

Pression  dans  les  tubes,  13. 

Pression  dans  le  cœur,  85,  110.  —  Néga- 
tif  no.  —Dans  l'oreiIleUe,  114. — 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES. 


731 


Maximum  dans  le  cœur,  115. —  Ven- 
triculaire  et  aortique  sur  le  schéma,  718. 
Pression  clans  les  capillaires,  357,  339. 

—  Sa  mesure,  360. 

Pression  atmosphérique,  ses  effets  sur  la 
circulation,  444. 

Pression  extérieure,  influence  sur  la  cir- 
culation, 437,  443. 

Pression  intérieure ,  effets  sur  les  petits 
vaisseaux,  381. 

Pression  intra-cranienne.  effels  sur  le 
cœur,  349. 

Pression  veineuse,  411.  —  Effets  sur  le 
travail  du  cœur,  77.  —  Dans  les  veines 
du  thorax,  412.  —  Dans  les  veines 
caves,  420.  —  Dans  les  veines  sus-hé- 
patiques, 415.  —  Dans  la  veine  porte, 
416.  —  (Effets  de  la  respiration  sur  la), 
414,  415.  —  (Influence  du  cœur  sur  la), 
418. 

Pression  et  vitesse  du  sang,  321.  —  Dans 

les  artères  coronaires,  329. 
rresystolique,  souffle,  684. 
Production  de  chaleur  chez  les  animaux  à 

sang  froid,  508.  —  A  sang  chaud,  510. 

—  Dans  les  maladies. 

Pulmonaire  (artère),  son  insuflisance,  681. 

—  Souffles  de,  670,  —  Circulation,  423. 
Pulsation  du  cœur,  97.  —  Son  siège,  99. 

—  Du  cœur  droit,  431. —  Son  mécanisme, 
139,  145.  —  (Exploration  de  la),  184.  — 
Inscription,  151,  144,  146.  —  Types 
divers,  152.  —  Sur  la  grenouille,  95, 
145.  —  Sur  le  chien,  156.  —  Sur  les 
petits  animaux,  154.  —  Sa  force,  sui- 
vant sa  tension  artérielle,  249.  —  (lie- 
production  de  la),  142. 

Pulsation  du  cœur  dans  les  maladies.  (Voy. 
celle-ci). 

Pulsation  négative  du  cœur,  147,  153.  — 
Explorée  par  la  trachée,  435.  —  Des 
veines  de  la  réline,  453. 

Pulsation  des  organes.  (Voy.  Pouls  des 
organes.) 

Pulsations  bifurquées  du  cœur,  250. 

Pulsations  cérébrales,  333,  337. 

<i 

Quantité  de  sang  dans  l'organisme,  3. 
Quinine,  action  sur  le  cœur,  492. 

R 

Ralentissement  du  cœur  dans  les  inspira- 
tions, 463. 

Rapports  des  bruits  du  cœur  à  ses  mouve- 
ments, 127.  —  De  la  vitesse  à  la  pres- 
sion du  sang,  321 


Réaction  des  vaisseaux  aux  excitants,  378. 

Rebondissement.  Voy.  Dicrotisme. 

Rectum  (Température  du),  549. 

Récurrent  (pouls),  448, 

Réflexes  cardiaques, 470,  471.  —Suivant 
l'excitabilité  des  nerfs  sensitifs.  473.  — 
Vasculaires.  473.  —  Leur  relard,  470. 
—  Vaso-constricteurs,  474.  —  Par  le 
bout  central  du  pneumogastrique,  476. 
—Ayant  pour  centres  les  ganglions,  479. 

Réfractaire,  phase  du  cœur,  43. 

Refroidissement  par  l'alcool,  502.  —  Par 
la  section  des  vaso-moteurs,  590. 

Régularité  du  pouls,  278. 

Régulateur  de  la  température  par  les  va- 
so-moteurs, 511,  514. —  Compense  les 
influences  extérieures,  516.  —  Compense 
la  production  inégale,  516. — Fonctionne 
mal,  517. 

Relâchement  du  cœur  par  le  pneumogas- 
trique, 60.  —  Yasculaire  par  l'arrêt  du 
cours  du  sang,  382. 

Répartition  de  la  température,  498. 

Réplétion  du  ventricule,  101. 

Reproduction  artificielle  des  bruits  du 
cœur,  17,  130,  136.  —  Delà  pulsation, 
142. 

Respiration  déplace  le  cœur,  453. —  Effels 
sur  la  pression  dans  le  thorax  et  l'ab- 
domen, 457,  458,  460. —  Sur  la  circula- 
tion cardiaque  cl  artérielle,  453,  454.  — 
Sur  la  circulation  pulmonaire,  426.  — 
Sur  le  pouls  dans  Panévrysme,  643. 

Respiration  (Effets  thoraciques  et  abdomi- 
naux de  la),  460.  —  Effets  abdominaux 
dans  l'expiration,  461. 

Respiration  (arrêt  de  la) ,  supprime  les 
souilles  pulmonaires,  670.  —  Diminue 
la  pulsalion  du  c.  dr.,  432. 

Respiration  artificielle,  429. 

Resserrement  vasculaire,  mesuré  au  mano- 
mètre, 394. —  Effets  sur  la  température, 
393. —  Effets  sur  le  volume  des  organes, 
395. 

Retard  du  pouls  sur  la  systole,  1 18.  —  Sur 
le  schéma,  236.  —  Aux  différentes  ar- 
tères, 226  — Sous  l'anévrysme,  634,631. 

Retard  des  réflexes  vasculaires,  476.  — 
Des  effets  de  la  respiration  sur  le  pouls, 
461.  —  De  l'action  du  pneumogastrique 
sur  le  cœur.' 

Rétine  (Circulation de  la),  540.  —  Pulsa- 
tions des  vaisseaux,  543. 

Rétrécissement  aortique,  665.  —  (Souffles 
du),  669.  — (Pouls  du),  666.—  (Pulsa- 
lion du  cœur  du),  667. 

Rélrécissemenl  mitral,  691. 

Rigidilé  cadavérique,  599. 

Rythme  du  cœur,  infl.  de  la  température, 
46,  514.  —  Infl.  des  résistances,  484.  — 
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Des  bruits,  124.  -  Inll.  de  la  respira- 
tion, 462. 

Rythmiques,  contractions  des  petits  vais- 
seaux, 374.  —  Des  veines,  467. 


Saccades  de  l'ascension  du  pouls,  268. 

Saignée,  effets  sur  la  fréquence  du  pouls, 
335.  —  Sur  la  régularité  chez  le  chien' 
462.  ' 

Sang,  (trajet  du),  1.  —  Sa  proportion 
dans  l'organisme,  3.-  Sa  pression  dans 
les  vaisseaux,  14.  —  Son  influence  sur 
l'excitabilité  du  cœur,  35.  —  Sa  vitesse 
dans  les  artères,  296.— Effets  de  sa  pré- 
sence dans  le  cœur,  93. 

Schéma  de  la  circulation  de  Weber,  15. 
—  (Avantage  des),  1 9.  —  Général  de  la 
circulation,  18,  710.  —  De  l'élasticité 
artérielle,  163.  —  Du  mécanisme  du 
cœur,  717.  —  Do  la  pression  venlricu- 
lo-aortique,  718.— Des  maladies  du  cœur, 
666,  719.  —  De  l'insuffisance  aortique, 
675,  666.  —  Du  souffle  présystoliquc, 
691 .  —  Des  effets  de  l'anévrysme,  632, 
—De  la  phlébartérie,  656.  —  De  l'ané- 
vrysme artério-veineux,  657.— Des  irré- 
gularités périodiques  du  pouls,  722. 

Schéma  des  mouvements  du  cerveau,  535. 

Schéma  de  la  régulation  des  températures, 
515.  —  De  la  répartition  des  temp. 
morbides,  586. 

Sclérème,  592. 

Secousse  systolique,  25. 

Sénile.altérationdes artères,  616.—  Forme 
du  pouls."  618.  —  Dilatation  artérielle, 
617. 

Septicémie  (pouls  de  la),  571. 
Sérum,  sa  couche  immobile,  354. 
Siège  des  bruits  du  cœur,  12b. 
Sigmoïdes  (Valvules),  leur  clôture,  252. — 

Effets  sur  le  pouls,  104. 
Signal  électrique,  41. 
Signes  extérieurs  de  l'action  du  cœur,  123, 

139.  —  De  la  circulation  capillaire,  364, 

376.  —  De  la  circulation  pulmonaire, 

43  t.  —  De  la  vitesse  du  sang,  314. 
Sondes  manométriques  ;  droite,    85.  — 

gauche,  90.  —  graduation  des,  110.  — 

À  pressions  négatives,  113. 
Sommet  de  la  pulsation,  269. 
Souffle  diastolique,  684.  —  dicrote,  654. 

—  présystoliquc,  684,  691. 
Souffle  utérin,  658. 
Souffle  veineux,  658. 

Souffles;  bruits  de  souffle,  647.  —  Leur 
mécanique,  649.  —  Vibrations  qui  les 
accompagnent,  649. 


Souffles  artériels  par  compression,  650.  — 
Influence  de  l'état  des  capillaires,  651 . 

—  Aorliques  par  tension  faible,  653. 
Souilles  dans   les  anévrysmes ,  654  — 

Cirsoïdes,  645.  -  Artério-veineux,  657 
Souilles  dans  les  maladies  du  cœur,  660. 

—  (Classification  des),  661.  —  (Tableau 
des),  662.  —  (Timbre  des),  663.  — 
(Siège  des),  663.  —  Droits  et  gauches, 
664.  -  Dans  le  rétrécissement  aortique' 
669.  —  Dans  l'insuffisance  aort.,  673. — 

De  l'artère  pulmonaire,  670.  Ses 

caractères,  670.— Supprimé  par  l'arrêt 
respiratoire,  670.  —  Souffle  de  l'insuff 
mitrale,  684.  —  Dans  les  lésions  mi- 
tralcs,  683. 

Spasmes  vasculaire  dans  I'algidité,  581. 

Sphygmogrammcs,  types  variés,  216.  — 
Ligne  d'ensemble,  264.  —  Ondulations 
respiratoires,  456  —  Types  séniles,  619. 

—  Dans  les  maladies  du  cœur,  692,  689, 
678.  —  Dans  le  traitement  des  ané- 
vrysmes, 645.  —  Dans  le  choléra,  578. 

—  Dans  les  fièvres,  546.  —  Dans  la 
fièvre  typhoïde,  570.  —  La  septicémie, 
571. 

Sphygmographe  de  Vierordt,  209. —  Élas- 
tique, 212,  700.—  A  transmission,  221. 
705.  —  Principe  de  sa  conslruction, 
213.  —  Son  contrôle,  217. 

Sphymographes  divers,  700. 

Sphygmomètre  d'Hérison,  207. 

Sphygmophone,  704. 

Sphygmoscope,  179. 

Stades  de  chaleur,  560.  —  De  froid,  559. 

—  De  sueur,  560.  —  (Succession  des) 
582. 

Stase  du  sang  dans  les  poumons,  550. 
Stromuhr,  300. 

Succession  de  l'oreillette  et  du  ventricule, 

89,  97,  107. 
Synchronisme  des  deux  cœurs,  90.  —  De 

la  pulsation  avec  le  1er  bruit,  125. 
Système  nerveux,  actiou  sur  la  circulation, 

469. 

Systole,  sa  nature,  22,  —  Sa  forme,  24. 

—  C'est  une  secousse,  27,  32.—  (Fusion 
des),  28.  —  Des  oreillettes,  dans  la 
pulsation  du  cœur,  101.  — Des  oreil- 
lettes et  des  ventricules,  25  97-  —  Des 
ventricules,  ses  phases,  71.  —  Rapport 
avec  la  pression  artérielle,  424,  —  Inef- 
ficaces, 182. 


Tableau  des  souffles  cardiaques,  662. 
Tambour  à  levier,  86,  708. 
Technique  des  appareils,  699. 
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Température  action  sur  le  cœur,  46,  78, 
5l3.  —  Sur  la  fréquence  du  pouls,  332, 
—  Superficielle  et  profonde,  ]89,  502, 
498.  —  Centrale,  519.  —  influence  sui- 
te pouls,  597,  —  Nivellement,  499,  — 
(Courbe  des),  595.  —  Dans  les  mala- 
dies, 584,  592.  —  Inscriptions  simulta- 
nées, 504. —  Fixité  centrale,  508. — 
Dans  l'inflammation,  611.  —  Dans 
l'inanition,  591.  —  Des  parties  paraly- 
sées, 603.  —  Effets  de  la  circulation 
(sur  la),  49i3.  —  Action  des  vaso-mo- 
teurs (sur  la),  511.  —  Dans  la  lièvre, 
intermittente,  595.  —  Après  la  mort, 
599.  —  Indications  thérapeutiques  (four- 
nies par  la),  690.  —  Action  sur  la  cir- 
culation capillaire,  354.  —  Sa  transmis- 
sion à  travers  les  tissus,  506, 

Temps  perdu.  [Voy.  excit.  latente  du  cœur. 
43. 

Tension  des  parois  du  cœur,  dans  le  1er 
bruit,  131. 

Tension  artérielle  {Voy. Pression). 

Tétanos  du  cœur,  45. 

Théories  du  cœur,  78. 

Thermographes,  505. 

Thermomètre,  lieu  d'application,  587. 

Thermométric  clinique,  586. 

Thrill,  656.  —  Dans  l'anévrysme  artério- 
veineux,  657. 

Timbre  des  souffles  du  cœur,  663. 

Tonneau  de  Pascal,  67. 

Tonus  vasculaire,  263. 

Toux,  effets  sur  le  pouls,  463. 

Tracés  cardiographiques ,  88 ,  93.  — 
D'une  grenouille.  95.  —  Myographique 
du  cœur,  95.  —  Des  excitations  élec- 
triques, 42. 

Trajet  du  sang,  1. 

Transmission  des  mouvements  du  cœur, 
83.  —  De  la  chaleur  dans  les  tissus, 
505. 

Traumalique,  excit.  du  cœur,  36.  —  Des 
capillaires,  377. 

Travail  du  cœur,  73.  —  Suiv.  la  pression 
artérielle,  75.  —  Suivant  l'état  des  vais- 
seaux, 77.—  Suivant  la  température, 
78.  —  Uniformité  du,  347,  —  et  force  du 
cœur,  66. 

Tricuspidale,  forme  du  pouls  des  organes, 
369. 

Tricuspide,  lésions,  693.  —  Insuffisance, 
692.  ' 

Troubles  vaso-moteurs  dans  l'inflamma- 
tion, 509.  —  Locaux  de  la  circul.  dans 
les  maladies,  602.  — 

Tubes  de  Pitot,  309. 

Tumeurs  anévrysmalcs,  655. 


V 

IJKnnum  moriens,  51. 
Uniformité  du  travail  du  cœur,  347. 


V 

Valvules  des  veines,  408.  —  Sigmoïdes, 
252.  —  Leur  clôture,  104.  —  Auriculo- 
venlriculaire,  101,  582.  —  artificielles, 
136. 

Variations  de  la  température,  518,588.  — 
De  la  tension  avec  l'amplitude  du  pouls, 
187.  —  Électriques  du  cœur,  28. 

Vaso-moteurs,  390.  —  Vaso-dilatateurs, 
397.  —  Propriétés  avant  et  après  les 
ganglions,  401.  —  Glosso-pharyngien, 
401.  —  Idées  anciennes  sur  les,  391.  — 
Leurs  actions  réflexes,  473.  —  Du  cer- 
veau, 539.  —  Des  muscles,  527.— Action 
sur  les  températures,  504,  511. 

Veines,  leurs  propriétés,  406.  —  Pression, 
416,  411.  —  Cours  du  sang,  sa  vitesse, 
420.— Rémiltences,  421.— De  la  rétine, 
545.  —  Sus-hépatique,  415.  —  Porte, 
329.  —  Jugulaires,  pouls  des,  660.  — 
Du  cerveau,  536.  —  Oblitération  des, 
613.  —  Valvulesdes,  408.— Souffle  des, 
659.  —  Contractilité,  407.— Caves,  con- 
tractions rythmiques,  407.  —  Pulmo- 
naires, contractions  rythmiques,  408. 

Ventricule  (Son  action),  21.—  Gauche,  92. 
—  Épaisseur,  relatives  des,  425. —Force 
comparée,  115.  —Action  musculaire, 
93.  —  Leur  déplélion  systolique,  100. 
Réplétion  diastolique,  101. 

Vide  post-syslolique,  119,  717,  —  De  la 
plèvre,  447. 

Vis  a  lergo,  412. 

Vitesse  de  l'agent  nerveux  sympathique, 
391. 

Vitesse  du  sang  dans  les  artères,  296.  — 
Sa  mesure,  307,  308.  —  Signes  exté- 
rieurs, 314.  —  Infl.  qui  la  modifient, 
315.  —  Dans  le  relâchement  des  vais- 
seaux, 317.  —  Vitesse  constante  ou  va- 
riable, 312.  —  Aux  différents  instants 
d'une  pulsation,  327.  Caractères  dans 
les  différentes  artères,  313.  Rapports 
avec  la  fréquence  du  pouls,  298.  — Dans 
la  mastication,  319. 

Vitesse  générale  du  sang,  297.  —  Effet  de 
la  sur  la  température,  500. 

Vitesse  et  pression  dans  lesconduits,  11.  

Dans  les  artères,  321.  —  Dans  les  coro- 
naires, 329. 

Vitesse  du  sang  dans  les  vaisseaux  pulmo- 
naires, 425.  —  Dans  les  capillaires,  362. 
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Des  globules  blancs,  356. 

Vitesse  du  sang  veineux,  420.  —  Dans  le 
foie,  530. 

Vitesse  et  débit,  174. 

Vitesse  de  la  grande  cl  du  la  petite  circu- 
lation, 549. 

Volume  des  ondées  sanguines,  G4.  —  Des 


organes,  changement  de.  (Foi/.  Chan- 
gement). 
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CHAPITRE  XVII. 

Pour  prouver  que  cette  interprétation  est  juste,  nous  montre- 
rons un  exemple  dans  lequel  une  modification  passagère  de  l'état 
circulatoire  transforme  graduellement  les  caractères  du  pouls  et 
l'ait  passer  peu  à  peu  l'ondulation  c  à  l'état  de  plateau  systolique. 
La  figure  147  représente  le  pouls  radial  A,  et  la  pulsation  du 
cœur  VG,  recueillis  simultanément  après  un  effort.  Les  ondées  ven- 
triculaires  croissent  graduellement  de  volume  ;  le  pouls  accuse 
cet  effet  par  des  systoles  plus  amples  et  plus  durables.  Ne  consi- 
dérons que  la  ligne  du  pouls  ;  nous  y  verrons  l'onde  c  naître, 
s'accentuer,  s'élever  et  se  confondre  avec  le  sommet  aplati  de  la 
pulsation.  Or,  vers  la  fin  du  tracé,  il  est  indiscutable  que  l'onde  c 
constitue  l'inflexion  terminale  du  plateau  systolique,  §  171. 


Période  de  descente  de  la  pulsation. 

§  173.  —  Cette  période  correspond  à  la  phase  diastolique  du 
pouls  ;  elle  exprime,  par  sa  pente  plus  ou  moins  rapide,  la  vitesse 
plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  le  sang  s'écoule  des  artères. 
Il  ne  faudrait  pas  cependant  attribuer  toute  la  partie  descendante 
du  tracé  d'une  pulsation  à  cette  phase  diastolique  ;  nous  venons  de 
voir  que  certains  sommets  de  la  pulsation  présentent  une  incli- 
naison descendante.  Le  type  le  plus  fréquent  du  pouls  normal 
montre,  comme  nous  venons  de  le  dire,  une  inclinaison  descen- 
dante très  prononcée  pendant  sa  phase  systolique. 

La  véritable  descente  du  pouls  comprendra  seulement  la  phase 
diastolique  dont  l'origine  est  signalée  par  le  rebondissement  de 
dicrotisme.  Ce  rebondissement  diastolique  ne  manque  presque 
jamais1  dans  le  cas  d'intégrité  des  valvules  sigmoïdes,  mais  son 
amplitude  varie  beaucoup  :  à  peine  perceptible  dans  le  tracé  de 
certaines  pulsations,  il  est,  dans  d'autres,  assez  fort  pour  que  le 
doigt  le  sente  nettement. 

§  174.  —  Conditions  qui  augmentent  l'amplitude  du  dicrotisme. 
—  La  brusque  pénétration  de  l'ondée  ventriculaire,  son  petit 

1.  Chelius,  en  se  servant  du  sphygmomètre  d'Hérisson,  a  signalé,  dès  l'année  18r>0, 
l'existence  normale  du  dicrotisme  [Prager  Yic.rleljahrzchrifl,  lî.  XXX,  I  «•»<)},  mais  le 
phénomène  ainsi  observé  peut  dépendre  de  l'oscillation  propre  de  la  colonne  de  mer- 
cure. —  Bouillaud  professe  égàlemenl  depuis  de  longues  années  que  le  dicrotisme  du 
pouls  existe  môme  à  l'état  normal. 
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volume  et  la  faible  tension  artérielle  augmentent  l'amplitude  du 
dicrotisme.  Cette  dernière  condition  agit  de  deux  manières  :  d'une 
part,  en  permettant  au  ventricule  de  se  vider  plus  vite;  d'autre 
part,  en  favorisant  la  formation  des  ondes.  (Des  artères  athéroma- 
teuses  ne  laissent  pas  le  dicrotisme  se  produire.) 
Les  conditions  qui  favorisent  l'apparition  du  dicrotisme  ont  été 


Fig.  148.  Tonls  d'un  même  malade  -  1,  apyrexic;  2,  état  fébrile,  dinvUismo  très  marqué. 

déjà  indiquées  à  propos  des  expériences  sur  la  production  des 
oncles,  §  155,  où  nous  avons  vu  que  la  vitesse  d'impulsion  du 
liquide,  l'extensibilité  du  tube  et  le  petit  volume  de  l'ondée  qui 
y  est  projetée,  augmentent  l'amplitude  des  ondes  secondaires. 
On  trouvera  à  l'appui  de  ces  propositions  de  nombreux  exemples 
dans  la  partie  pathologique  de  cet  ouvrage;  quelques  types 
suffisent  pour  le  moment  : 

La  figure  148  est  le  tracé  du  pouls  d'un  sujet  qui,  atteint  d'une 
coxalgie  suppurée.  avait,  chaque  soir,  un  état  fébrile  très  pro- 


Fig.  149.  Pouls  dicrole  dans  le  rhumatisme  articulaire  aigu. 


noncé;  le  matin,  son  pouls  éta«*t  deux  fois  moins  fréquent  et  très 
lent  dans  sa  phase  systolique.  La  ligne  1  est  le  pouls  du  soir,  la 
ligne  2  le  pouls  du  matin.  A  la  lente  ampliation  du  vaisseau  cor- 
respond un  dicrotisme  très  faible,  moindre  à  coup  sûr  que  chez 
un  sujet  sain.  Le  pouls  du  soir  montre,  au  contraire,  à  la  suite 
d'une  brusque  arrivée  du  sang  clans  l'artère,  un  dicrotisme  très 
prononcé. 


CHAPITRE  XVIII.  287 
Si  l'on  comprime  graduellement  Tarière  numérale  pendant 
qu'on  inscrit  le  tracé  du  pouls,  on  voit  que  les  pulsations  perdent 
peu  à  peu  de  leur  amplitude.  Cela  se  comprend  aisément,  puisque 
le  cours  du  sang  est  gêné  et  que  les  changements  de  la  pression 
se  transmettent  incomplètement  à  la  radiale. 


Fig.  159.  Compression  graduelle  delà  radiale  au-dessous  du  point  d'application  du  sphygrnograplie. 
La  compression  a  lieu  en  c;  à  partir  de  ce  moment,  l'amplitude  de  la  pulsation  s'accroît,  ainsi  que 
celle  des  ondes  sysloliques  1,  2,  2,  et  diastoliques  a,  a. 


Mais  si  l'on  comprime  graduellement  Tarière  au-dessous  du 
sphygrnograplie,  au  niveau  de  l'articulation  radio-carpienne,  on 
constate  un  accroissement  de  l'amplitude  des  pulsations.  La 
figure  159  donne  un  bon  exemple  de  cet  accroissement  de  la  force 
du  pouls;  on  doit  l'expliquer  par  le  choc  de  Tonde  sanguine 
contre  l'obstacle  sur  lequel  elle  se  réfléchit  comme  une  vague  qui 
vient  butter  contre  un  rocher.  C'est  cet  effet  que  nous  avons  déjà 
indiqué  sous  le  nom  de  coup  de  bélier,  empruntant  aux  hydrau- 
licicns  une  expression  technique. 

Influence  de  l'attitude  du  bras  sur  la  force  du  pouls. 

8  184.  —  Quand  on  tient  le  bras  en  élévation,  on  observe  souvent 


Fig.  160.  Pouls  radial  peu  sensible  dans  l'attitude  déclive  du  bras,  d'après  Loraiu. 

que  le  pouls  y  devient  plus  fort.  C'est  que  Tarière,  trop  peu 

surface  de  l'artère  qui  agit  sur  l'instrument,  on  augmente  la  force  soulevante  et  l'on 
arrive  à  inscrire  des  pulsations  qui  sont  assez  faibles  pour  que  le  toucher  ne  les 
perçoive  que  difficilement. 
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dépressible  dans  l'attitude  normale,  le  devient  davantage  quand 

l'élévation  a  fait  baisser  la  pression  du  sang  dans  le  vaisseau.  Dans 

ce  cas,  l'ondée  sanguine  s'élance  avec  plus  de  force  dans  l'artère 

moins  tendue,  et  la  variation  de  pression  qu'elle  y  produit  est  plus 

brusque. 


Fig.  101.  Même  pouls  que  celui  de  la  ligure  160  ;  le  bras  est  élevé,  ce  qui  accroît  l'amplitude  du  trace. 

Lépine  et  Lorain  ont  constaté  cet  effet  et  ont  souvent  utilisé, 
au  lit  du  malade,  cette  manière  de  rendre  plus  apparent  un  pouls 
trop  faible  pour  être  facilement  inscrit. 

Les  sphygmograrnmes  160  et  161  sont  empruntés  à  Lorain; 
ils  montrent  un  notable  accroissement  de  l'amplitude  du  pouls  à 
la  suite  de  l'élévation  du  bras1 


Influence  de  la  tension  artérielle  sur  la  force  du  pouls. 

§  185.  —  L'état  de  la  tension  artérielle  suffit  à  lui  seul  pour 
modifier  la  force  du  pouls,  sans  que,  pour  cela,  le  cœur  ait  besoin 
de  modifier  l'énergie  de  ses  systoles.  On  sait  que  la  tension 
artérielle  est  en  général  réglée  par  l'état  de  contraction  ou  de  relâ- 
chement des  vaisseaux  capillaires;  que  cette  tension  s'élève  quand 
les  petits  vaisseaux  sont  contractés  et  qu'elle  s'abaisse  quand  ils 
se  relâchent  (voy.  §  110).  Or,  c'est  là  que  réside  l'influence  princi- 
pale qui  fait  varier  la  force  du  pouls,  de  sorte  qu'on  peut  poser  en 
principe  que,  dans  la  majorité  des  cas,  la  force  du  pouls  n'est 
point  en  rapport  avec  l'énergie  de  la  systole  ventriculaire,  mais 
qu'elle  est  réglée  par  l'état  de  la  circulation  dans  les  dernières 
ramifications  du  système  vasculaire. 

Les  expériences  faites  sur  les  animaux  au  moyen  du  mano- 

1.  Pour  que  le  pouls  présente  cet  accroissement  d'amplitude  par  l'élévation  du  bras, 
il  faut  que  le  ressort  ne  comprime  pas  trop  fortement  le  vaisseau,  sans  quoi  l'artère 
serait  totalement  oblitérée  quand  la  pression  y  serait  devenue  plus  faible,  et  le 

pouls  no  s'y  ferait  plus  sentir. 
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